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سپ احج دج حا 
اعت 
ONS‏ 
حا تایح 


آسماء السورة: 
و عر 5 A‏ و هه 0 
سميّت هذه السّورة بسورة (الممتحنة) : 
بیان المکي والمدنك: 
بور تج مدني" نقل الاجماع على ذلك غير واحد من الممَسَّرِينَ 
مقاصد الشورة: 
من أَهَمٌّ مقاصد السّورة: 


تحذیر ر المژمنین من اتخاذ ذ المشرکین ۷ئ 


(۱) وج التّسمیة نها جاءت فیها آية امتحان إيمان الْساء اللاتي يأتِينَ من مكّةٌ مُھاجرات إلى 
المدينةء وهي لإ اال “اترا 2 کا هس اکٹ مورت ترش [الممتحنة: ا 
((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲۹/۲۸). 
وقد عرقت هذه الشورة في لغ وکنا لسن وفي المصاحف ب «سورة المُمتَحَنة). يُنظر: 
((تفسیر ابن عاشور6) (۲۸/ ۰6۱۱۵ 
قال اب حجَر: (والمشهورٌ في هذه التسمية فت الحای وقد ْکسَ وبه جرّم السّهَيليُ؛ فعلی 
الا مي یف مرا ينرلت الشورة با E‏ نام کشوم بت باب أبي 

تلع سعيدة بنثُ الحارث. وقیل: ابر زالا مھ ای وم کت 
۳ صفة ة للشُورة کما قیل ل بر٠‏ نیہ الفاضحة). ((فتح الباري)) (۸/ ۱۳۳). وینظر: 
((التعریف والاعلام بما آبهم في القرآن من الأسماء والاعلام)) للسهيلي (ص: ۱۲۸). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ ۰۵9۷ ((الوسیط)) للواحدي (4/ ۰6۲۸۱ ((تفسیر الز مخشری)) 
(5/ ٥٥١٦)۔‏ 

(۳) من نقل الإجماعٌ على ذلك: الماوَرْديٌّ» وابنُ عطية» وابن الجوزيء والقرطبي, والفيروزابادي» 
والبقاعي. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (۵/ ۱۹ 6۵ ((تفسیر ابن عطیة))(٥/‏ ۷٦۲)ء‏ ((تفسير ابن 
الجوزي)) (٤/٦٦۲)ء‏ ((تفسير القرطبي)) (۹/۱۸٥)؛‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
(7/۱ 47۰ ((مصاعد النظر)) للبقاعي (۳/ ۷۰). 

.)۱۳۱ /۲۸( يُنظر: ((مصاعد النظر)) للبقاعي (۳/ ۰6۷۵ ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٤( 


O 


4 ع 


موضوعات الشورة: 

من هم الموضوعات التي لت عليها السّورٌ: 

- له المؤمنينَ عن ااذ أعداء الله وأعدائهم أولياء» بيان كراهية أعداء 
الله للحَقَّه وسوء عاقبة من پوالیهم. 

-٢‏ و المؤمنين إلى الاقتداء ٍ بأبيهم إبراهيم -عليه السّلام- الذي تم 
صِلته بأبيه وقومه؛ لاصرارهم على الکفر. 

۳- بشارة الله ٍ للمُؤمِنِينَ بجَمْع شملهم بأقاربهم» وححصول الموَدة بیّهی 
بهداية أقاربهم إلى الح ٠‏ 

رات اکسا خسن معاملة الکفرة الذین لم یقانلوا المسلمین فان 
عداوة في دين» ولا أخرّجوهم من دیارهم. 


-٥‏ تفصیل أحكام النّساء الاني تین مُؤمنات إليهم» بعد أن ترَکن آزواجهن 
الماك 


- أمْرُ الله نيه صلی اللہ عليه وسلم بمُبايّعة النّساء المؤمنات» وذ المُھود 
عليه بطاعة الله» والبٔخد عن المحَرّمات. 


۷- حُتِمّت السُورة الكريمة بهي المؤمنين عن موالاة أعداء الله وأعدائهم. 
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2 
اعت 
كن 


ل وم ر رو ۳۹ سم 7۳ ر مومسم 
واا لذن اما لاخدا عدو 09 ا ق تللم پالمودة وقد E‏ 
رس سك الى مر مج راس ہے ل مويو 2 2 تو مر ی E‏ 
4 اتن زر زین اك ل ا منوا بال يك إن کم سد کان سيل 


مح سر سے مره ر 


واا ران شوت انیم البو ةوا فا یت 
کل اتیل بر رک سرخ یم تلم لشن 
و 2 7" ہہ اشک ولا اڑا راڈ وم ايد ینیل ين وا جا 
OLE‏ 

غريب الكلمات: 

لی 1 : ی أنصارًا وأعلّاَ واصل (ولي): یل على + سواہ من 
حت ۶ یی وی۶۰۰ ا ا أو الاعتقاف “60 
ولي أَمْرَ خر فهو وَلیّه(. 

اہ و ود ره 3 و وو وک 

و د مودو 4: ال : المَحبّة والود کو یی ارمق و ات 

9۴۲+" ودذت الوخل وذا: اليه واس رت نیل و سن محتّةا'. 


2 


سو لبیل : أي : قَضْدَ الطريق ووسّطہ وأصل السّواء: لت ةو ام 
(سبل) : يذل على إرسال شيء وامتداده» وسميّ َ الطريقٌ بذلك لامتداده۲۳ 


(۱) ينظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس »)١5١/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۸۸۵ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: ۸۹). 

(۲) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٦(‏ ۷۵)ء ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: ٣۳۳)ء‏ ((روضة 
المحبين ونزهة المشتاقین)) لابن القيم (ص: ٤٦ء‏ ۰)4۷ ((بصائر ذوي التمییز)) للفيروزابادي 
/٥(‏ 185)» ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۵/ ۸۲). 

(۳) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١5١‏ ((تفسير ابن جرير)) (٢/٤٥٦)ء‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ۰۲۵۸ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۱۲۹)ء ((التبیان)) لابن 
الهائم (ص: ۱۰۳). 


الحزء ۲۸ - الحزب ده 


ص کک : ص 
EES 568‏ 


ونشو 4 أي : يَجدُوكم ويَظفروا بكم؛ وأصل (ثقف ثقف)* یل علی الع 
في إدراك الشيء» ل تجوز به فا في الظفَر والإدراك مطلقًا”". 


رعو و ۶۸ و 
وی رو ...مهن آي یذ وم بالمقال والفعال» ويّسط اليد ا 
1 لاطلب؛ و لاآخلذ تا لاعت 50 للبذل» 2 (بسط): امتداد المٌیء'. 


مُشکل الإعراب: 
وله تعالی: لح أ سو أن نو بل ریک نکم حم جهددًا في 
7700 رصان 4 


و ول بي سج على رل 
أي: ویخرجونکم. لن متا # مَصِدَرٌ مول في محَل لصب مَفعول لأجله. 
أي: يُخرجوتكم؛ لإيمانكم» أو كراهة إيمانكم. نکم رظ وا 
مُحذوفٌ؛ لدَلالة ماقم عليه» وهو قله تعالى : لا تَندُوا عَدُوَى چ" . 


المعنی الاجمال: 
افتتح ال تعالى هذه السورة الكريمة بخطاب المؤونينَ قائلا: يا ايها الذين 
آمنوا لا تتخذوا أعدائي وأعداءكم أنصارًا تَتودّدونَ إليهم» وقد گفروا بالق 


۰۱۸ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۷ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۳۸۲)ء ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۱۷۳ ((تذكرة الأريب))‎ 
6۱۰ 4 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ ۰6۵ ٤ /۱۸( لابن الجوزي (ص: ۲۹)ء ((تفسیر القرطبي))‎ 
.)۲ ۲ /۱4( ((تفسیر الألوسي))‎ 

(۲) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰۲۷ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۱۲۳ ((تفسیر 
القرطبي)) (۱۸/ ۰6۵9 ((تفسیر ابن کثیر)) (۸/ 6۸ ((الکلیات)) للكفوي (ص: 57 ۲). 
(۳) يُنظر: ((إعراب القرآن)) للنحاس /٤(‏ ۱ ۰)۲۷ ((تفسیر آبي حیان)) (۸/ ۰6۲۵۱ ((الدر المصون)) 

للسمین الحلبي (۲۹۹/۱۰). 
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رک 


50 
یسام 0را تہ ویخرجوتکم ین دیارکم؛ رھ ف۹ 
٦‏ ییٰص ۷۹۶م 
لتيل رضوانه فلا تتّخِذوا الا أولياء. ۱ 

تَتودّدونَ إليهم ۔أٹُھا المومنون- بمناصّحتهم في الم والحال أني أعلم 
ہما أَضمَرْتُموه وما أظهَرْتُموه» ومَن یفعل ذلك منكم فقد حادٌ عن طريق الحَق. 

که ال تغالن EEA‏ کر اھ الیو انت 
إن یف بكم الا يُظهروا لكم العداوة ویسطوا إليكم أيديّهم وألستَهم بما 
یسووٌکم. وتَمَنُوا أن تکفروا بربكم. 

ثم بین الله تعالى عدم نفع الأرحام والاولاد يوم القيامة» فقال: لا تحملنکم 
قرابائكم ٣/۶۹۹0‏ کرو القيامة الذي 
فصل الله فيه بتكم وبیتهم فيدخل المؤمنينَ الجَةَ ویُدخل الكافرينَ والعْصاةَ 
انار وال بصيرٌ بأعمالكم. 

تغسیز الآيات: 

7 كما ان مامتا پا شود دا عدو وعد اوک نلقوت ا پالم دو وقد کرو 

من اس ون سول ورد أن موا الله رکه ن کم حرش هلدا ف سل 

باه مرضاق روت انیم والمودة وأتا أعلر يما اَم تیم و تم ومن یِقَعلَهُ نكم مق 
شرا اليل 40 

9 الد اما لا دو عو ودک ری 4 

سَبَبُ الْزول: 


کو ۶ و 0 
عن عَليّ بن أبي طالب رَضي الله عنه» قال: ((بَعَثني رسول الله صلی اللهُ عليه 
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يد ص کک : رح 
508 سس . 


وسلم آنا فقال: الطلقوا ت۲ 
ین" معها کتات» شزرا منها؛ فانطقنا ادى بنا تبلنا لی انا اللوضته 
فإذا نحن بالظّعينة» قلنا لها: آخرجي الکتاب؛ قالت: ما معي كتا فقلن: لخر جن 
الکتاب. أو لقن لیاب. فأَخرَجَته من عقاصها(* نا به سول الله صلی الله 
عليه وسلّم فإذا فيه: من حاطب بن أبي بَلَعة إلى ناس ہمگة من الم کین 
ُخبرُهم ببعض أمر رَسول الله صلی اله عليه وسلم! فقال سول الله صلی الله 
عليه وسلم: :يا حاطبٌء ما هذا؟! قال یا سول اف لعل علي اي کنث ا 
مُلصَفًا في فرش -یقول: كنت حَليفًاء ولم أكُنْ من أنفّسها-» وكان من مك من 
المهاجرین مَنْ لهم قراباتٌ يَحْمُونَ أهليهم وآموالهم. فأحببثٌ إذ فاتني ذلك منّ 
اب فيهم أن الد ندم يدا حون قرابتي ولم افقله ارتدادًا عن ديتي؛ 
رب یہ فقال سول ال صلی ان علیه وسلم: اما اه قن 

صدقکم! فقال عه مو يا سول الله دغني آضرب عن هذا المنافق! فقال: ا وق 


هد بَدْرّك وما يُدرِيكٌ لعل الله الم على من شَهد بَدرَاء فقال: ہہ + 


€ 


فقد غفْرْتٌ لكم ھ۲" الجا ھ کت 
شوک کیم بر ون كرأ يما جالع زود ارول ور أ شا به 


٩‏ ےک 


ریک نم خر چهدا 00 کان و ليم والمودة وَأ ا عدي 
وم عم رن یله یسک فد سل سوه الیل 4 [الممتحنة: 96۲۱ 


(۱) مَوضِعٌ بین مكّةَ والمدينة بقرب المدينة. يُنظر: ((مرقاة المفاتیح)) للقاري (۹/ 4۰0۱۲). 

(۲) الظَعينة: المرأٍَ. نظر : ((فنح الباري)) لابن حجر (۱/ ۱. 

(۳) تعاتی: آي: اوی والمعنی: ری وتتسابق. کو ((رشاد الساري)) ھی (/ ۱6۱). 

(8) عقاصها: آي: الخیط لاک به آطراف الوائب» اوا المضفور. نظر: ((ٍرشاد الساري)) 
للَنطلاني /٦(‏ ۳۸۷). ۱ ۱ ۱ 

.)۲٤۹٤( رواه البخاريٌ (4۲۷4) واللفظ له ومسلعٌ‎ )٥( 
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کک — ل 2 


لك 7 


رکه مک ے بے ہب رہ ے ۱ لسو صخ کہ ہہ 
اما از ءامنوا لا سَنَخِدُوا عدوی وعدقتع ولي 4. 


أي : يا ھا الدين متا اعمّلوابمُقعضى إيمانكم» فلا نتّخذوا أعدائي وأعداءكم 
من المشركينَ والکفار انعا راشم 


- قال الواحدي: (قال المفسّرونَ: إن الآيةَ نزلت في حاطب. حین کب إلى مُشركي ریش 
يُخبرُهم بعسیر الب صلی الله عليه وسلّم إليهم لما قصّد فح مكة» ينهاه الله عن موالاة الکفَار). 
(زالرسیط))(۲۸۲/4): 
وقال ابنٌ عاشور: (اتفقوا على أن الآية الأولى نزلت في شأن کتاب حاطب بن أبي بَلتعةَإلی 
المشركينَ من أهلٍ مكة. . واختلفوا في آنِ كتابه إليهم: أكان عند تجھُز رَسولِ الله صلی اللہ عليه 
0+0٠‏ یبیة؟ وهو قول تاد ودَرَج عليه ابن عطيّة وهو مقتضى رواية الحارث عن على 
ابن أبي طالب عند الط .. قال ابن عطيّة عطيّة: نرت هذه السُورة سَنةَ ِتٌ. وقال جماعة: کان 
اب حاطب إلى أهل مد عند تجهز سول الله صلی ال عليه وسلّم لقح مكة. وهو ظاهر 
ویو ات ےئ ای بی ےت 
ودرّج عليه مُعظَمٌ المفسّرينَ. ومعظم الرّوايات ليس فيها تعیینْ ما قصّدّه رسول الله صلی الله 
عليه وسلم من تجَهُرہ إلى مک هو لجل الشمرة آم تأجل پٹ وت -وهو 
لذي نختاه- كانت الشُورةٌ جمیھا نازلا في مدق تقاربة؛ فإ امتحان موم بنت قبة كان 
عقب بَ صلح الحدیییت ويكونٌ نزول السورة مرب علی ترتیب آیاتھاء وهو الأصل في السوّر. 
وعلى القول لیکو صدورٌ الشُورة نازلا بعد آيات الامتحان وما بَعْدَها). ((تفسير ابن 
عاشور)) (۲۸/ ۰۱۳۰ ۱۳۱). ويُنظر: ((صحيح البخاري)) (٥/٤٣٤۱)ء‏ ((تفسير ابن جرير)) 
(۲۲/ ۵7۰ ((تفسير ابن عطية)) /٥(‏ ۲۹۳). ویٔنظر أيضًا: ((سيرة ابن هشام)) (۳۹۸/۲) 
((دلائل النبوة)) للبيهقي (٥/١۱)ء‏ ((تاريخ الإسلام)) للذهبي (۲/ ۰60۲۵ ((البداية والنهاية)) 
لابن كثير (۱۰/ ۰۲۳۹ ((تفسیر ابن کثیر)) (۸/ ۸۵-۸۲). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ ۷١۰)ء‏ ((تفسیر السمعاني)) /٥(‏ ۱۳ 5)» ((تفسير ابن عطية)) 
/٥(‏ ۲۹۳)ء ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ۰۸۵ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۹/ 4۸-4۸6 ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۸۵۵). 
قال الألوسي: (الصّحبحٌ أن كل ما عَّه ارف تَعظيمًا وخسبه المسلمون موالائ فهو منهي 
عنہہ ولو مع أهل الم لاسيّما إذا آوقع شین في قلوب ضُعفاءٍ المؤمنينَ). ((تفسير الألوسي)) 
(١/١٢٦)۔‏ 


الجزء ۲۸ - الحزب ۵۵ 


باس 


كما قال تعالی: لا بخ لو الکنفرتَ وله بن دون الزن ومن یفعل 


وقال سبحاته: ليما لذبن منوا لا دا الو وااککری از مََمْہمَ أولياء بعض 


رس رر ت کد سم هه هوه وج موم و 
ومن بینم نکم إن منم ن ال لا يهى الوم یمیت 4 [المائدة: .]٥٥‏ 


7 تافو بر مودتهم وَالتَّودّد البهی ومن ذلك إيصالٌ أسرار المسلمین 
5 والنْصحُ لھ ! 


وك کے وا اتا م ین لْحَن . 
4 


و الحال أ أولئك المُشركينَ الّذین هينم عن اخاذهم أولياة: قد کر وا 
بالق الّذي جاءكم من عند الله"©. 


(۱) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ ۵0۷ ((تفسیر القرطبي)) (۱۸/ ۰۵۲ ((تفسیر آبي حیان)) 
(۱۰/ ۰۱۵۳۰۱۵۲ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۰۸۵۵ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ 5 ۱۳). 
قال ابن جَرّي: (9 لیم َو # عبارةٌ عن إيصال الموّدّة إليهم» و«ألّقى» ینعی بحرف جر 
وبغير حرف جر كقوله : ألمت مك مه [طه: ۳۹]). ((تفسیر ابن جزي)) (۳۹/۲). 
وقال الشوكاني : لفرت لوم َو أي : : توصلو 7 ی01۷۳ آرمي 
و الس لون إليهم أبار الَبيّ صلی الله عليه وسلم بسبب امه اي بتکم وييتهم 
قال الرَّجََاحُ: ری SS‏ رت 
((تفسیر الشوكاني)) (5/ ۲۵۰). وینظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج /٥(‏ ۱۵۵). 
وقال ابن جریر: (قوله: رت ليم َو گه یقول جل کناژه: تقون إليهم منم إيّاهم. 
خوك ایا فی وله ره وشقوطها سا ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ /001). 
وقال القرطبي : موه تعالى : تلقو لیم موه يعني : بالظَاهر؛ لان قَلْبَ حاطب كان سليمًاء 
بدلیلِ ال صلی الله عليه وسلم قال لهم : «أمّا صاحبکم فقد صَدَق)ء وهذا نص في سلامة 
فواده» و خلوص اعتقاده). ((تفسیر القرطبي)) (۱۸/ ۵۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ ۰۵۵۸ ((الوسیط)) للواحدي (4/ ۰6۲۸۲ ((تفسیر = 
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کک سسے ص لي 9 
جوا سور و المُمْتَحَنت - الآيات O > Çi‏ 6 


3 مرب ا ۷ ریخ . 

أي: وهم یخرجون سول الله ويخ رجوئكم أيضًا -أ يها المؤونون - من دياركم» 
ویحملوتکم على فراق آوطانکم؛ بسَبّب إيمانكم بالله ده ل امت لكا 
لي د 


٠ [الحج:‎ 


وقال سبحانه : وما نموا مه الا آن وه منوا يالله العردر اید # [البروج A‏ 
إن رو ھت في سبلي اء مر اتی 4. 
أي: لا تنّخذوا الكَمَّارَ أولياء ولا تلقوا إليهم بالمؤكةإن کم ابرم ور 
من أوطانكم بقصد الجهاد في سَبيل الله لإعلاء كلمته» وطلبًا لتيل رضوانه””". 
روك الہ امود وان عر يمآ امي وم نج . 
أي: تَنَودّدونَ إليهم -أیُھا المؤمنونَ- بمناصحتهم في السّرّء والحال أني أَعلم 
تو 3 كر اندي اک جرد اہ الہ جم کت سر نات ۱۳۳ 


= القرطبي)) (۱۸/ 6۵۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ٥٥۸)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ 4 ۱۳). 
قال الواحدي: («إوَمدَكمَروأ يما کم الحَق # يعني: القرآن). ((الوسيط)) (4/ ۲۸۲). 
)١(‏ ینظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ 0۵۸ ((تفسير القرطبي)) (۱۸/ ۵۳ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۸/ ۸7 ((تفسير السعدي)) (ص: ٥۸۵)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)۱۳٣/۲۸(‏ 
قال ابن جرير: (ذلك إخراجُ مُشركي قُرَيشٍ سول الله صلی الله عليه وسلّم وأصحابه من مكة). 
((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ ۵۵۸). ویٔنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۹/ ۰4۸7 .)٦۸۷‏ 
وقال السمعاني: (معنى الإخراج هاهنا: هو الإلجاء إلى الخروج). ((تفسير السمعاني)) (0/ ۱۳ 4). 
کاو ((تفسیر این جریر)) (0۵۸/۲۲ ((تفسیر ابن کثیر)) 53 ((تفسیر السعدی)) 
(ص: ۸۵۵ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۱۳۷). 
(۳) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ ۰۵9۸ ((تفسیر القرطبي)) (۱۸/ ٤‏ ۵) ((تفسیر ابن کثیر)) = 
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کی“ ص کک ص 
568 "٠ج‏ 


وس یله نكم قد صل سوا مرو الیل "۳ ليل # 

أي: ومن یَمَعَل ذلك منكم -أَيُّها المؤمنونَ- فقد حادَ عن طريق الق وأخطأ 
الصَّوابَ 2 600 

0 درم ووا لک اعدام ویسطرا نک آبدیهم وای بال وكدوا لو 

رسج وو ود £ 

مناسبة الآية لما تلا 

َمَانَهَى المؤمنينَ عن اتّخَاذِ الکفار أولياة» وشرح مابه الولاية من الإلّقاءِ بالمَودّة 
ينهم وذكَرٌ ما صنَعَ الكُفَارُ بهم اّلا من إخراج الوّسول صلی اله عليه وسلم 
والمؤمنينَ- ذکر صَنیکهم آخِرًا لو قروا عليه؛ من أله ان تمگنوا منکم نهر 
عداوتهم لک وییسطوا أيديّهم بالقتل والتعذيب» وال الست وکا لو 
ارْتدَدْتَم عن دینکم لذي اح الااشیاء ء إليكم» E‏ إخراج جهم یاک 

رت وان 4 

آي: ن ف الا این تواُوتهم - انها المومنو-یظهروا لک الا 
فلا تون في الود (لبهم مَنفعة لک ۳ 


= (۸/ ۸۲ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۹/ ۰66۸۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۸۵۵ ((تفسیر 
ابن عاشور)) (۱۳۸/۲۸). 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ ۰۵۵۸ ۰۵۵۹ ((الوسیط)) للواحدي (6/ ۰6۲۸۳ ((تفسیر 
ابن عطية)) (۵/ ۰6۲۹۶ ((تفسیر القرطبي)) (۱۸/ 4 ۵ ((تفسیر ابن کثیر)) (۸/ 06۸ ((تفسیر 
ابن عاشور)) (۱۳۹/۲۸). 
قال ابن عطیة: (السَّواءٌ: الوَسَطُ؛ وذلك لاله تتساوى نسبّهالی أطراف الشيی والسّبیل هنا: شرع 
الله» وطريقٌ دینه). ((تفسیر ابن عطیة)) (5/ ۲۹6). 

(۲) ينظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۱۰/ ۱۵۳). 


(۳) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ ۵76 ((تفسیر الزمخشری)) (8/ ۰۵۱۳ ((تفسیر ابن = 
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كما قال : ون ترضیٰ عَنك لبود وا 7 تلم 4 [البقرة: ۱۲۰]. 
و" کت کک یروا نیک رواد ھک 


53 ا و اھ 


وهم وق كث رهم فقوت 4 [التوبة: ۸]. 


ے۔ كوس مک ہے روص 4ه ھ۶ 4مك س عو ے ےج هر ےھ کر 
وقال عز وجل سك لا تَنَخِذْوأ بطاتة ن دويكم لا یا لوتكم خَبَال 
3 
رر ۵ م ہو سے سا و ر ور رم 


TS‏ الیغضاء م من آفوزههم و تی صدودھم اکب قد با لگ 
یت إن کک LYRE‏ 
علخ م وک لش 
۳ ولو ظَنروا بكم لَبَسَطوا إليكم أيديّهم بفعل یژذیکم. وألستّهم بگلام 
۲ 7 ی 2 
یسووکم". 
وودوأ لو تکفروت 4. 
ُناسَیتها لما قَبْلّها: 
کی ع 3 سه ۶ ع 2 3 کرت 
اكان أعدئ الأعداء لك من تمي أن يَفوتك أعر الاشیاء تنيك»:وكان أغر 
الأشياء عند كل أحد دیته؛ قال تما للبیان): 


رر ےه ےر وو 
وودوا الو تکفروں 4 


= عطية)) /٥(‏ ۲۹6 ((تفسير القرطبي)) (۱۸/ ۰۵6 ((تفسير السعدي)) (ص: )۸٥٥‏ 
((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۱۳۹). 

قال الرَسْعَني: (أخبَرّهم ہما في آنفسهم لهم من العداوة» فقال: نت ه أي: یظفروا بكم 
ونوا لمع 4 ظاهري العداوة). ((تفسیر الرسعني)) (۸/ ۸۳). 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ 014 ((تفسیر القرطبي)) (۱۸/ ۰6۵۵ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۸/ ۸ ((تفسیر آبي السعود)) (۸/ ۰۲۳ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۰۸۵۲ ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۲۸/ ۱۰). 

(۲) ینظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۹/ 4۹6). 
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ع ر ۔ و کے و رس ۰ 1 ٥‏ 2 

أي: وتَمَنوا وَأَحَبُوا لكم أن تکفروابربّکم فتكونوا على مثل ما هم عليه من 
الک ۱ 

كما قال تعالی: ور بل رک کی دبیم إن انتطفوا 4 
[البقرة: ۲۱۷]. 

مہ ام مسر کے وش کرو ہے مخ ر رر ہے ھ یش رہ یو ر سم رو سم ہو 
2 أن مک ارام الد بزم تمد بقصل بتک اما تلود ب © . 
مُناسَبة الآية لما تیه 


م2 


لما كان حاطبٌ رضی الله عنه قد اعتذر بأن له بمكة قرابة» فکتب إلى آهلها 

وب و یں 2 ےک رر ر بر ما و رور مح رر ر 
ہما كتّبّ ليَرْعوه في قرابته؛ قال تعالى: 38 أن تنفعکم أن مہ ولا اوھ بو لِْيَامَةٍ 
کت : ینک ۷ 

6 وی ۰ 2 3 5 7 ا 4 3 

وأيضا لما كانت عداوتهم معروفة وإنما غطاها محبّة القرابات؛ لآن الح 


کے وه و ہر کو و نے 1 ے >> "وہ 
للشيء يعمي ویصم. فخطا رايهم في موالاتهم بما اعلمهم به من حالاته- زهد 
۲ و و 3 ۳ 

فیها بما تورثه من الشقاء الذائم یوم التعث'". 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۲۲/ ٥٥۵)ء‏ ((تفسیر السمر قندي)) (۳/ 4۳5)» ((البسیط)) للواحدي 
۰/۷0 ((تفسیر القرطبی)) (۵۵/۱۸). 
قال مقاتل بن سلیمان: (0 وا و کرو ه إن ظهروا علیکم). ((تفسیر مقاتل بن سلیمان)) 
(۳۰۰/۵). 
وقال ابن عاشور: (جملة وودوا لو تکفروت € حال من ضمیر یک 6 والواوٌ: واو الحال» 
أي: وهم قد ودوا من الان آن تكفرواء فکیف لو یأسروتکم؟ اليس هم کي عندهم خيتيز آن 
یرْدوکم کنازا؟). ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۱۶۰). 
وقال ابن کثیر: (یحرصوٌ علی ا ر فهم عداوتهم ا و فکیف زاون 
مثل هؤلاء؟ ا ف عداو ((تفسیر ابن کثیر)) (۸۰/۸). 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۱۰/ .)١95‏ وینظر آیضا: ((تفسیر الرازي)) (۲۹/ 0۱۸). 

(۳) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۹/ 4۹6). 


الجزء ۲۸ - الحزب ده 


ےا سور و المُمْتحَنۃ - الآيات -١(‏ 
3 


ی تمم اتات ولا و بوم یمد قصل یک 4. 
أي: لا تحملتّکم قرابائكم وأولادكم على مَعصیة الله من آجلهم؛ فانکم إذا 


أرق هم يما ي خط الله فلن ین كم بأَيٌّ وَج من الوجوہ یوم القيامة الذي 
وت ون ۳ ف ب> 5 
یفصل الله فيه ييككم وبیتهم فبدخل المؤمنينَ الجن ویدخل الكافرينَ والعصاة 
000 

وی تلد یب 


(١)یُنظر:‏ ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ 697۵ ((الوسیط)) للواحدي (5/ ۰6۲۸۳ ((تفسیر القرطبي)) 
(۱۸/ ۰۵۵ ((تفسیر ابن کثیر6) (۸/ ۰۸۲ ۰۸۷ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۹/ ۰4۹6 4۹۵ 
((تفسیر السعدي)) (ص: ۲ ۸۵). 
قال ابن ري (يَحتَملُ أن يكو من القصل بالخکم هم أو من القصل بمعنی التّفريق» أي: 
فرق یتکم وین قرایتکم يوم القيامة) : ((تفسیر أبن جزي)) (۷/ .)۳٩۵‏ 
وقال السمين الحلبي : (قوله: ویر الم يجوز فيه وججھان؛ آحذهما : أن تعلق بما بل أي: 
ان تتفم بوم لقیامق وف علیہ وید 5 یل ینک . والثّاني :أن تعلق ابآ 
قصل بیتکم یوم القیامق 57 علی ا 4 وید يوم تمد #). ((الدر المصون)) 
(۳۰۲/۱۰). وینظر: ((منار الهدی في بیان الوقف والابتدا)) للأشموني (۳۳۲/۲). 
وقال اب عاشور: یم اة 4 طرف تاره کل من فعل تَمَمک چ ۰ وفعل تل 
یتک إذ لا يلم تدم این على المعمول المتنارع فی إذا کان ره لاد الروت سم 
على عواملهاء وان یت جاتن مل هو ظرف مک یه واجعل ل یل ل ینک * 
رفا وا ول عله المد ر الع “هنا اھت ول المراة ها لضاف الس 
يوم القيامة یمر بتكم وین دوي أرحامكم وأولادكم: فريقٌ في الجنّةه وقَريقٌ في السّعير). 
((تفسیر ابن عاشور)) (۱۶۱/۲۸). 1 
وممّن اختار أن الفصلّ بيهم بإدخال المؤمنينَ الطَائعِينَ الجن والكافرين والعاصینَ انار 
ابنُ جرير» والسمعانيٌ والرازي والقرطبي» والخازن» والغليمي والشوكاني. بنظر: ((تفسیر 
ابن جریر)) (۲۲/ ۵7۵ ((تفسیر السمعانی)) (0/ 4۱4) ((تفسیر الرازی)) (۲۹/ 0۱۸ 
((تفسیر القرطبي)) (۱۸/ ۰۵۵ ((تفسیر الخازن)) (4/ ۰۲۸۰ ((تفسیر العليمي)) (۷/ ۰)۲ 
((تفسیر الشوكاني)) /٥(‏ ۲۱). 
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1 7 أي 7 تی 
IOs‏ جل التفسیر المحرر للقرآن الكر ع 5< 


أي: وال بصيرٌ بأعمالكم, لا يخفى عليه شيء منهاء وسيّجازيكم علیها. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالی: إن تقفو كوا لک امداه موا لكك ا وال 
لش € بيان نحل غير امین المؤمنينَ لا مُعَوّلَ عليها؛ آلا تزی أنَّ الموالينَ 
الملقی إليهم بالمودّة ۳۲۰" هذه السورة- لم پُراعوا للمسوین إليهم بهاء ولم 
يُحامُوا عليهم من أجُلھا'''؟! 

ولا ج«( ی تک ازام ده بوم َة قصل یج 4 فيه 
بيان واضحٌ في أنَّ روابط الین أقوى وم من روابط الب" 

فا ابعال بوم یم ول بخ چ وقال 
اق 3 يوم لا تملك نفس آنفس شا 4 [الانفطار: ۱۹]ء وقال: وشوا وم 
لا بجی واه عن ولیو ولا موود هو جاز ن والرو کرک وَعَدَ وه [لقمان: 


۳ وهذا كله تكذيبٌ لأطماع المشرکین الباطلة أن مَنْ تعلقوا به من دون 


۷ 


ea‏ می نیم القنامة» ار تس هه مه 
لله من فر ابه او یر بواج اق صحبه ينع لوم الفيامة» او بجر م من 
عذاب اللہ أو هو یشم لهم عند الله؛ فان الأسبابٌ كلها تنقطِع یوم القيامة إلا 
ما كان منها متصلا بالله وَحَدَه على أيدي رسْله» فمن رَكبّ معصية الله وخالف 


۷ 


مر 7پ ه۸ 1 5 عو سے یں ۳ و 01 ۳ 
مره فلنْ يَنفعَه صلاح غيره من قريب أو أجنبيٌ» ولو كان بِيْنهما في الذنیا آشد 


)١(‏ ینظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ 270)» ((تفسير البيضاوي)) (٥/٢۲۰)ء‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(۱۹/ 4۹0 ((تفسیر الشوكاني)) .)۲٥٢ /٥(‏ 
قال السعدي: (فلذلك عذر کم من مُوالاة الكافرينٌ نت کم مُوالاتهم). ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۸۵۲). 

(۲) ینظر: ((النکت الدالة على البیان)) للقصاب ٤(‏ / ۱ ۲). 

(۳) ينظر: ((تتمة آضواء البیان)) لعطية سالم (۸/ .)۸٤‏ 
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ےا سور و المُمْتحَنۃ - الآيات 
4 


الاتصال؛ فلا اتصال قوق اتصال البنوة والأبُوّة والزوجيّة ولم یخن نوخ عن 
ابنه» ولا ابراهيم عن أبیه» ولا نوخ ولا لوط عن ام رآّبهما من الله شیث۱/! 

الفُوائدُ العلميّة واللطاثف: 

۱- قول الله تعالی: ییا لاسرا ادوا موی ور أزية ثلثو انیم 
مر ود روا ما جک من الحَق که فيه النّھىُ الشدید عن مُوالاة الکفار من 
المُشركينَ وغیرهم والقاء المودّة إليهم» وأنَّ ذلك مُنافِ للایمان". والشورة 
أصلٌ في اللي عن مُوالاة الکمّار۳. 

۲- قول الله تعالی: یاج ادبن منوا ا دوا عَدوَى وعدم ولاه 4 رد أهل 
لسن به وأمثاله على المُعتَرلة وأمثالهم قولهم: (إنَّ المعصية ثنافي الایمان)؛ لأنَّ 
لله ناداهم بوصفِ الإيمان مع قوله: 3# ومن یله منک فد سل سوا الیل 6 
فلم يُخرججهم بضّلالهم عن موم إيمانهم» ويَشَهَدٌ لهذا أن الضلال هنا عن سواء 
لبیل لا مُطلّق البيل©. ٠‏ 

۳- قال الله تعالى: یی ادبن امَو ادوا دزی وَعَدُوحْ أي تلثرت إلتوم 
اذ وکا ما کمن لح مره لول ویک آن ممأ با ويك إن کم 
حشر ھنم فى می واه مرضاف يروك الم بالمودة وَأتأ اع يمآ یش وم 
اعنم ومن بقل یک قد سره لتيل 4 هذا كله مان لحاطب» وهو یل 
على فضله وكرامته. ونصیحته لرسول الله صلی ال عليه وس وصدق إيمانه؛ 
)١(‏ ينظر: ((إعلام الموقعین)) لابن القيم .)١55 /١(‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 ۸۵). 


(۳) ينظر: ((تفسير القرطبي)) (۱۸/ 07). 
)٤(‏ ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (۸/ ۸۲). 
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0 شوت 00ت" 
4 - في قوله تعالی: يبا ادن انوا لا تعدوأ عدُوی وَعَدُوَُمْ ولیک 4 آنه قد 


وو ء 


تَحصّلٌ للرّٹُل مُوادَة اعداء الله؛ لِرَحِم أو حاجقه فتكونٌ بَا ی به إیماله ولا 
يكرك به اه کما حصل ین E‏ ا لا کاب الهش رکین ببعض 
آخبار ال العا وس 01 الآيات”". 

- قول الله تعالی: چیا ال منوا ادوا عَدزی مدرک آزباه که فيه سوال: 
خاد العَدُوٌ ولا كيف یمک وقد كانت العداوةٌ مُنافية للمَحَبّة والموَدّة وا 
والمودَّة من لوازم ذلك الاتخاذ؟ 

الجواب: لا يَبِعْدٌ أن تكون العداوة بالشبة إلى أمرء والمحيّة والمودّة بالسبة 
إلى أمر حر كما قال تعالی: رک من اتیک روسكم عفر سکن چ“ 
[التغاين: 15 ]: 


تھا 
1 


۰ 


کہ مر و ده مر روم ی ت بير و روت رو رہ - 
5- فى قوله تعالى: ییا الد اما لا دوا وى وعدوک اوھ أن الکافر 
ل 
عدو لله ولا“ . 
سی تعدا رج و وف د ورون و و هت ون روم 
۷- فی قوله تعالى: "ا لَذِنَ ءَامَنْوأ لاتَتّحِدُوأ عَدُوَى ودوك و قوت هم 
می کک ہے رس ر ر صح رد پر ۶ا رت 2 ور ہف کھت وهی 
پالمودة وقد وا یماجاء من لح پ4 أن موَدة آعداء الله ومحبّتھم وموالاتهم مخالفة 
لِمَا یجب على المسلم؛ فان الله سبحانه وتعالی قد نهی عن ذلك*. 


0 


2ہ ل م عوك م مر بره ےک ےئ برو ۵ ےرس زرو ءلم 2 
۸- قول الله تعالی: ونام لد ماما لا تدوأ عدوٍی وعدوده وی * نزل فيما 


.)۵ ٤ /۱۸( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 

(۲) ينظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۷/ ۵۲۲). 

(۳) يُنظن: ((تفسير الرازی)) (۲۹/ .)٤١٥‏ 

.)۱۷۲ /۱( پُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ )٤( 
.)٦١/۳( ینظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين‎ )٥( 
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6 — ص ىك 72 
جوا سور ة المُمْتحنۃ - الآيات O ٩5 Cw‏ 8 


عله حاطب موق على ماله وه یذ مه أن لوف عليهما لایخ اللي لتقي 
دين اللہ" ولا یح الي في إظهار الک كما بخ في اف على اس 
بش ذلك أن لله تعالى فَرَض الهسجرة» ولو د فا هو 
را تفه ل1 اھ تم ی ره 
كما يجوز له أن يَدقَعَ عن نفسه بمثّل ذلك عند ال 


۹- قول الله تعالى : یی اين اموا لا دوا موی وََدُوُْ آزباه 6 فيه سُوال: 


7 


لكان رر فلم لم يكف به حتّی قال : وعد 6 لان عَدُوَّ الله نما 


الجوات: لام لازم من هذا لام وإِنّما لا یرم من كونه عَدُوًا للمُؤمنينَ أن 
نا : إت من أرومک واوت کم عدوا 
کم 4 [التغابن: ١‏ أو أنه ذکر ذلك في مقام التنفير؛ إذ هو عدو لله وعدو 
لهم آیضا. 

۰ ور الله تعالی: یا ال اا لا دوا دی ودرک اوه 1 فيه 
سوال: لم قال: ظازیة پ4 ولم يقل: (وَلً) وَالعَدُوٌ الول بافظ؟ 

الجوابٌ: كما أن المعَرّفٌ بخرف الّعریف یتناول كل رده فكذلك المُرّف 
بالاضافة"» وكذلك فإِنَّ لفظ «العَدُوّ» مَصدَر یلق على الواحد والاثنين 
والجماعة و ۱ 


(۱) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لک الهَرّاسِي (4/ ۰64۰٩‏ ((الاکلیل)) للسيوطي (ص: ۲5۰). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن الجوزي)) )۲٦۸/٤٥(‏ نقلا عن القاضي أبي یعلی. 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۵۱/۲۹). 

)٤(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

.)۲۵۰ /0( ینظر: ((تفسیر الشوكاني))‎ )٥( 


الجزء ۲۸ - الحزب ۵۵ 


42 


1 


۱- في قوله تعالی: طخ السو یا 4 سوال: لماذا لم ین الگلام: 
«يُخرجوئكم والرَّسول»؛ لاه لا قصل مع إمكان الوّصلء كما قال ابنْ مالك في 


الألفيّة: 


اوفي اختيار لا يَجِيءٌ المُنقصل إذاتأتى أن يجي: المتصل»؟ 
الجوابٌ: نعَم» هو في الإمكان أن یکون هذاء لكنْ يفوت الغاية؛ ففي قوله: 
ع و عع يع سے وسو f‏ ہی RS‏ یں ری ا که a‏ 
هون سول ریم 4 تقدیم الرّتبة؟ فذكرٌ الرّسول عليه الصلاة والسّلام؛ لثلا 
یکون تابعًا لغیره. فیقال: «یخرجوتکم ۹۰۷ اللو 
۳ 2 7 2 
به . وكذلك فصد فيها تقدم ذكر الرّسول؛ تشریفا له» وتشنیکا علی من تجاسَر 
على مثل ذلك الفعل الفظیم". 
رن الله تعالی: وتا يمآ افتیش وم مه فيه سوال: لم يقل: 
(بما آسرَزتم وما أعلَثُم)ء مع آنه آلیق بما سبق» وهو یرود ؟ 
الجوابٌ: أنَّ فيه من المبالغة ما ليس في ذلك؛ فِنْالاخفاء بل من الاسرار؛ 
3 و تس ا مر موم ع پچ ۳ س ۓ 
دل عليه قوله تعالى: #يعلم الم وخ 4 [طه: ۷[« أي: أخفى من السّر*. 
۳- في قوله تعالى: یرم اَمَو قصل ینتک که آن الخلاف الذي يَمَعُ بيْنَ 
أهل الحقٌّ وأهل الباطل لا يَنتَهي بالڈنیاء وإنما سوف يَحكُمُ الله بهم يوم القيامقه 
۰ الو وذلك على قول في تفسير یق 1 4 
)١(‏ پنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ ۳۰۹). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (۱۰/ ۱۵۳). 
(۳) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي .)١١١/5(‏ 


.)۵۱۷ /۲۹( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )٤( 
.)۲۹۱ /۲( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )۵( 
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ىت : - ص بح 7 
ھا سورد الممتحنہ۔ سادا کال O‏ 


ث۳ 


بلاغة الآيات: 

AES E 
وق 22۵۵ء 7 لسن میمرت شوت ولا آن متا اه تیک ون کم‎ 

يداف كيل وا راق وی انیم بالودو وتا ااا نوخ وم عم ومن 

21 سی فد صل سَوَآه الیل #6 

حرف امسوم وجه الخطاتث 

بالتهي إلى > جميع المومنین؛ تحذيرًا من إتيان مثل فعل حاطب”". 

واد تال ین الاخذ» صیغ الافتعال للمبالغة في الآخذ؛ فطل على 

لس والمُلازمة 0 

- وأضاف العدُوٌ إليه شبحاته في قوله: ی ؛ تخلیظا لجزمهم وإعلامًا 

بخلول عقاب الله بھم!” 

دو نز رثکا € فم نوی على لک یل لأنَ الشيءَ 

|ذا کان له و۶9۹ الطَرَقِين؛ فالطرّف الأعلى 00 على الطٌرف لان 

وقیل: لأنَّ عداوة العبد لله هي الاصل وهي أشدٌ فبخاء فلذا قدَّمَتْء وقبخها 

في انهم عبّدوا غيرٌ خالقهم» وشگروا غير رازقهم وکنبوا رسل ربهم 

وَآذّوْهم. كذلك فتقدیثہ يوكدٌ بأّه هو اسب في العداوة بین المؤمنينَ 

والكافرين» وما كان سببّا فحقّه ندیم 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۱۳۳). 

(۲) ینظر: ((المصر السابق)) (۱۳۶/۲۸). 

(۳) پنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۱۰/ ۱۵۲). 

۸۱ /۸( پنظر: ((تفسیر الرازي)) (۹ ۰6۵۱/۲ ((تتمة آضواء البیان)) لعطية سالم‎ )٤( 
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یک“ ص کک : رح 
568 "سج 


- وقولّه: رکه بیان لموالاتهم أو استتناف إخبارہ که لما قيل: إلا 
لعو مش سم 7 ا 3 ۳5 و 

رر رن رت بر و بی یت 

کب ال که رین کا ا بش کی 

ایهم یلم 4. ویجوز أن تکون جملة تلقو ... # في موضع الحالٍ من 

2 000 ۳ 5 م و1 1 03 0 ۹ 7 

56 رالد 1 لان جَعْلَها حالا يُتوصّل منه إلى التعجيب من إلقائهم 


إليهم بالمودة(). 
- والإلقاءُ مر به هنا عن إيقاع الشَّيءِ بدون تَدبّر في موقعه» أي: تَصرفونَ 
مودتکم بغیر تل٢"‏ 


صر ر 


وله ف وه ند اتصال الفعل بمفعوله» وأصل نت 
إليهم مود وذلك تصوير لقَوة مَودّتهم لهم آوسَبیه والمفعول محذوف 
۵9 ۶ 44۶ علیه وسلم بّبب ۶ ہ 
یکم ریقهم ۳ 

- وبا هنا في قوله : تلور بت إلتهم پالمودة و #6 بلفظ تلقو ت وبغده بلفظ 
ين و اعدد مز وه بل 


1 


تأكيد دا یاه وخص الأول بالعُموم -أي : جهرّا وسرًا- -؛ لقم 


- وزید في تصویر هذه الحالة بجملة الحال ب التي بغدهاه رم رت 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ۰۵۱۲ ((تفسير البيضاوي)) (۵/ ٢۲۰)ء‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) »)۳٤۹ /٠١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (۱۰/ »)٠١١‏ ((تفسير أبي السعود)) (۸/ 
(١ 5‏ (تفسير ابن عاشور)) (۲۸/ ١‏ ۱۳). 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ 5 ۱۳). 

(۳) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) /٤(‏ ۵۱۲ ((تفسير البيضاوي)) (٥/٢۲۰)ء‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(۱۰/ ٥٥۱))ء‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٥٥٢)ء‏ ((تفسير أبي السعود)) (۸/ )۲۳٥٣‏ 
((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ 5 17). 

.)٤٥٥ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )٤( 
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جَاءَكمْ منّ الحَق) هو القرآن والدين» وذكر بطريق الموصوليّة؛ ليّشمل کل 
سو ہج ہے ماني اله 
من الإيذان ب کشنیع گفرهم بأل کر ہما لیس من شأنه یر به طُلّابُ 


لوان الك مس هر 


۰۶" :دكت وأيتا جك : نالصي فيه تعدية (جَاء) إلى ضمیر المُخاطِبينَ 
-وهم الذرى Re EG‏ بذلك الا وتقّلوم کا جاء 
لا إلى يرهم والا فاه جاء لدّعوة الذين آتنوا والمُشركين» فقبله 
تو آمتواه وتبده المشرکون» رف مال اکر الکافرین به نا 
عن دهم لی آمنوا لالہ وفي ذلك را لها لوب المومنیت؛ 
لیحذروا من موالاة المشرکین". 
- و جملا یموناخ آن نما له ریک # استتناف مین لکفرهم» 
أو حال من ضمیر کراپ ي: لم يتوا بکرهم بما جاء من الحقه 
لّوا معه باخراجالر سول صلی اله عليه وسلّم وإخراجكم من بگرکم؛ 
ان تسوا ارک آي: هو افا حملهم علیه اکر امك بل ريك 
وان ذلك لاعُذْرَ لهم فيه؛ لأنَّ إيمائكم لا یضیژهم؛ ولذلك أجري على اسم 
الجلالة وضف فريك . وحكيت هذه الحالةٌ بصيغة المضارع لتصوير 
الحالة؛ لن الجُملة لا وفعت حالا من ضمیر إو رر کان راخ 
سول صلی اللہ عليه وسلم والمؤمنينَ في تلك الحالة عم فظيًا؛ فيد 


٭ 


5 


.)17 5 /۲۸( پنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 
.)۱۳۵ /۲۸( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )۲( 
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< ص کک ص 
EEE 568‏ 


استحضارٌ صورة ذلك الإخراج العَظیم''. 

3 4 کی 4 7 5 5 رح و م ¢ 
- وأسْد الإخراٌ إلى ضمیر العدر كلهم في قوله: مرن 4 لأن جمیتهم 
کانوا راضينَ بما يَصدُرٌ من بعضهم من آذی المسلمین؛ وربّما آغروا به 
سفهاءهم؟. 

5 3 وه 
-وقوله: پا کو ريك # تملل للإخراجء أي : پخرجونکم لا یمانکم 


وفيه تَغليبٌ المُخاطبء والتفاتٌ من کلم إلى الغيبة ال ریک #؛ 
E‏ ۶ او ارو E‏ 


- وجيء بصيغة المضارع في قوله فا 0 لإفادة استمرار 

إيمان المؤمنينَ» وفيه إيماءً إلى الثناء على المؤمنينَ بثباتهم على دينهم» 
۶ ہے 9 ا و 

لیے عع ممما وب لو الحررع وز 8 


خر ی 


- قوله: دم تشر هکان سبل رایمه مساق ه شرط ذيّل به ان 
من قوله: فلا توا عَدُوَى ود آویاء که بمَنزلة التتميم ما قبلّه دون 


7 


41 


قضد تعلیق ما قبلّه بقضمون فعل الشَّرطِء أي: لا يَُصَد أله إذا انتفى فعل 
الشّرط التفى ماع عليه كما هو ال في روط بل يُقصَدُ تأكيدُ الكلام 
الذي قبل بعضمون فعل الط فيكونٌ کالتّعلیل لما قله ونّما نی به 
في صُورة الشّرط مع ثقة المُتكلّم بحصول مُضمون فعل الشّرط بحيث لا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ۰9۱۲ ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)۲١ ٤‏ ((تفسیر أبي حيان)) 
(۱۰/ ۰۱۵۳ ((تفسير أبي السعود)) (۸/ ۲۳ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸/ ۱۳۵). 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۱۳۵). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (4/ ۵۱۲ ((تفسیر البيضاوي)) (۵/ ۰0۲۰6 ((تفسیر أبي السعود)) 
(۲۳۵/۸). 


.)۱۳۵ /۲۸( پنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٤( 


الحزء ۲۸ - الحزب ده 


رقع ون الشامع انا مکل مه تضمون مل اکر فتکون مہا 
الشّرط مُرادًا بها التّحذَیرُ؛ لا مغنى الشّرط هلر غالبا ولهذا یی 
بیثل هذا الشّرط إذا کان المُتكلمُ اما رل یو مک تا نی را 
يقوله قبل الشرط. وغل أن يکود فمل الشرط في مثله فعل گون إہ یذانا 
۷ف ×" والمقصود استقراژاّهي عن اتخاذ عَذُوَ لله 
ولا وب بفزضي شرطهموثوق باد دين لسوت بعضمون فِعلٍ 
سط بلا یب فکان ذکر الشرط مما ی تأكيدَ الانکفاف!'' 

- والمرادٌ بالخروج الخروخ من مك مُهاجَرةَ إلى المدينة» فالخطابٌ 
خاصٌ بالمهاجرینَ» على طريقة تخصیص العُموم في قوله تعالی: ی 
منوا لا دوا وی ور یاه » روعي في هذا الخصيص قرينة 
سیب نزول الآية على حادث حاطب بن أبي بَلتعة". 

- قوله: انب لتم وه يَجورٌ آن تکون الجُملة بيان لجُملة نري 
لیم یلو أو استثنافء أو بل اشتمال منها؛ فان الإسرارٌ إليهم بالموّدة 
مما اشْتَمَل عليه الإلقاء إلیھم بالمّودَّة. والخبَرُ مُستعمَلٌ في التوبیخ والتّعجیب» 
فالتوییخ مُستفادٌ من إيقاع الخبّر عَقبَ - تدم اليك سا 
a‏ نيم ومع أي: كي تلوف أن 
إسرارَکم إليهم بَحْمَی عليناء ولا تطلِعٌ عليه رَسونا'''؟! 


۱۶ ۱۶4 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (5/ 0۱۲ ((تفسیر البیضاوی)) (۵/ ۰6۲۰4 ((حاشية الطيبي 
على الکشاف)) (۱۵/ ۰4۳۵۱ ((تفسیر أبي حیان)) (۱۰/ ۰6۱۵۳ ((تفسیر آبي السعود)) (۸/ 
5 ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۳۲/۲۸). 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۱۳۷). 

(۳) بُظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 017)» ((تفسير البیضاوي)) (0/ ۰6۲۰4 ((تفسير أبي حيان)) 
(۱۰/ ۱۵۳ ((تفسیر أبي السعود)) (۸/ ٦۲۳)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸/ ۱۳۸). 


الجزء ۲۸- الحزب ده 


يي ص کک : رح 
568 حكحكككئ 


0 وتفعول وم يجوز أن یکول مَحذوفًا ٠‏ عليه السّياقٌ» أي : تُخْبرُونهم 
أحوالٌ المسلمينَ سره وجيء بصيغة المُضارع لتصوير حالة الاسرار إليه؛ 
تَظيًا لهاء والبا في يامو © للسَيريّة أي: خبرونهم سرا ببب الموٌة» 
أي: بسبب طلّب المودّة لهم كما هو في قضيّة كتاب الل سس أن 
يکود موه 4 في محل المفعول لفعل یرو وال زائدة لتأكيد 
المُفعوليّة'". 
E‏ ووأ مر E‏ موضع الحالِ من ضَمير 
رون 044 أو مُعترضة 0 . , التعجيب من فعل 
المُرّض به» وهو حاطبٌ بن أبي بلتعة". 
- وتقديم الإخفاء على الإعلان؛ لأنّه المناسبٌ لقوله: انعر 4 ولمو افقته 
للقصّة وللمُبالَةٍ في بیان شمول عليه المحيط لجّميع المعلومات؛ كأن 
علکه منم مهبم همع كونهما في الحقيقة على السّويا". 
وأيضا قَدَّم العلع بالاخفاء على الإعلان» مع أَنَّ ذلك مُستلزَمٌ لهذا من غير 
عکس؛ إذ هما سيان في علم الله تعالی» ولأنَّ المقصود هو بيان ما هو الأخفی» 
کون مدمه ١‏ 
- قوله: ومن یَقعَلَُ منك فَقَدَ صل سوه الیل 6 عطفٌ على جملة هي 
في قوله تعالی: 3 لاد عَدُوَى ور وَل که ۰ مطف على اللي ات 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (6/ 6۵۱۲ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5 »)7١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(۸/ ٦۲۳)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۱۳۸). 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۱۳۸). 

(۳) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (۱۸/۱ ١‏ و(۸/٦۲۳))ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۱۳۸). 

.)۵۱۷ /۲۹( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )٤( 


الجزء ۲۸ - الحزب ۵۵ 


05 
علی عم الانتهاء بت عن لم کر گا هي عنه هو ضال عن الهدی. و(َنْ) 
رط الع بها تب وهو ويد لین لون بل مالساب 
بعد أن بَلَكَھم لته والتٌَحذیر والتوبیخٌ والتَّظيعٌ لعَمَلِه). 
0(" سوا وه لبیل مُعبرٍ به هنا عن آعمال الصّلاح والهدی؛ لشبهها 
بالطريق الشستوي الذي يلع ن له إلى بُغیتہ بقع من انحرف عنه في 
مَلَكَة والمُراد به هنا : ضل عن الإسلام؛ وضل عن الرشد. 
- و٭لامَو یله من إضافة الصّفة للمٌوصوفء أي: الطَّرِيقٌ المستويّ؛ 
لقصد المبالغة في بیان قرَّة الاتصاف کَأنّه نفس 0 
۲- قول تعالى : إن يشتوك يكوا تک اھک ویش رانک پیج واكم رشن 
ووَدوألوَتَکفْرونَ 4 
8 1 رگراک لہ رتم 
اش ...)نید من ال لکنا وله تعاى: کل توه یل ) 
[الممتحنة: ١]ء‏ باعتبار بعض ما أفادته الا وهو الصَّلالُ عن الرشد؛ 
اه قد یخی وين أنَّ في تَطلّب مَودَة العدُرٌ فائدةٌه كما هو حال المنافقین» 
فقد ین مُوالاتهم ین الدّھاءِ والحزم رجاء تفُعهم إن دالث لهم الدّولة؛ 
فی ال لهم خطاً هذا ال ونم إن استفادوا من متهم إيّاهم الا 
على رتم نمیا لهم وظفروا بهم لم یکونوا ربوا فيهم إلا ولا ذم 
و و سر کرو کا ان لن الذي اد انار 
(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۱۳۹). 


(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۳) ینظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۱/ ۰۱60 ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) (۸/ ۱۸۶). 


الجزء ۲۸ - الحزب ده 


ص کک 1 رح 
دنو حكككئ 


رما یر آن يَنقلبَ وَدودًا؛ وذلك لشدّة الق على ما لوا من المسلمينَ 
من إبطال دين الشرك وتحقیر أَهْله وأصنامهم”" 

- وفعل 9# يَكوثوأ ‏ مُشعر بان عداوتهم قديماء نها ی (: 

- والتسط: مب به هنا عن الإكثار؛ ماع ين شه کاواس رال 
وتشبیه ضدّہ -وهو القبض- بد ذلك فیط اليد الإكثارٌ من عملها والمراد 
به هنا: عمل اليد الذي يضر مثل الصرب والتقييد والطعن؛ وعمَل اللسان الذي 
يُوذيء مثل الم و 

د ردو وکرو 46 قیل: إِنَّه معطوف على جوا الشرط وعُدِلَ 
عن المضارع المناسب ۶ی ۰ ۶۴ 
یکون ارا مُستقبلا؛ لاعتباره قد کان أي: إِنَّ ودادتهم كفْرَكم هو المُهمٌ 
یه ولا شي بعدله فی اہ کی الجن پریدون أن رفوا کن 
جمیع مضار النیا والین» وازتداذکم كارا سین المضاز لک لائهم 
يَعلّمون نیع عليكم من آرواحکم» وهذا من ديع ای فلن 
مُصيبة الین أعظَمٌ فم إليها سر لأن دب العدُوٌ القَصدُ إلى أعظم ضرر 
يراه دوه وعُبّر باهم امن الذي كود في المُحالات؛ کون المعنى 
هم أَحَبُوا ذلك غاية الحُبٌ ومنو وفيه بُشْرى بأنّه من قبيل المُحال. 


.)۱۳۹/۲۸( پنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) پنظر: ((المصدر السابق)) (۲۸/ ۱۶۰). 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ۵۱۳ ((تفسیر البيضاوي)) (0/ 5 »)7١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(۲۳۰/۸)ء ((إعراب القرآن)) لدرویش .)09/١١(‏ 

.)٦۹٤/۱۹( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )٥( 


الجزء ۲۸ - الحزب ده 


34 


a 
سورة المُمْتحَنۃ - الآيات‎ 
4 


وقيل: لیر بالماضي ون كان المعنى على الاستقبال؛ للإشعار بأنَ وَدادنھم 
کفرهم قبل کل شيب وأنّها حاصلة وان لم يشقفوهم. وتحقیق ذلك أن الودادة 
سابقة بالنّوع» مُتأحَرةٌ باعتبار بعض الأفراد؛ فعبّر بالماضي نظرّا ال وجعلت 
وان مت نظرا الاي 8 
- وفیل: إن جملة 1# وودوأ لو مرون 4 حال من ضمیر ایوا 3 والواوواو 
الحال» آي: وهم قذ ودُوا من ال أن تکفرواه فکیف لو يَأْسرُوتكم؟! اليس 
أهمٌ شيء عندهم حيتئذ أن يَرُدُوكم كُمَارًا؟! فجملة الحالِ دلیل على مَعطوف 
مقر على جوا الشرط که قیل: إِنْ یتَفوکم یکونوا لکم أعداءً... إلى 
اقفر ودرگ کور تج تھا کہ تبرت بعلن 
جُملة الجواب؛ لأنَّ مَحيّتّهم أن يَكمرَ المسلمون مَحبّةٌ غير مُقيّدة بلشرط؛ 
ولذلك وفع فعل (ودُوا) ماضيًا ولم يقَعْ مُضارعًا مثل الأفعال الثّلاثة قبلّه 
بتکم یکووا لك اعدا وَيَبْسْلُوَأ #؛ لیْعلَمَ أنه ليس معطوفا على جَواب 
الشّرط7"؟ فليس قوله: کرت معطوفا على جواب الشّرط؛ لا 
ودادتهم رهم ليشت مترنه غلى الظفر بهم والتَسلّط عليهم» بل هم وادُون 
تلهم عل جس ربنم فقو وا ود 
على جُملة الشرط والجزای أَخبَرَ تعالی بِحَبَرَین؛ آحذهما: اتضاخ عَداوتهم 
والبَسط إليهم ما ذکر على تقدیر الظّفر بهم والآخر: ودادتّهم کفرّهم» لاعلى 
تقدير الظفر بهم”". ا 


عو 


- وق الأول -وھر نیع كرفا لك امد نسوک ی َال 


.)۲٦٢ /۱٤١( ینظر: ((تفسیر الألوسي))‎ )١( 
.)١5٠ /۲۸( پنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )۲( 
.)١95 /1١( ینظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )۳( 


الجزء ۲۸ - الحزب ده 


۳- قوله تعالی: 38 أن تمه تک اب مرآ رو ھت رام 
یما عمو ب 4 کلام E‏ وعم ان آرحامهم .ا 


و . وهو تخل من تین شوہ عاقبة مُوالاةٍ أعداء لین في الحياة 


الا إلى بيان سُوء عاقبة تلك المُوالاة في ال رت نب خن حلص 
قوله: روتکو [الممتحنة: 7ع سق :ان ودای کک 
من قبْلِ أن نوكم تب إلى أن ُکرهوکم على الکفر جين یوک > فلا 
تنفغکم و أرحامكم -مثل الأمهات والإخوة الأشِقَاءِ 7 ولا آولادکی 
ET‏ 
ونصرة الأولاد؛ Re‏ ان مک ساف وه ود 4 إلى آخرها متفه 
استتنافا بيانيًا ناشّا عن سؤالِ مفروض من یسم جُملة وا وکر * 
[الممتحنة: ۲]» آي: من سس ذلك أن سل عن آثاره لخطر آمُرها؛ وإذا کان 
ناشًا عن کلام جری مجری التعلیل لجملة 5 فد صل سرا الیل 46 [الممتحنة: 
۱ فهو أيضًا مُفِيدٌ تعليلا ثانا بحسب المغنی» ولولا إرادة الاستتناف البيانيٌ 
لجاءث هذه الجُملةً مَعطوفۃً بالواو على لّيقبلهاء وزاد ذلك حُسْنًا نم صدَر 
من حاطب بن أبي بَلتعةً مما عد عليه هو مُوالاة للعَدُقٌ و أله اعتذر بأنّه آراد آن 
ےت جم 

نفي الع بذكر الأرحام؛ لموافقة قِصَّةِ حاطب؛ ان الأمّ ذاث زج اوه 


9 


مه وإخوتّه)؛ ولذلك ابتدی في 


(۱) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)٦۹٤/۱۹(‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۸/ ۰۲۳۱ ((إعراب القرآن)) لدرویش (۱۰/ ۵۸). 


الحزء ۲۸ - الحزب ده 


جوا سور 8 الممتحنة الآيات ا ا8 ها( 

۶ء ا ۳ 11 اک 5 

بناژها هم إخوته من رحمه وأمّا عطف و لدم 4 میم ؛ لشمول اي 

قومّا لهم آبناء في مکة. 
9 : أن تفع رامک وا کک دہ لب کچ أي : نَھم لا 
جج ارت رہ لهم وهم یرون 
رفح خط رآیّهم في مُوالاةٍ الكمّار را بما یرجم إلى 
حال مَن والوهُ ثم خطَهُ انیا بما یر جع م إلى حال من استَعْمّلوا الموالاة من 
یہو س2 ل عار إن ابا ديجا وين ا 
نظر إليه یکون خطأ وباطاه”". 


(۱) التتمیم: را ا کلام نم للمقصود آو رسک 
rC‏ از هو الإتيانٌ في كلام یوم 
غیر المراد بفَضلةِ تفیل نكتة ۳۲ هو إرداف الكلام بكلمة رفع عنه اس وه لیم . ومن 
أمثلة ة میم قوله تعالى: « ومن يَعْمَلْ من الڪکلڪت ین د ڪر أو أن وهو مي کیک 
يذخو ند 4 [النساء: 4 ۱۲]؛ فقوله: وهو موی تتميمٌ في غاية الحُسن. ومنه قول تعالى: 
:3 وَإِدَاقِلَ لتق اله أَحَدَئَهُ یرب لاشر 46 البقرة: ۰ وذلك اذ العرَّة مكح د و 
فلمًا قال: با لاثر * اتضحَ المعنی وت بان اا الوم صاحبها. يُنظر: 
((تحریر التّحبير)) لابن أبي الاصبع (ص: 4۱۲۷ ((التبیان في البیان)) لطبي (ص: ۲۱۷)ء 
((تفسیر أبي حيان)) (۱/ ۱۲۰) و (۲/ ۳۳۲ ۰6۳۳۳ ((إعراب القرآن وبيانه») لمحبي الدّين 
درویش (۱/ 4 4)» ((مفاتیح التّفسير)) لأحمد سعد الخطیب (۱/ ۰۲4۰ ۲4۱). 
(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۰۱۰ ۱۶۱). 
(۳) بُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (4/ ۰۵۱۳ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۲ ۱). 


الحزء ۲۸ - الحزب ده 


: 2242-1 7 سس موس ر رور ھا رھ اکر م ہہ چک ہے 2۵ وراه ٥‏ سم رو 
کو من شون ا کیک ويد شاک اور کا دا کی البلا اھ کت 


2 4 کے ےہ یں مور ب رصم 2 ھر ہہ ےر ر 56 
قول إِبَْهِمَ لابید لَأسَعْفِرنَ لك وما أَمَلِكَ لك من الو من یو وہنا علیک توتا ولیک أ بنا وک 


وه رصح 


بے سی فة ان کیا و اغف کنا رتا ابی أت الم )ل م 
تو ار که شا اه ا ات ر ا اخ و ک0 


اس 6: أي: قدوة واتتمامٌ واتبا و ل علی المُداواة 


ہک 


بر 4: جَمعٌ على فعلامَ مُفردُه بريةٌ مثل : شرکاءَ وشریك» من (برئ)ء 
بمعنى افص واه ونفي المُخالطة فالبريء: الخليٌ عن اليس بِشَيءِ وعن 
مخالطته» وأصل (برأ) هنا: يذل على التَبائُد من الشيء ومُزايلته". 
مس ر سے - و 5 4 ت 2 و و ع ۶ 
الم وة یکسا 4 العداوة: اختلاف القلوب والنيّاتِ والتباعد بهاء مأخوذة 
ہے ينها ميان شحو بات توعد ما يمه تون من عداء آي: 
ظلم. والبغضاء: البُْخضء وهو فا لس عن اليء الل هه رال 
ا للحت وی ار سس خر ہت موز 
(۱) ينظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰64۱ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰۱۰۹ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ ١۱۰)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰ ۷). 
(۲) پنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ۱ ,46۳۲۳ («الغریبین في القرآن والحدیث)) للهروي 


(۱/ ۰۱7۰ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۱۲۱ ((تفسیر الشوكاني)) (۵/ ٢٥۲)ء‏ ((الکلیات)) 


للكفوي (ص: ۰4۲۳۱ ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۳۲۲) و (۱۷۰/۱۱). 
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SOE 


م و 
و کے 0329 


يبغض من ليس بعدو 


56 ع کی 7 39 2 و 
3 ا 6: أي: رجعناء واصل (نوب): یذل على الرٌجوع ٠‏ 
02 الفتنة في الأصلِ: الاختبارٌ والابتلاء والامتحان؛ مأخوذة م من الفشن: 
سر ان الان فط جودته من رداءته» وتطلق الفتنة على الصلال 
2 2 31 
وَالشرٰك والکفر والشر والعغذاب"" 
ول 4: أي: يُعْرض» وتولی ذا دی ب (عن) لفظا آو تقدیرا -کما هنا- 
اقتضی معنی الإعراض» وإذا عدي بتفسه اقتضی م معنى الوّلاية والقَرْب'' 
اید 4: أي: المحمودُ على كلّ حال» وفي جميع أفعاله وأقواله» وشرعه 
وق ره توقای ما لوو كلها وطاق اليه الح ا پر علق شیاه 
المستحق لکل حمْدٍء والحمدٌ إخبارٌ عن محاسن المحمود مع حُبّه وإجلاله 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰۵7 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲۷۳/۱)؛ 
((المفردات)) للراغب (ص: ٣١۱۳ء‏ 2)001» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 547/8 »)١‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 655). 
وقال العسکري: (الفرق بين العداوة والبغضة: أنَّ العَداوة البعادُ من حال رق وا 
الولاي وهي الهرَبُ من حال النْضْرة. والبغضة: اراد الاستحقار والإهانة ونقيضها الم 
وهو إرادة الإعظام والاجلال). ((الفروق اللغوية)) (ص Or:‏ 

(۲) ف ((تفسیر ابن جر ا( 46۸6( ان اللقة)) لابن فارس (۵/ ۰6۳۹۷ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۰۸۲۷ ((تفسیر القر طبي)) (۱۸/ ۵۷). 

(۳) ینظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۱۰۱۰۷ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (5/ ۰4۷۲ 
۳ ((المفردات)) للراغب (ص: 1۲ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۰۲٩‏ 
۹- ۰)۱۰ ((الکلیات)) للكفوي (ص: 1۹۲). 

)٤(‏ ینظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰8۲۲ ((تفسیر ابن جریر)) (۲۱/ ۰۵۳ ((غریب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ۰1۳ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/١٢۱)ء‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۰۸۸۰۰۸۸۵ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۸۹). 
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OE‏ مت 
EN SE CD aa,‏ 
ود ک9 . و ۳ ۴ 2 


لر التفسيرالمحرر للقرآن العريى) 5 


المعنی الإجماك: 

يذكرٌ الله تعالى جانبًا من قصّة إبراهيم -عليه السّلامٌ- وأمُرُ بالاقتداء به 
کر ا قد كانت لكم -أيّها المومنون- قدوةٌ صالِحةٌ في إبراهيمَ وا 
معه من المُؤْمِنينٌ حينَ قالوا مهم المُشركينَ: إنَا نتر منکم وممًا تَعبْدونَ من 
دون الله کفزنا بكم» وظهرَ يتنا وبيتكم العداوةٌ والكراهية بدا إلى أن تُومنوا باللہ 
ود الا قول ابراهیع لأبيه المُشرك: لأستفرَنَ لك اللہ فلا تسوا به في هذا 
القَول؛ إذ لا ينبغي لاد أن يَستَفْرَ للمُشركينَ ولو كانوا دوي قَرْبَى. قال إبراهيمٌ 
عليه السّلام لان: والحال أن لا أدقع عنك عقوبة اللّه. 

م يخبرٌ الله تعالى عن قول إبراهيمَ واّذين مه حينّ فارّقوا قومهم وتبرٌؤوا 
منهم. فلَجَووا إلى الله وتضرّعوا إليه» فقالوا: ربا عليك دك توكلناء وإليك 
وَحْدّك تناه واليك مَرجِعُنا في الا خرق يا رن لا تسلّطّهم علينا فيفتنوناء ويُميلونا 
ماس علیه من الخ رکوہ ارشاباشی ناف إذا رآوا لهم الخلبة ظوا 
انهم على الحقٌ و انا على الباطلء فازدادوا كفرًا وطغیانًاء وامخ عتا ذنوبنا يا ربا 
الك آنت اندر لذ ى لا کک دی ل یی کر ال 

ثمٌ يكرّرٌ الله تعالى الحتٌّ لهم على الاقتداء بهم» فیقول: لقد كان لكم ۔آیھا 
المؤمنونَ- قدوةٌ صالِحةً في إبراهيمَ ومّن معه من المؤمنينَ؛ لن يرجو رضوان 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۰)۵۷۱/۱۸ ((شأن الدعاء)) للخطابي (ص: ۷۸ ((مقاييس 

اللغة)) لابن فارس (۲/ ١٠٠).((الغريبين‏ في القرآن والحديث)) للهروي (۲/ ٩۰‏ ۰66 ((المفردات)) 


للراغب (ص: ٢٥۲)ء‏ ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (۲/ ۹۳)ء ((تفسير ابن كثير)) »)1۹٩/۱(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: ۰۲۰۸ ۰6۷9۸ ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: ۱۳۳). 
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203 


الله والنّجاةَ من عذابه» ومن يُعرض عن طاعة الله والتَأْمّى بِرُسّلهء فان الله هو 


الع المحمود فی ذاته وأسمائه وصفاته. 


کرو ھا امو حستة ذ 7۳ مم کے رو عد اا ها AS‏ مر > م 


کی م ے >> ہے ہے ہے کے سس هم ہہ .- > مر ےے ہے ہے ہس ہے > ہے تھے 
إلا قول إِبَرْهمَ لاه لاسَتَعَفرنَ لك وما مك لك من الله من شی و رہتا عليّك توکنا وك سا 
ہہ ضا و 
و الیل ۲:9 
E!‏ رت رم 
o‏ 
مُناسّبة الآية لما قَبْلَھا 


ری تک ہے ہک 
في انا وفي الآجرة؛ تحنیا لهم من ذلك اقل إلى تَمثيل الحالة الصاح 
بمثال من فعل آهل الإيمان الصادق» والاستقامة القويمة» وناهيك بها کت 
لگا هى عن مُوالاة الكفار؛ ذكرَ قصّة إبراهيم عليه الصلاة والشلام ون من 
سيرك ا من الكمّار؛ ليقتدوا به في ذلك ويّتأسّو 0 

وأيضًا لما أبلعَ الله بحاته في وَعْظهم في ذلك» وكانت عادثه التَّربية بالماضینَ؛ 
کان مُوضع توفع ذللی“. 

کات تک اسه سکف رهيم ول مه . 


5 عو م و ۶ 7 2 
أي: قد كانت لکم -أبّها المؤمنونَ- قدوة صالحة في ابراهیم والذين معه من 


O)‏ تشمو کک ا وکا 
(۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)۱٥١/۱١(‏ 
(۳) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)٦۹٤/۱۹(‏ 
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رد الما بكو ینک ومسا دود ین دون موه 


أي: حین قال إبراهيم ومّن معه من المومنین لقومهم المشرکین الکافرین: إنا 
و 7 
نتبرّأ منکم وممّات تعبّدون من دون الله من الأصنام تبروا عظيمًا". 


0 
ت 


کما فال تعالی حاکیّا "۶ براھیم لأبيه وقوه : ۳9 ما E‏ 


ون له ودعو ری عَو ألا أ کون دعاو ری میا [مریم: 4۸]. 


(۱) ینظر: ((تفسیر مقاتل بن سلیمان)) (5/ ۰۳۰۰ ((تفسیر القرطبي)) (۱۸/ ۵0 ((تفسیر ابن 
کثیر)) (۸/ ۰۸۷ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۸۵۲). 

من قال را المراة ب (الذيق م آثباغهالمومنوت: مقاتل بن ميان والقرطي ترایز کین 
والسعدی. پنظر: المصادر السابقة. 

قال ابن عاشور: (المرادٌ ب (الّذينَ مه الذين آمنوا به واتََعوا دی وهم روجه سارت وابن 
أخيه لوط ولم کن لابراهیم بنا فضميرٌ (إذْ الوا" عائدٌ إلى إبراهيمَ والذين معه» فهم ثلاثة). 
((تفسیر ابن عاشور)) (۱۳/ ۲۵۵). 

وقیل: المراد: اللي معه من آنبیاء اف تعالی. وممّن ذهب إلى هذا القول: ابن جرير. يُنظر: 
((تفسیر ابن جریر)) (۵17/۲۲). ویْنظر آیضا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (4۹0/۱۹). 

قال ابن عطيّة: (واختلف الاس في الذين معه؛ فقال قومٌ من المتأوّلِينَ: آراد: مَنْ اَمَنَ به من 
الاس وقال ابر وغیژه: أراد الأثبياء انذین کانوا في عصرہ وقريبًا من عصره» وهذا القول 
رک یتر ا کس عاد اموسر ف مخانسه CEE‏ 
(/ ۲۹۵). 

(۲) ینظر: ((تفسير ابن جرير)) (2)277/77» ((تفسير القرطبي)) (۱۸/ ۵ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۸/ ۰۸۷ ((نظم وت ((تفسیر السعدي)) (ص: .)۸٥٦‏ 

قال ابنٌ عاشور: ا هم قالوه مقال الصّادق في قَولہ؛ فالائتساءً بهم في 
ذلك لول والعمَلٍ بم يُترجمٌ عليه لول ما في الّفوسء فالمؤتّسى به نم افوا فُومهم 
بالمنافرة» وصرّحوا لهم بالبَغضاء؛ لاجل کفرهم بالله» ولم يصانعوهم ويَكُضصُوا عن کفرهم 
لاكتساب موَّدَّتهم كما فعَل الموبّحُ بهذه الایة). ((تفسير ابن عاشور)) (۱40/۲۸). 
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وا سورڈ المُمْتَحَنۃ - الآيات (4- 
4 


۵2 و ہے 


وقال الله سبحائه وتعالی: 3 داليم ٭ وص تیه شوه 
٭ با الى رن ونه سين ٭ مها که باب فى عَتہے۔ للم رح 4 
[الز خرف: ۲٢‏ - ۲۸ ]. 

کر یہر ےت 1 0 7 221 بو وال ی 4 


وھ تر شھےت 
وییتکم المُعاداةٌ والكراهية الدّائِمةً ما دمم مُستَمرّينَ على گفرکم بالله تعالى. 


7 ع او ۳ ر را 2 
: مه 9 طض وم و و 8 ا ا 
اي: إلى أن تؤمنوا بتوحيد الله فتعبدوه وحده لا شريك له فحينتذ تزول 


می اخ 


التغضاء الات وتنقلبٌ موده سا 


(۱) پنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲۲/ ٥٥۵)ء‏ ((تفسير القرطبي)) »)2077/1١4(‏ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۸/ ۸۷ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۰6۸۵ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۱84 ۱6۵). 
قال الماوّزدي: ( کنر ی یحتمل وجهین؛ آحذهما: کفزنا بما تم به من الاوثان. الثّاني: 
بأفعالکم» و کلبْنا بها). ((تفسیر الماوردي)) /٥(‏ ۵۱۸). 
وقال البيضاوي: ( گنای أي: بدینکم أو بمَعبودکم أو بكم وب فلا تعد بشآنکم وآلهتکم). 
((تفسیر البیضاوی)) (۵/ ۲۰۵). 
وقال ابن جریر: رکا یک: أنکڑنا ما کنشم عليه من الکفر بالله» وجکَذنا عبادتکم ما تعبّدون 
من دون اللہ أن تكونَ حفًا) . ((تفسير ابن جریر)) .)٤٦٥ /۲٢(‏ 
وقال ابن عطيّة : (قوله: ون یه أي: كَذبناکم في أقوالکم: ولم نوم بِشّيِءِ منها). ((تفسير 
ابن عطية)) (۵/ ۲۹۵). 
وقال البقاعي: (20 كرا یه أي: آوجذنا الستر لكل ما یتبغي سترُه حال گوننا مُكَذَّبِينَ بکل ما 
یکول ِن چهتکم من دين وغیرہ الذي یرم منه الإيمانٌ» وهو إيقاعٌ الأمان من التُكذيب لِمَن 
بُخبنا بسبب کل ما یضافه عدوي بذلك). ((نظم الدرر6) 70۷0 1 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ ۵10 ((تفسیر ابن كثير)) (۸/ ۸۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۸۵۲). 
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عو 


E‏ ۰ بقول إبراهيمَ لأبيه المُشرك: لأَستَغفرَنَ لك 
الله؛ إذ لا ينبغي لاحَد آن ب یستغفرٌ للمشرکین ولو کانوا ذوي وی 


كما قال تعالی: :3 ما کات ی والب اما آن توا مش ڪين وو 


A2, ہم‎ 


ڪا زی فک من بعَما یرت هه انم حب لیر * وما کات اسَیعْفَارُ 


و مهم اد و و ص7 سے کے 8 


هي لاه الاعن کون وعتما یاه ماب 21 « عدو له له مرا منه اد 
اهب لاه علي 4 [التوبة: ۰۱۱۳ ۱۱5]. 

وما ملق کمن ِن کی و. 

ُناسبتّها لما قبلها: 

لیا وه بالاستقنار ره 372:0 اس فتاه نما تاه أنه 
لیس فی يدي غيرٌ الا ستغفار» فقال؟: 

وما مك لک ین اللہ من شىء )4. 


(۱) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ ۰۵7۷ ((تفسیر القرطبي)) (۱۸/ ۵ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۸/ ۰۸۸۰۸۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۸۵7 ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۱6۵). 
قال الشوكاني: (طإلَافَولَ هم ےر ہے لاق هه 
بتقدير مُضاف محذوف لِيْصِمَّ الاستثناء» أي: قد كانت لكم أسْوةٌ حسَنة في مقالات إبراهيم» 
لا قول لڈیہ. أو من واه وریت ذلك لا لقول من جملة الاشوت که تبل: قد 
كانت أسوةٌ حسنة في إبراھیمَ في جميع أقواله وأفعاله إلا قوله لأبيه. أو من التَبرّي والقطیعة 
الي رث أي: لم یواصله لا قوله ذكر هذا ابن عطيّة. أو هو منقطِعٌ» » أي: لکن قول ابراهیم 
لأبيه لَأستَغفْرَن لك فلا تأتسوا به» فتستغفرون للمشرکین). ((تفسير الشوكاني)) (0/ ۲۵۳). 
وينظر: ((تفسير ابن عطية)) /٥(‏ ۲۹۵). 1 
ونسَبٌ الألوسی ي إلى الأكثّر أنه استثناء مُنقَطِعٌ . نظر: ((تفسير الألوسي)) .)۲٦٢ /۱٤(‏ 

(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۵۰۰/۱۹). 
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: 5 ۶ 2 و ر ن 3 ہے 

أي: قال ابراهیم لأبيه: والحال آني لا أدفعٌ عنك عقوبة الله ان عاقتك على 
وه 5 وپ عاك ۳9 7 
كفرك به ولا آقدر أن أنفعك عند الله بشیء۱. 


کک 


جح درك ايك تن عليك في إصلاح نمیشن 


(۱) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ ۸٥۵)ء‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ ۲۸6 ((تفسير القرطبي)) 
(۷/۱۸)ء ((تفسير السعدي)) (ص: .)۸۵٦‏ 

(۲) ینظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ ۵۸ ((تفسير القرطبي)) (۱۸/ ۵۷ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۸۸/۸)ء ((تفسیر الشوكاني)) /٥(‏ ۲۵۳) ((تفسير السعدي)) (ص: .)۸۵٦‏ 
وممّن قال باه من كلام إبراهيمَ والمؤمنينَ معه: ابنُ الجوزي. والقرطبيٌء وابنُ ڄُري» وابنُ 
كير والسعدى: ا ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) /٤(‏ ۹٦۲)ء‏ ((تفسير 
القرطبي)) (۱۸/ 6۵۷ ((تفسير ابن جزي)) (۲/ 6۳7 ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ۰۸۸ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۰۸۵7 ((تفسير ابن عاشور)) .)١557/5/(‏ 
قال ابن جُرَي: (هذا من کلام سَيّدنا إبراهيم عليه اسلا والذین معه» وهو متّصِلٌ بما قبل 
ا رن اتا ىر ران سن به). ((تفسیر ابن جزي)) (۳۱۱/۲). 


وقال ابن عاشور: (الأظهرٌ أن يكونَ هذا ین كلام إبراهيمٌ وقومه). ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ 


٦1ء‏ 
وذکر ابن جریر أنه من كلام ابراهیم وأنبياء الله عليهم السَّلامُ. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ 
۸ 


وقیل: المراث: قولوا آنتم: رکا عليك توکلنا... را اتاره: لفات والسمرقندي. ینظر: 
((معاني القرآن)) للفراء (۳/ ۰۱۵۰ ((تفسیر السمرقندي)) (۳/ ۳۷؛). 

قال ابنُ عاشور: (یحّمل أن يکود تعليمًا للمؤمنينَ أن یقولوا هذا الکلای ویستّحضروا معانّه؛ 
لیّجري عم بمقتضاه» فهو على تقديرٍ آمر بو محذوفِء والمقصودُ من القَولٍ العَمَلُ 
بالقول؛ فان الكلام يجَدّهُ المعنى في نفس المتكلّم به ویک المع من عَفلته). ((تفسیر ابن 
عاشور)) .)١57/7/7(‏ وینظر: ((تفسیر الزمخشري)) (4/ .)0١5‏ 
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أي: وإليك وَحَدَك رجَغنا بالتوبة ممّا تکره من مَعصیتك إلى ما تحب من 
طاعتلف!''. 

دید 

أي: واليك وَحْدَك -يا رَبّنا- مرجعنا في الآخرة”". 

و كا تا كه و گنوا رای تا ریک لت اقزر فيز (4)2. 

9 را لا لتا هلت 2 

آي: يا بنا لاتُسلّطْهِم عليناء فی فيتفتنوناء ويَمنَعونا مما یقدرون عليه من آمور الإیمانء 
ویْمیلونا عمّا نحن عليه من الحق» ویفتنون أيضًا بأنفیهم؛ فانّهم إذا رآوا لهم 
الغلبةء ظنُوا أنّهم على الح وان على الباطل» فازدادوا كفرًا وطعیان۳. 


#۴ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ ۰۵۱۸ ((تفسیر القرطبی)) (۱۸/ ۰۵۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۸۵۲). ۱ 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ ۵۸ ((تفسیر القرطبي)) (۱۸/ ۵۷ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۸/ ۸۸ ((تفسیر الشوكاني)) /٥(‏ ۰۲۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ٦۸۵)ء‏ ((تفسیر ابن 


عاشور)) (۲۸/ ۱۷). 
قال ابن عاشور: ھ المصیر مَصيران: مَصِيرٌ بعد الحیاق ومَصیرّ بعد التعث). ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۲۸/ ۱۷). 


(۳) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ 1٩‏ ۰)۵ ((تفسیر القرطبي)) (۱۸/ ۰۵۷ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
٦۰١ /۱۹(‏ ۰ ) ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰ ۸۵). 
قال الماوزدي: (:9 را مات ی کذروا * فيه تأویلان: 
أَحَدُھما: معناه: لا تلهم علينا فيفتنونا. قاله ان عبّاس. 
لقني لا تاا ولا بعذاب ین متك فتصیر کے له فیقولوا: لو کانوا علی قينا 
عذبوا. قاله مجاهِدٌ). ((تفسير الماوردي)) (۵/ ۵۱۸). ت 
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كما قال الله حاكيًا قول قوم موسى : 38 فقالوا ع اللہ توكلا ربا لا يجعلا فته لور 
الوت 46 [یونس: ۸۵ 


واغفر لا ربا 4. 


= وممّن جمّع بین المعتّین: البقاعي» والسعدي. ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۹/ ۰۵۰۱ 
۲ (تفسیر السعدی)) (ص: ۸9). 

وممّن ذهب إلى المعنی الثاني في الجملة: ان جريرء وابن هیر والقرطبيٌ. يُنظر: ((تفسیر ابن 
جریر)) (۹/۲۲١۵)ء‏ ((ذيل طبقات الحنابلة)) لابن رجب (۲/ ١٥۱)ء‏ ((تفسیر القرطبي)) 
(۱۸/ ۵۷). 

ومن قال بهذا القول من الصّلف: ابنٌ عباس في رواية عنه ومجاه وكتادة والضكاك. ُنظر: 
اا ((الدر المشور)) للسيوطي 
۱۳۹/۸ 

قال مقاتل بن سُلیمان: (20 ری لا ما ی را تفت علينا بالرّزق» وتبسط لهم في الرٌزق؛ 
فتحتاج إليهم» فیکون ذلك فتنة لنا). ((تفسیر مقاتل بن سلیمان)) (4/ ۳۰۱). 

وقال ابن عاشور: (معنی جغلهم فتنة للذين گفروا: جَعْلُهم عفتونین ينهم الّذین كفرواء فتصدق 
ذلك بأن ساط عليهم الّذین روا توت كما قال تعالی: إت اي نوأ اتوي € [البروج: 
۷ل ویصدّق آیضا بان تخت آموز دینهم کب لی گقروا اویک لتر منهم» 
کقوله تعالى حكاية عن دُعاءِ موسى: تن هی إ نا ولتت لها من کته پ4 [الأعراف: ۱۵۵]. 
وعلى الوّجهين فالفتنة من إطلاق المصدر على اسم المفعول... الام في لرن گنو که 
على الوّجِهّين للملك. أي: مفتونينَ مُسَخَّرينَ لهم. ويجوزٌ عندي أن تکون َة ه مصدرًا 
بمعنى اسم الفاعلٍ» أي: لا تجعلنا فاتنينَ» أي: سَبَبَ فتنة للّذِينَ كمّرواء فيكونٌ كناية عن معنى 
کت الحو روا علینا واصرف عنم کون به الا ا حوال» کي ایکون 
شيء من ذلك فان این گمرواء آي: اسب فینشوا في تزيم آي: N‏ وهو 
فی الذي أي: وا علی بایان ونم على لک وقد تال ال على ماب إلى 
غرور في الدّينِء كما في قَوله تعالی : ہل هی و َة 4[الزمر: ۹ء وقوله 207ھ 
دا یں [الأنبياء: ۱]. الا علی هذا الج لام بلي وهذه مان جن 
فادها الآية) . ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۸/۲۸). 
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١‏ 7 لي 5 ص 
05 جلا التفسیر المحوّر للقرآن العرييي) + 


نها لما لها 

ّا كان رس مال المسلم الأعظَمُ الاعتراف باللّتصیر وان بَلَعْ النهایةً في 
هافر ف ا | تسا الك فى لاد اهاز ا 
له سبحاته لا یمکن بو جه- قالو((): 


واغفر لا ربا 4. 


1 2 7 ات 3 71 ° رت ۳ 2 
أي: وامخ عنًا ذنوبنا+ واستزها وأزل آثارّهاء وقنا واکفنا شرّھا!'. 


أي: نك أنت -يا رَبّنا- العزيزٌ الذي يَغلبُ ولا يُعْلَبُء فلا يضام مَن لاذ 
بجنابه» الحَكيم الذي يَضَعٌ کل شَيِءِ في موضعه الصحيح اللائق به”. 


4 


کے ےھ 1 ۶,۶ مر را پر ص ہے صے -ث-ں--- رآ رر ررر روم 
لا فد کان لک فيم أسوه حسنة من کان رو الله ويم اضر ومن با ۳ 
یذ4 
کی 2 مس چ چ رر مگ کان رم ٭ہ ير ہ۶ رو 276 
1 5 5 1 ہت رمک 1 ت0 
أي: لقد كان لكم -آیها المؤمنون- قدوه صالحة في إبراھیم ومن معه من 


.)۵۰۲ /۱۹( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ ۹٦۵)ء‏ ((مدارج السالکین)) لابن القيم (۱/ ۱4 ۰6۳ ((تفسیر 
ابن کثیر)) (۸۸/۸)ء ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۹/ ۵۰۲). 

(۳) ینظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/۲۲٦۵)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۸/ ۸۸)ء ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(۱۹/ ٥۰٠٤ء‏ ٥٥)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)۸۵٦‏ 
قال السعدي: (فبعرَتِك وكيك انضُرنا على أعداناء واغفز لنا نیا وأصلخ عيو٠ا).‏ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: .)۸٥٦‏ 
قال البقاعي: (مَن کان كذلك فهو حقيق بآن عطي من أمّلهِ فوق ما طلب). ((نظم الدرر)) (۱۹/ 
۳ 
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المؤمنينَ؛ لمن يَطمَعْ في رضوان الله وثوابه» ویّرجو النجاة من عذابہ"'. 


وی وک ود أله هن یل 


أي : ومن يُعرض عن طاعة الله والتَّأسي برس فيُوال أعداءه؛ فن له ذو الغنى 
ام المُطلّق عن گل آحد؛ فليس به حاجة إلى إيمانه وطاعته» وهو المحمودٌ في 
ذانه 0 قعاله وأقواله؛ فلا یضره کفر أشن وعصیانه"). 


كما قال تعالی: 2۶ وقال مت إن درو ا وین في اض جمیکا ورك أ 
حِيدٌ # [إبراهيم: ۸]. 

الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - في قوله تعالى: بل کات لَك اوه حَسَكَة رهيم لت مه مہ إلى قوله: 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ »)٥۷۰‏ ((تفسير السمرقندي)) (۳/ ٤٤٣٦ء‏ 1۳۷ ((تفسير 
القرطبي)) (۷/۱۸١)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۸۸/۸)ء ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۹/ ۵۰۳ 
5۰ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ ۰۵۷۰ ((الوسیط)) للواحدي (4/ ۰6۲۸6 ((تفسیر القرطبي)) 
(۵۸/۱۸)ء ((تفسیر ابن کثیر)) (۸/ 4۸۸ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۹/ 5 ۵۰) 6۵۰۵ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۸۵۲). 
قال ابن عاشور: (فِخْلٌ یره مضارع تولى» فیجوز أن يكو ماضیه بمعنی الاعراض, أي: 
من لا یرجُو الله الیو اجره ويُعرضُ عن لهي الله؛ فإن الله عَنيّ عن امیثاله. ویجوژ عندي 
أن يكونَ ماضیه من اي بمعنی انخاذ الوَلٰیْ: أي: مَن یتّخد عَدُوَّ الله أولیاءَ فان الله غنىٌ عن 
وَلايته» كما في قوله تعالی: میم نک وم [الماندة: ۵۱]). ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۲۸/ ۱۵۰). وینظر: ((تتمة آضواء البیان)) لعطية سالم (۸/ ۸۹). 
وقال الرازي: (الحمیٌ قد ايكون بمعنی الحامد؛ وبمعنی المحمود؛ فالمحمودٌ أي: یَستحق 
الحمد من خلقه بما أَنْعَم عليهم» والحامد أي: يَحمَدٌ الحلقَ» و خی تیزم بالکثیر 
من الثواب عن القليل من الأعمال). ((تفسير الرازي)) (۲۹/ ۷ء مل سور 
سورة الحدید الآية (4 ۲). 
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< ص کک : رح 
EES 568‏ 


0 ع 1 0 هه 
7۵+ 979ئ0 © تحذيرٌ ولاة الأمور وعامّة الناس من الكفار ووّلايتهم» 


ونضخهم بن يَتَخْذْوهم أعداءً حقيقيّينَ» كما هو الواقع. 
رل ان کک فم أو 14 حَسَنَة کان رجو الله وم اضر که 
9 ان حل تسیل عليه هذه الأسوةٌ ونما تسیل على من« 

20 0 ان الایمان واحتسابَ الأجر والتّواب ع العبد کل 

سير ول یه كل كثيرء يجب له الاکٹار من الاقتداء بعباد الله الصّالحينَ: 

والأنبياء والمُرسَلِينَ؛ فإنه يرى تَفْسَه مُفتقرًا ومُضطرًا إلى ذلك غاية الاضطرار". 
الفوائڈُ ہہ 
0 الله کو یت توس هه فيه جوب الاقتداء 
ی سا 

ےر قرغ منقبنه نے ہت 

۹ الات 35 في .ا بالاقتداء الله عليه وسلم في ت 

ہے 
۲- في قوله تعالی: 98 قد کات لک سوه حستهة ف هي وازن معا َالو رہم 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲۸۸/۲). 

(۲) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)۸۵٦‏ 

(۳) بنظر: ((الإكليل في استنباط التنزیل)) للسيوطي (ص: .)۲٦٢‏ وینظر: ((تفسير القرطبي)) (۱۸/ 
.٦‏ 

.)۳۹۳ یُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الزمر)) (ص:‎ )٤( 

.)٢١/۱۸( يُنظر: ((تفسیر القرطبي))‎ )٥( 
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إا اک وا ُو ون شون کو 4 إثباتٌ العداوة والوّلاية» وهو أصل في 
الذّين؛ فان وَلایة المؤمنينَ من واجب المؤمن» والبراءة من الگفَارٍ من واجب 
فالمسلم يجب عليه أن يُبخض آعداء الله ور م ان هذه 
هي طريقة ة لس وأثباعهم' وراه تین تزا مات اھ یف 
ك 

۳- قال الله تعالى: :3 قد کات لک اسوه حَسَتَة رهيم ون معا َالو رہم 


ور عجوو 0 ہ2 ر مور رر ےرک صحصے رھ ۔ صجرم س ص >> 
e‏ ڼ اللو نا مخ ےت 


د کر تفصيل یا عليه الصَّلاةٌ 0 e‏ ا 


کد عو مم و و 


انا بالاقتداء به نا مرا تَا في وله تعالی: دوم تج الرسول فخ دوه 
20 عَنه انوا # [الحشر: ۷]ء وحین نا بالاقتداء بإبراهيمَ عليه السَلام 


وه 


استثنى بَعْضٌ أفعاله“. وذلك بناء على أن الاستثناء متصل. 


. 3 7 ور و ر مر م9 م رھ 4 رھ س ست مر 
6 - في قوله تعالی: قَذکانت لك أ و حستة فى اد شیم ادن معة ا 


222 ولو ہے 204 ع 3 
بر منک عادو من دون او کچ أنه سبحاته يَحَکُمُ في الأمور المتماثلة , حکام 
متمائلة. ۱ 
-٥‏ أن جمهورٌ المُشرِكِينَ کانوا وت العالمین» والمُنکژ له قلیل» 
مثل فرعَونَ ونحوه؛ فقوم إبراهيمَ كانوا مُقرّین بالصّانع؛ ولهذا قال لهم إبراهيمٌ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - القصص)) (ص: ۷۳). 
(۲) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (۳۱/۳). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (۲/ ۲۸۸). 


.)0۷ /۱۸( پنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )٤( 
.)۲۳ /۱۳( ينظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية‎ )٥( 
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< ص تحت 1 ص 
568 "!ہج 


الخلیل: روا منک ومع بدو ین دون نو 4 إلى قوله: ےل سعْفرن لك وما 


-٦‏ قول الله تعالی: ول هي یار اک پچ فيه سوال: إن كان قولّه: 
سره له مُستئتّى من القول الذي سبق وهو: رحس فما بال 
قوله: وما ال ل کل 26 و وهو غيرٌ حقيق بالاستثناء ألا تزی إلى قوله 
تعالی: فل من یاف کم يس الو ما # [الفتح: ۱۱]؟ 

n ns 
وا کدی عل وتاب له که فال آنا أستغفر لك» وما وسعي الاس72‎ 
فمَورد الاستثناء نس الاستغفار لا قيده الذي هو في نفسه من خصال الخیر؛ لکونه‎ 
۳ إظهارًا للعجزء وتفويضًا للأمر إلى الله تعالی‎ 

وی باب میور ىو من تمام قوله المُستثتى» ولا يَلرَم 
من استثناء المجموع استثناء جمیع آجزا ائه٩.‏ 

تو سیرک & نما جری ذلك؛ لاله 

ظَنّ أنه سل فلمّا بان ام سل 9 يجو تا 
بن أنه اسلم*. أو أنه كان برجو ایمانه فقال له: ننک وما ملک کک 


de 


من ال من تو فمن اشتففر لی يْجو إيماله یفص سوال الل أن هده لما 
یکون به هلا للمغفرة فلا بأسّ. قال ابن عبّاس: لم كل وا یَستغفر ون 


.)۵ 59 /0( ينظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية‎ )١( 
.)۵۱۹/۲۹( پنظر: ((تفسير الرازي))‎ )۲( 

(۳) ینظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۸/ ۲۳۷). 

.)۲۰۵ /۵( ینظر: ((تفسیر البیضاوی))‎ )٤( 

.)۱۸/۱۹( يُنظر: ((تفسیر ابن عادل))‎ )٥( 
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ANI 
E 

۳ 0 ر ىیي ود زر سره 
حتی مات فلما مات نبین له أنه عدو لله فتبرا منه . وفي رواية عنه اقات علی 


کفره(. وقیل: إنه تین له ذلك بوخی من الله تعالی» فحيئئل تبأ منه ومن قرانته» 
وترك الاستغفارَ له كما هو مقتضی الایمان. 


۸- في قوله تعالی: ۵ رال مه ید توا ه دلیل على أن الله جل وتعالی 
قد یفن الکافرین بما شاء» لولا ذلك ما کان لهذا الدّعاءِ معتّی» فهو رذ على المُعتزلة 
وَالقَدَريّة”" جح توا 

متس تا ن ال هو الم یبد که دلي على أن الإنسانَ 
ری تح 
الحديث اھ ((يا عبادي» لان ۳ وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا 
على أَفْجَر قلب رجُل واحدٍ منکم, ما نَقَصّ ذلك من مُلكي شيئً))©. 


صم سج ہم 


راد وتا مود ون 1 أله ما یک ویدا یسا ربتک المداوۃ والخصاء بدا حق 
لا قول دهم لا لامرن لك وما ] املك لک من له من شی وہنا ایک 
ترا ولیک ان وک یره كلام جا ی لضرّب الوثال الجّدیر بالاحتذاء 

في النّهي عن موالاة الا والرُكون إلى الأعداءء وأنْ الصدور المَطوبَة ة على 
اصقن بيك بُ أنْ تبقی على عدائها حتی يرول السَّببُ القائم فإذا زال انقَلَبَت 


.)۳۰۵ /5( يُنظر: ((الدر المنثور في التفسیر بالمأثور)) للسيوطي‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۱/ 1۸). 

(۳) يُنظر: ((النكت الدالة على البیان)) للقصاب ٤(‏ / ۱5 ۲). 

.) ۱۷ پنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )٤( 
من حديث أبي ذَرٌّ رضي الله عنه.‎ )۲٥۷۷( والحديث أخرجه مسلم‎ 
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ص 


۵ 3 


العداوة کے والعضاء ه 3ئ 


- وصَذْر هذه الآية - قد کات لک أ E‏ نے 
اکا لمضمون جملة #إإن نوک # [الممتحنة: ۲]ء وجملة 9# أن 
مخ ارام [الممتحنة: ۳ ل 
ار خالنوا الأسوة ا نقوّي إثبات الخَطَأ المُستوجب لاتوبيخ ٠‏ 
- وافتتاخ الکلام بگلِمیٰ کدکات € لتأكيد الخير؛ فان (قَدْ) مع فعل 
الگون يراد بهما التعريض بالإنكار على المُخاطّبء ولومه في الإعراض 
عن العمّل بما تَضمَّنّه الخير””. 
ع ا خی ہے کے 9 7 - م2 7 
تو تی 
0 7 
السلام 
- والأسوة: الو هي قتدّى بها في فمل ما؛فوْصِّت في الآية ب > حَسََةُ 4 
یت ای ا نه قل قد حلم من سياق ما قبله وما بعْذّ!*'. 
- وحرّف (في) مُعبَّد به هنا عن فة الملابّسة؛ إذ جُعِلَ تب إبراهيمَ والذين 
7 2 یہ سی 2 و 0 1 1 2 
معه بكونهم أسوة حسنة بمنزلة تلبس الظرف بالمظروف في شدة التمكن 
من الوضف. ولذلك کان المغنى: قذ كان لكم إبراهيم والذين معه أسوةٌ في 
(۱) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرویش .)57/١١(‏ 
(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ .)١57‏ 
(۳) پنظر: ((المصدر السابق)) (۲۸/ ۰۱۲ .)١57‏ 


.)۱۳ /۲۸( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٤( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )٥( 
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A‏ ی ص 
± ری 3 


جين قولم لقومهم؛ فلیس قولہ: نحص( ر هيم من قبيل التجريد؛ 
57257 مه لاه 
وف 0٤‏ 
مع #6 بتأنيث الفعل (کانث) مع الفاصل (لكُمْ)؛ له وان جاز التّذکیل 
وأعادَه في قوله: لى لگن ا [الممتحنة: ٦]ء‏ بتذكيره مع 
0و تگترته وا جاز نی فلم فص بفعلِ (کان) تا تأنیت مع أن 
اسعها + و اللفظ؛ أن تأَنيتَ (أسوة) غير حقيقيٌ» ولوقرع الفَصْلٍ بين 
الفعل ومّرفوعه بالجارٌ والمجرور. وإِلّما كرّر ذلك؛ لأنَّ الأول في القولِء 
والنَانيَ في الفعل. وقیل: الأول في إبراهيم» والتاني في محمد صلی الله 
عليه وسلم". 
وفيه وجه آحَرُ: أله أعاد اکن فم أو نہ #؛ لان الإسلام ي 00 
على ارو من الالهة ومن عَبّدتھاء ومن وا وعَبدتهاء فقول مَن يَشْهَدٌ 
بالنّوحيد: له يني الآلهة أَوَّلَا بقوله: (لا إلة»» ويُتبثٌ ثانيًا بقوله: إلا لٹ 


)١(‏ النُجريد: هو اعتقاد أن في الشَّيءِ من نفسه معتّی آكَرَ كأنّه مباينٌ له» فيخرح ذلك إلى ألفاظه ہما 
اعتقّد ذلك؛ كقولهم: لئن لقیت رَيدًا لَتلقيّنّ معه الاسد؛ فظاهرٌ هذا أن فيه من نفسه أسدًاء وهو 
عیلہ هو اس لا أن هناك شا منفصلًا 9000-0 
کت الخاصض جرد من العام وأقرد بالڈکر؛ تفۂ تفضيلا. وله اطلاقات أخرى في البديع والمعاني. 
يُنظر: ((التبيان في البيان)) للطّيبي (ص: 170 - ۰0۱7۳ ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي 
(۳/ ۸٥٥)ء‏ ((موجز البلاغة)) لابن عاشور (ص: ٤٦)ء‏ ((مفاتيح التفسیر)) لأحمد سعد الخطيب 
(ص: 07537 .)٤٤٢‏ 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ .)١55‏ 

(۳) يُنظر: ((أسرار التکرار في القرآن)) للكرماني (ص: ۰۲۳ ((بصائر ذوي التمییز)) للفيروزابادي 
(۱/ 61۱ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ۰۵7۰ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸/ 4٩‏ ۱). 
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٦‏ 9 2 3 1 و 
الواحدٌ الذي تحق له العبادق فقال في الأسوة الأولى المتعلّقَة بالبَراءة ین الکفار 
ومن فعلهم: تسوا مك وما دوه من دون الو که وإنهم يُعادُوتَهم إلى أن 
ور 
منوا فهذه الأسوةٌ تفصل المؤمنّ من الكافر؛ لیر عنه في الظَاهر» وا 
من صداقته ویَتحفَقَ بعداوته. 0" ناک ا بهم لتَنالُوا مثل وابهم» 
ہے بے کے 


وفیه کر أ هدا بن ذعاء راهم عل الاد لیا کززت الأسرة بهذا؛ 


ا ہیں کا رق و و رہ کے ہو ہی و ۱ ار 
إذ كان من إبراهيم فعل حسّن» وهو التبرؤ من أبيه وقومه الكافرين» وقول حسَن؛ 


يو 


وهو هذا الدغاء 
وہ جع و رس 
٤ 0‏ 0 ویک ایی 4 الأظهرٌ آن يكرد هذا 

پا 
من کلام ابراهیم وقومه. وجملة الا تلهم 4 إلى آخرها مُعترضة بْنَ 
أجزاءالقول؛ فهو مها أَیرَ الھ رت آن ا ےرت 
الاتصال معَ قوله: لد کان لک فیم سوه َس * [الممتحنة: 1 ]. ویَحتمل 
أن یکون تَعليمًا للمؤمنينَ أن یقولوا هذا الکلام ویستحضروا مَعانیه؛ ليَجريّ 
۱ 3 0 ا ۲ 
عَملهم بمقتضاه فهو على تقدیر أمر بقول محذوف. والمَقصود من القول 
ما ا a‏ 70۸001۰ -7. 2 ۳ 

العمّل بالقول؛ فإن الكلام يُجدد المغنى في نفس المُتکلم به ويُذكر السّاممَ 
من غُفلته. وهذا تَتمِيمٌ لما أوصاهم به من مُقاطعةٍ الكَمًار بعْد النَحريض على 
الائتساء بابراهیم ومّن معه؛ فعلى المغنی الأول یکون حکاية لِما قاله إبراهيمٌ 
وقومُہ ہما بيد حاصل معانيه؛ فقذ یکون هو مغنی ما حَکاہ اللُ عن ابراهیم 

.)١1778217571 يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص:‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((باهر البرهان)) لبيان الحق الغزنوي (۳/ 596 .)١‏ 

(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۱). 
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ار 


ار 


2 


من قوله: # اَی لقن فهو مرن ٭ وی هو بطعمی وسين * وَِدا مرت فهو 


ر 
وَالذ 


َنْفِين * ودی بن شم تن ٭ NEE‏ 
[الشعراء: ۷۸- ۸۲]؛ فان الول على الله في امور الحياة بسؤاله النّجاحَ 
فيما پُصلحُ آعمال العبد في مساعیه وأعظمّه النّجاحُ في دينه وما فيه قوامُ 
عیشه ثم ما فيه دقُع الضُرّ وقد جَمَحَها قول ابراهیم هناك: مإ مَهوَ رن * 
لك ملي تیه نٹ كرتو هرن جقته تو نا 
جع ترا چ 9 وی یت عو بینم جَمَعَه قوله رد سر » فان 
المصیرَ مصیران: تم بغ ات ومَصير بِعْدَ البعث. وقوله: وال 

امم أن یفیر لي حيتي #؛ فان وسیلةً المع هي الّوبة وقد تضتها قوله: 

ولك أا وعلی المغنی الثاني هو تَعليعٌ للمُومنین نيصر فوا توجهّهم 
إلى الله بارضائه» ولا یلتفتوا إلى ما لا يَرْضَاهُ وإِنْ حسبوا آنهم ینتفعون به؛ 
فان رضا الله معدم على ما دوه 

- تدم المجرور هل على هذه ال رن 
لإفادة القَضْرِء وهو قضرٌ بَعضه ادّعائيٌ وبعضه حَقیقيٌ'"'ء كما تصرف إليه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) /٤(‏ 015)» ((تفسير البيضاوي)) (٥/٢۲۰)ء‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(۱۰/ ١٥٥۱ء‏ ١٥۱))ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸/ ١٤٢۱ء‏ ١١۱)ء‏ ((إعراب القرآن)) لدرویش 
.)66/1١(‏ 

9 القَصرٌ أو الحصر هو: تخصیص تيء يو وحضرهفیه ويُسمّى الأمرُ لول مُقصورّاء والّاني: 
مقصووا علیه؛ مثل: نما ی قائمٌ» و: 09 الي ويَنقسمٌ إلى قضر حقيقي» وقصر 
إضافيٌ» وادّعائيٌ» وقصر قلب؛ فالحقیقیٔ هو: أن یختص المقصوز بالمقصور عليه بحسّب 
لح الق با اه إلى ره ال :لا حي ر وت لس 
على مَوصوفِ هو الله وخده وهذا من قصر الصَّفة على الم و صوف. وهو قصرٌ حقيقيٌ نٌّ. والقصرٌ 
الإضافيٌ: ك المقصودٌ عن ی اهر بلقصر بین عدم دما تصوده بش آو 
اذّعاه المقصود بالكلام؛ أو إزالة شکه وترددةه إذا كان الکلام كله منحصرا في دا ثرۃ خاصّة؛ = 
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ص کک ص 
مت تست . 


القرينة. 
-١‏ قول تعالى: وي مب کا راغ مرا ات ارز انيز 4 


فيه إعادة التّداءِ تا را لتأكيد د إظهار التضرع والجُؤار مع کل دعوة 
من الدّعوات العَّلِا0) 


لي 


رر ر رصم 


- وفي کر تی دعواتهم تي عو إلى إصلاح دينهم 
في الحياة انا بطب مایْصلخآموزهمفي الحياق لاجر وما يوب رضا 


الله عنهم في الڈُنیا؛ فان رضاء يُقْضي 0 
الحیاتین. وللإشعار بالمُغْايرَةِ بین الدّعوتين عَطَّمّتْ هذه الواوٌ ولم تعطف 
تي ها ۳ 


را 287 مر يم که تَعليلٌ للدّعوات كلّها؛ فان لول والإنابة 


> فلیس رر جج ادرک یت احتمالین 
أو أكثرٌ من احتمالاتِ محصورة بعدد خاصٌء ویس عليها بالقرائن. مثل قوله تعالى: 2 
محمد لا رسو قد لت من تب سل # [آل عمران: .]١55‏ والقصرٌ الادعائیٌ: ما كان القصرٌ 
نو ےر هزین خر المدكور سا وہ على 
المذکور وخده . وقضرٌ القلب: أن یقلب المتكلّمُ ذ لحي کت کقولك: ما شاعر إلا ري 
من يَتَقدُ أن شاعرًا في قبيلة مين أو طرف مُعَيّنِ لکلّه یقول : ما زیڈ هناك بشاعر. وللقصر طرق 
كثيرة؛ م: منها: القصرٌ بالتفي والاستثناء» والقصرٌ ب ب (إنّما)» والقصرٌ بتقديم ما حه اتير وغيرٌ 
ذلك. پنظر : ((مفتاح العلوم)) للسّكاكي (ص ۸۰ء ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني 
(۱۱۸/۱) و(۳/ 1 («التعریفات)) للجرُجاني (۱/ ۰۱۷۵ ۰۱۷ ((الإتقان)) للسيوطي 
(۳/ ۰۱۲۷ ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: ۰۱۹۸۰۱۲۷ ((موجز البلاغة)) لابن عاشور 
(ص: ۱۹ - 6۲۲ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حخَبَنَكَة الميداني (۱/ ۵۲۵). 

(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۸/ ۰)۲۳۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۷ع۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۸/ ۰۲۳۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ 0۱۷ ((إعراب القرآن)) 
لدرویش (1/۱۰). 

(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۱۸). 
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48 
والمصيرٌ تُناسبُ صفة العزیز؛ إذ مله عامل بمشل ذلكء وطلَب آلا يَجعَلَهِم 
فتنة باختلاف معانیه ایب صِفةً الحكيم» وكذلك طَلَّبُ المغفرة؛ لام 
ما الوا ال آلا یجعلهم فا للکافرین ران یر لهم؛ رأوا أن حکمته 
تُناسيُها إجابة دُعائهم؛ لما فبه من صَلاجهم وقذ جاووا سائلیته۱*. 
اوقد کان لک فی اسو کس ےت و 
۴ء3۶ ۶۷" 
رت ٤‏ أعيد لتأكيد الحريض والحتٌ على عم إضاعة الائتساء 
بابراهیم ومن معه» ولیبنی عليه قوله: یک بال بے .. f‏ وقرن 
هذا ال کید بلام القسَم مُبالّْة في التأكيد. وقوله: لك كاله ام اکر ) 
بل من مير الخطاب في قوله: له وهو شامل لجمیع المُخاطَبينَ؛ ان 
المخاطبين بضمیر لک 4 المؤمنون في قوله: اما النش مامتا لا ینا 
عَدُوَى رَد یه 4 [الممتحنة: ١‏ فليس ذکر ركان یہر اللہ َال اضر 4 
ہس ہہت الآخر يقتضي 
سیم بالمؤمنينَ السّابِقينَه وھغ إبراھیم والذین مه ےش از تیر 
اللّام- العامل في المبدَل منه؛ لتأكيد د الایمان یستلزم ذلك» حم 
الحثٌ على الائنساءِ بابراهیم ومن معه» لیب عليه قوله: من بکول ون 
ےج یت من العود لما نهُوا عنه”". 
- وقیل 0 وبا الا الا 
7صٌ۳۷۷+ نی منه استغفازه لأبيه لَمّا لم يَظِهَرْ له آمارة أو 


۳ 
7 


.)۱٤۹ /۲۸( پنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (5/ 60۱4 ((تفسير البيضاوي)) (٥/٢۲۰)ء ((تفسیر أبي حيان))‎ )۲( 
.)۱٢٤ /۲۸( ((تفسیر أبي السعود)) (۸/ ۲۳۸)» ((تفسیر ابن عاشور))‎ ء)۱٥١/٠٠١(‎ 


الجزء ۲۸- الحزب ده 


خلت 27 
جس شش وت یی 
در یه 4 [الممتحنة: ]كر الائساء به وترکه مطلقا کون اا 
لمع ما تب نا را ا 
الاوّل» يت أبدل من المؤتسى فيه قوله: يد ثرا لم نا روا میک 4 
[المتشحنة :اا کون ساد و 
- وضَميرٌ الفصل (هو) في قوله: 3# ومن بتول ينمه هايم ید #6 توکید 
للعضر الذي فده تعریف الجزأين» وهو حضّرٌ ادعات" لعَدم الاعتداد 
بغنی غيره ولا بحفده -على قول في معنی الحميد-» آي: هو الغني عن 
المُتولّينَ؛ لان النھیَ عمّا نها عنه نما هو لفائدتهم لا فيد الله شینًا؛ فهو 
الغنیُ عن کل شي ء7". 
- وإتباع 35 ایی 4 بوضف اليد 4 تمي أي : الحميدٌ لمَن يمتثل أمْرّه 
ولايُرِضُ عنه أو الم لِمَن لا یتح عدُوّہ وليّاء على نو قوله: :39 إن کنو روأ 
کک مهم سکم ولا يرن لعجاو کر وان کرو یه لک 4 [الزمر: 
۷. على قول في معنی الحميد. 

و المرا:المحمود علی غناه؛ له لیس کل ارد رایت البخیل 
غير محموده لكنّ الله عر وجل غنیٌ حميدٌ بُحمَدُ على غناه؛ لاد الله عر وجل 


.)۳٦٣٣ /۱٥( ينظر: ((حاشية الطيبي على الکشاف))‎ )١( 
.٥ تقدُم تعریفه (ص:‎ )۲( 

(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۱۵۰). 

.)۳٣ تقدُم تعریفه (ص:‎ )٤( 


.)۱۵۰ /۲۸( پنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٥( 


الجزء ۲۸ - الحزب ۵۵ 


واسع العطاء کثیيرُہ'''. 


2 + یا 1 م2 6 3 ات 2 34 
بت والاية من ار له دک الرّجاء أولا؛ دليلا على ضده انیا والتولی 
E‏ 0 5 2 09 و ۶ 1 ل یی 30 فد یی زه کے 0 
ثانا دليلا على ضده اولا وسره: أنه دکر سیب السّعادة ترغیبّاء وسبب 
الشقاوة ترهيبًا”. 


.) ۱۷ ینظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 

(؟) الاحتباك: هو الحذفٌ من الأوائل لدلالة الأواخرء والحذفٌ من الأواخر لدلالة الأوائل» إذا 
الجن الکذفان معاء وله فيالقرآن اٹ وهو من [بداعات القرآن وعناصر |عجازه؛ وهو 
من أَلْطِ الأنواع. يُنظر: ((الاتقان)) للسيوطي (۳/ ۲۰۶)» ((البلاغة العرییة)) لعبد ال رحمن 
حَبنَكَة الميداني .)۳٣۷/۱(‏ 

(۳) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۹/ ۵۰۵). 


الجزء ۲۸ - الحزب ده 


1 7 لي 5 ص 
OE‏ جلا التفسیر المحوّر للقرآن العرييي) + 


الآيات (۹-۷) 


ل # ےی اللہ أن ينمل یتیک و ال عم متهم موده واک OSE‏ 
کک ت م یوک في لین ور ا مور من درک أن روه وت اف 
إن آم ب یرت © اکم بتکم هنن وک في الین رجو کڪ م ین وبر 
e‏ أن ره ومن یویم وكيك هم اليرت © . 

غريب الكلمان: 


سوه و ۶ o3‏ وو وی 08 و 2 
رد ه: آي: تخسنوا رو وت في فعل ویو 
البحی وصور منه التّوسّعُ فا فا تق منه الب 
نطو 4: آي: تغدلواه وأصل (قسط): ال علی اعد ل"). 
ل وظتهروأ : أي : ص۳ نرا وال العَونء وأصل التظاهر م مِنَّ الظھر؛ فکأن 


۲ 
م2 


التََظاهرَ: نجل ُلواحب من این أو من الوم ال له هرا يترّى به« 
ویس إليه» وأصل (ظهر) ان زر قوَّة وروز 0 
المعنی الإجماك: 


یقول تعالی مبشرا بأنّه هدي إلى الاسلام قومًا ِن الاعداء الذين تربطهم 


2 30 7 7 رپ وو رر کے 2 و 4 
بالمؤمنينَ رابطة الدم والقرابة: عسى الله أن يَجعَل بيتكم -أیها المؤمنون- وبیْنَ 


(۱) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۱۷۷)ء ((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۱۱ ((تفسير 
ابن كثير)) (۸/ ۹۰). 

(۲) پنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ ۰۷۱ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۵/ ۸۵)ء ((تفسير ابن 
کثیر)) (۸/ ۹۰). 

(۳) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۸۲)ء ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ »)٥۷٤‏ ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (۳/ »)٤١١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۵40 ((تفسير القرطبي)) 
STAD‏ 


الجزء ۲۸ - الحزب ده 


ان فا من المشرکین موده بعد العداوة والبتغضاء اي اعدف بيتكمء 
وال ذو قدرة تامّة على کل شيب وال غفورٌ لڈنوبِ عباده؛ رحَيمٌ بهم. 


و 2 ۶ 


5 سبحاته للمومنین انقاعدة اس یُسبرودٌ علبها في موَدْنم وعداوتهم» 
وصلتهم ومقاطعتهم نل لا يَنهاكم الله ۔یُھا المومنون- عن الكافرينَ 
نر ےہ أن ین إليهم 
وتکرموهم» وتعدلوا في تعاملكم معهم؛ 3 اله بُح ب المنصفین نم یتهاکم 
الله عن مُوالاة الكافرينَ المحاربينَ الّذین قاتّلوكم بسبب إيمانكم وأخرّجوكم 
من بلادكم» وعاوّنوا غیرهم على إخراجكم. ومَن يتَخذٍ الكافرينَ آولیاء هم 
ویناصرّهم فأولئك هم الظَّالِمونَ. 

تفسيرٌ الآیات: 
عسی اله آن جع ب ٤‏ گر و ریت ات مهم موده وو وک کہ عفر تح یا . 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلها: 

ما مر الله المؤمنِينَ بعداوة الكمّارِهِ عادى المؤمنونٌ أقرباءهم المشرکین» 
وأظهّروا لهم العداوة والبّراءة» وعَلمَ الله شدَّة ذلك على المؤمنينَ؛ فوعد سبحانه 
المسلمينَ بإسلام آقاربهم الكمّار”". 

فا تم الله تال وَعْظَّهِم بما هو الانفع والِأقِرَب إلى صَلاحِهِم 
فقعلواه وكان ذلك شاقاء ِا بل عليه الَشَرُ ین حب دوي الأرحام والعطْف 
عليهم» فتشَّوّقَت النفوسٌ إلى تخفيفٍ وا من ن الأنواع- تبه التّرجية فيما 
قصَدّه الت -رَضِي الله عنه- بغير الطریق الذي توصل به فقال على عادة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الخازن)) (٤/۲۸۱)ء‏ ((حاشية الجمل)) /٤(‏ ۳۶۱). 


الجزء ۲۸ - الحزب ده 


يد ص تحت 1 ص 
568 "سج 


الملوك في الامو نی ينا يريدوقة ع الموعوة ۷ ۶" 
این اب ین یرهم( 

لا عسی الله آن حمل يك وب لت عادیثم منم موده . 

أي: عسى الله أن يَجِعَل بيئكم ٤9ب‏ صی ی ی عادیتم من 
المُشركينَ مودَّةَ بعد النفرة والعداوة والبغضاء التي انعقّدّت بتکم وذلك بأن 
یلوا للإيمان؛ فلا تيأسُوا من إیمانھم''' 

عن عائشة رَضيّ الله عنهاء قالت: ((جاءت هند بنٹ عُتبةَ قالت: رت 
الله ما كان على ظهر الارض من آهل خباء(؟ أحَبّ ال أن 1 من آهل 
کہ ات سی سيو انرس لل قاد اعت ی ان درون 


(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۹/ ۰۵۰۵ 005). 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ ۰۵۷۰ ((تفسیر ابن کثیر)) (۸/ ۰۸۹ ((تفسیر السعدی)) 
(ص: ۸۵۲). 
قال اب جریر: (ففعّل اله ذلك بهم بأنْ أَسلَمَ کثیژ منهم» فصاروا لهم أولیاءَ وأضرابًا). ((تفسیر 
ابن جریر)) (۲۲/ ۵۷۰). 
وقال الجاج: («عسی» واجبة من ال جاء و في التفسیر أله يعني بهذا أنَّرَسول الله صلی الله عليه 
سور م حبيبة بدت أبي شفیان» فهذه هي الم وقیل: اه يعني به مَن أَسلَمَ منهم» فیکون 
بيتكم وبیتّهم موّدّة). ((معاني القرآن)) (0/ .)۱٥۷‏ 
وقال ابن تيميّة: (نزلت في المُشركِينَ الذين ادا الله ورَسولّه مث أهل ال حزاب» كأبي سيان 
ابن حرب. وأبي این ارت والحارث بن شام وسهیل بن عَمروء وعکرمة بن أبي 
جهل) وصَفوانَ بن ميك وغیرهم؛ فإنّهم بعد مُعاداتهم لله ورّسوله جَعَل الله بيْنهم وبيْنَ الرّسول 
والمؤمنينَ موّدَّة). ((مجموع الفتاوى)) (۱۰/ 700 ۳۰). ویٔنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۲۸/ ۱۵۰). 


۱ 


(۳) الخباء : حيمة ین وَبَر أو وف طلقت على ابیت كيف كان. يُنظر: ((إرشاد الساری)) 


للقَسْطَلاني (5/ ۷۱ء 


الجزء ۲۸ - الحزب ده 


أهل خبائك» قال: وأيضًا والذي تفسي بیّده))۳. 


٦َ.‏ ‌ 8 ۶ ۶ت" 
ا اله قد اي سول ل صلی اڈ علي سل ما أعطاي. 


ال 5 


وانه لأبقض لاس إل فما برح يُعطيني حتّی اه لاح ال س إِليّ))7. 


أي: وال ذو قدرةتامّة بالغة على کل شيء» ومن ذلك قدرثّه على جَعْل العداوة 
لتيبیتکم وین اش رکین مود فتهدیهم للایمان» یفن قلویکم * 

وا عند م 

آي: وال غفورٌ لذنوب عباده؛ فیَستُڑھا ويمحوها ويقي شَرهاء رحيمٌ بهم؛ 
قیفر للکافرينَ كَفرهم إو 

کما قال تعالی : فل یکوجادی اللہ نَ رؤا علق انمه لا وا من مد الله إن 
ا کم لے [الزمر: ۵۳]. 
(۱) أي: ستّزيدين من ذلك» ویمَکنْ الإیمان من لبك وريد حبك لله ولرسوله صلی الله عليه وسّم, 


ویقوی زجوعك عن بُخضه. وأصل لفظة آیضا: آض یتیض أيضّاء إذا رجع. يُنظر: ((شرح النووي 


على مسلم)) (۹/۱۲). 
(۲) رواه البخاريٌ (۳۸۲۵) واللّفظُ له» ومسلعٌ (۱۷۱). 
(۳) رواه مسلم (۲۳۱۳). 


(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ ۱ ۰4۵۷ ((منهاج السنة النبویة)) لابن تيمية (5/ ۰4۳۰ ((تفسیر 
ابن کثیر)) (۸/ ۰۸۹ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۹/ ۰۵۰7 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۸۵7 
((تفسیر ابن عاشور)) (۱۵۱/۲۸). 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ ۱ ۰4۵۷ ((منهاج السنة النبویة)) لابن تيمية (4/ ۰ ۰64۳ ((تفسیر 
ابن کثیر)) (۸/ ۰۸۹ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۹/ ۵5۰5 0۰۷). 


الحزء ۲۸ - الحزب ده 


و ۶ > 


ایتک آله عن زين م وک في الد ور جوک من د وا ن تروهم وتقی 
چ 


أنَّ اله تعالى بعد ما ذگر منت اقطاع المؤمنين بلي عن ارحص 
في صلة لا ل اوی ا 

وأيضًا ما رلت هذه الآياثُ الکریما المُهَيّجِةٌ على عداوة الكافرينٌ» وقَعَتْ 
من المؤمنينَ كَل مَوقِع» وقاموا بها نم القيام» وتأنّموامِن صلة بَعضِ أقاربهم 
SYS‏ 
لته این متیر أبن کر مرک تن يتخ د رویط 
وم 
آي: : لايتهاكم ال - أيه المؤمنون- عن الكافرينَ َ الّذین لم يُقاتلوكم من أجل 
دینکم؛ من أقاريكم وغیرهم من الما ولم بُخرجوکم من بلادكم كما أحرجکم 
مار مک أن تُحستوا إليهم وٹکرموهم وتعدلوا في تعاملكم معهم عدلًا تن ۳ 


.)۵۲۰/۲۹( پنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)۸۵٦‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ ۰0۷۱ 01/5)» ((تفسیر ابن كثير)) (۸/ ۹۰)ء ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (۱۹/ ۵۰۸ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸/ ۱۵۳). 
قال الشوكاني: (90 نیمه یقال: أقسَطْتٌ إلى الرّجُلء إذا مه بالعدل. قال را 
المعنی: وتعدلوا فیما بتکم وبیتهم من الوفاء بالعهد). ((تفسیر الشوكاني)) (۵/ .)۲٥٢‏ ويُنظر: 
((معاني القرآن واٍعرابه)) للزجاج (۰/ .)۱٥۸‏ 
وقیل: معنی قَولِه تعالی: مإ وَبْقَسِطْوَا َم #: تعطوهم قسطًا من أموالكم على وَج الصلةء ولیس 
المراد به العَْلَ؛ِ فإِنَ العدل واجبٌ فیمن قال وفيمّن لم يقاتل. وممّن ذهب إلى هذا القَول: 
ابنُ العربي. يُنظر: ((أحكام القرآن)) /٤(‏ ۲۲۸). ویٔنظر آیضا: ((تفسیر القرطبي)) (۵۹/۱۸). 


الحزء ۲۸ - الحزب ده 


كما قال تعالی في الوالِدین الکافرین: 9 وَإِن داك ع أن شر بی ما س 
كيه عِلم فلا َطِمَهُمَا وَصَاحِبَهُمَا في الد مَعْرُوضًا 4 [لقمان: .]٥١‏ 

وعن آنس رَضِي الله عنه» قال: ((کان لام يَھودي بَخْدُمُ اي صلی ال عليه 
وسلّم فترض فأتاء ال صلی ال علیه ول پور کو فتَعّد عند رأسه» فقال 
له: أسْلِمْ» فنظَر إلى أبيه وهو عنده» فقال له: ط أبا القايسم صلّی ال عليه وسلّم؛ 
فأسلی فخرج لیم صلّی ال عليه وسلّم وهو یقول: المد لله الذي آنقذه من 
التّار6)(. 


وعن آسماء بنت آبي بكر رضي الله عنهماء قالت: ((قدمَت علي أمّي وهي 
مُشركة» في عَهد سول الله صلّی اللُ عليه وسلم فاستفتیث سول الله صلی الله 
7۶۳ قلث: وهي وق 101 آفاصل ا قال: 1 2158 

وعن ابن عَمَرَ رَضِيّ الله عنهماه فا رای ۱ رج تباغ 
فقال لب صلی الله عليه وسلّم :ابع هذه اه لها يوم الجشعتهورذا جاءك 
الوفد. فقال: ہے الق فأي سول اه صلی 
لله عليه وسلّم منها بل فا اق ی ای فلع عت ایا 
وقد قلت فیها ما قلت؟! قال: اي لم أَكْسْكَها بسا تبيعها أو تکسوها. فارسَل 


(۱) رواه البخاري (۱۳۵). 

(۷) أي: راغبةٌ في شيء تأخذه أوعن دينيء أو في القَربٍ مي ومجاورتي وود ال نظر: ((ٍرشاد 
الساري)) للقَسْطَلّاني (4/ 81). 

(۳) رواه البخاري )۲٦٢٢(‏ واللفظ لہ ومسلم (۱۰۰۳). 

)٤(‏ الحُلَّةُ: إزارٌ ورداث ولا تُسَمّى حل حى تكود تَوَین. يُنظر: ((غريب الحدیث)) لأبي عبیدالقاسم 
ابن سلام (۲۸۰/۱). ۱ 

.)۳٩۲ /4( لا علاق: آي: لا حظ. يُنظر: ((ٍرشاد الساري)) للقشطلاني‎ )٥( 
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ص کک ص 
568 ' سم ۱ 


بها عم إلى أخ له من آهل مک قبل أن يُشيم))”". 

وعن عمْرانَ بن مُصَین رَضِيَ الله عنهما في قِصَّةٍ المرأة المُشرِكةٍ صاحبة المَرادتَينِ 
۷ 9 اليه " 
((هانُوا ما كان عندکم» قال عمران : فجِمعْنا لها من کسّر وتمی وصّرّ لها صر م 


فقال لها: اذهَبي فأطعمي هذا عيالّك» واعلّمي 8 لم زره من مائك))*. 


أي : إن الله يحب المُنصِفْينَ الذين يُنصِفونَ النَّامنَء ويُعطوتّهم الح ویَحکمون 
ر 2 02( 
كه بالعدل لاك 


كما قال تعالی: یایالب اموا ووأ ومین الس شْهَرَآه ور عل ايک 
أو ون ولاف نَ #6 [النساء: ۱۳۵ ]. 
وقال شبحائه: « ول یج رم کم کان دوو عق آلا نیلوا اعَدلوامُی 


کے 


للم تقو 46 [المائدة 4]. 


راغ رتا : ون حکمت فا ینم ا 2821 ط ألمب الْمْمَسِطِينَ 4 
[المائدة: ۲ 5]: 


.)۲۰٦۸( رواہ البخاري (۲۱۱۹) واللفظٌ له ومسلم‎ )١( 

(۲) المزادة : وعاءٌ يحمل فيه الما أكبرُ ه من القربة. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (۰/ ۱۹۰). 

و ا ای کور واف الربطة. بنظر: ((شرح مسند الشافعي)) لابي القاسم 
القزويني (۳/ ۰6۱۹۷ ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (۱/ ۲۹۳). 

وو ایق نظر: ((شرح النووي علی مسلم)) (۵/ ۱۹۲). 

)٥(‏ رواه البخاري (٣٣۳)ء‏ ومسلعٌ (1۸۲) واللّفظ له. 

E‏ 0ف )6 ( 6۵۱۹/۳۲ روشب شاوی (۵/ O‏ عسي 
(۷/ ۰۲۵ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۱۵۳). 
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5 
AOE 

وعن عبد الله بن مرو بن العاص رَضِيَ اللُ عنهماه رَسول له صلی الله 
عليه وسلّم قال: ((إنَّ المُفْسِطِينَ عند الله على مَنابِرَ من تور عن یمین الرحمن 
ول وكلتا ید يَمِينٌ؛ الّذین يَعدلونَ في خکمهم وأهليهم وما وَلُوا))20. 

وعن ديفة بن امان رضي اه عنهماء 0-0 + آي 
حرجث وی قال: فأغذنا کفاز تریس قالوا: نکم ايدو معا 
:ما ھا رید لا المديت EEE‏ ههد اه ومیداقه تتصرفی ال 
المدینق ولا ثقاتل معه» فأتينا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم فأخبرناه الخبر 
فقال: انصرفاء تفي لهم بعهٌدهم» ونستعین ال علیهم!)). 

اک لعن ای کی الین وأ رجو کڪ م بن ملاع لحرا کم أن 

هم وم ولیک شم نیرت © 4. 


أي: ما ينهاكم الله -أیُھا المؤمنونّ- عن الكافِرينَ المحاربين الذین ناصبوكم 
العداوق فقاتلوکم بسبّب ایمانکم برک . 

پآ رجو گم ین درک هرا عک يراكم . 

أي: وآخرجوکم من بلادكم» وعاوّنوا غيرهم على |خراجکم". 


.)۱۸۲۷( رواه مسلم‎ )١( 

.)۱۷۸۷( رواه مسلم‎ ٢( 

(۳) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ ۵۷۰)ء ((تفسير السمرقندي)) (۳/ ۰۳۸ ((تفسير ابن كثير)) 
(۹۱/۸)ء ((تفسیر السعدي)) (ص: ۸۵۷). 
قال السمرقندي: (هم أهل مک ومن كان في مثل حالهم من أهل الکرب). ((تفسير السمرقندي)) 
(1۳۸/۳). 


= ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ ۵۷ ((تفسیر البغوي)) (۵/ ۰۷۲ ((تفسیر ابن کثیر))‎ )٤( 
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گح ص بح 2 تی 
97 7 7 


ون تلهم . 
مد تپھ ا 


مم سس کی ہے 0 ہے 


ومن بوهم وليك هم وت 4 


أي: ومَن یتخذ الکافرین أولیاءَ بَحهم ویناصرهم. فأولئك هم الظالمون 
و ر 7 1 ۲ 7 
الذين رَضعوا المُوالاة في غير موضعهاء وعرّضوا آنفسهم لعذاب الله تعالى””". 
70 متا لا تدوأ اوه واه اي بق ایا بت 
قد 


وه موم م 


ومن توم تک همم ۷ E‏ لایهدی آلقوم ۳ 6 [المائدة: ۱- 

الفوائد التربوية: 

4 7 و ع سا ن موم موم وه م2 ی 4 

-١‏ قول الله تعالی: عَمَى ادا عل بت وه وس | لین عادیتم نهم مودة وه 2 رر 
وله رح 4 فيه ار ٍلی الاقتصاد فی العداوة والوّلایة. 

۲- في وله تعالی: ولع م 31 حل یر وق یم عنم مر وله کی 
وه ره أن | : لسخص قد یکون عدوا ثم ؛ يصيرٌ ولي لہ مُوالیا لہ ورّسوله 
کس ور من تاب» وم لم رٹ یت 
حسابه وعلی المؤمنيَ أنيفعَلوا مه ومع غيره ما مر لبه وّسوله؛ من قَضدٍ 
نصيحتهم» وإخراجھم من الظلّمات إلى الور وأرهم بالمعروف» تیه عن 

۰)٩۱/۸( =‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۵۷). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ ۷ ((تفسیر السمعاني)) (510//0)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: ۸۵۷). 

(۲) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ ۵۷۰)ء ((تفسیر القرطبي)) (۱۸/ 1۰ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(۰۰۹/۱۹)ء ((تفسير آبي السعود)) (۰)۲۳۹/۸ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۰/ 
۳۲ 


(۳) ینظر: ((تفسیر الشربيني)) (4/ ۲). 
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المُنکر؛ ال کنا ا ا کے ےت 
8 
ة خرجث لاس یمرو بالمعروف ويَنْهُونَ عن المُنكرء ويُؤْمنونَ 
بالله» e‏ الحق ویتصدونه ان ا وهم أهل صذق 
ره ۶ 7 ار ی و ۱ 3 
وعذل أعمالهم خالصة ل صوابٌ موافقة لامر الله» كما قال تعالی: بر 
أي لَحسن عم 4 [الملك: ۲ء قال الفضيل بنُ عياض وغیرُہ: الخلضة وأضوبه؛ 
والخالصٌ أن یکون لله ٣‏ 0 ا0 

9 درو ے e‏ 2 جا 00 و را مم 
إليه سُبحالَه وتعالى بُؤال ما تریذ؛ ولهذا قال الله تعالى مُنَبْهَا على هذا الأمر: 

آله آن جع بن ہز وین الین مدیم متهم مره ومَعلومٌ أن العداوة بِيْنَ 
المؤمنينَ والكافرينَ أمرّ ثابتٌ» وأ الانسان قد يُستبعدٌ أنْ يَجِعَل الله في قلبه 
7 لهذا الکافی فقال الله تعالی: وا راد یمه یر : بالنسبة 
لتقلیب القلوب. وف بأن يُيَسّرَ مولاء لا إلى الاسلام فيَخفرٌ لهم۳. 

5 - في قوله تعالی: إنَّ هطیح على العدل في کل شي: ا 

العام رص ےہ و اہج ارا 
مه مُترجمة عن حال مُسلم يَجترىٌ على ظلم أخيه المسلم *! فإذا نهَى 


عن الظّلم في حى المشرك فكيف في حى المسل©؟! فشك وكافيك تیه 


(۱) يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (۱/ 4۱۵). ویٔنظر أيضًا: ((الإخلاص والنية)) لابن أبي الدنيا (٢۲)ء‏ 
((حلیة الأولياء وطبقات الأصفياء)) لأبي نعيم الأصبهاني (۸/ ۹0). 

(۲) پنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱۸۱/۱). 

(۳) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ ۱۵ 4). 

.)0177/5( ینظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )٤( 

.)٦٦٤ /۳( ینظر: ((تفسير النسفي))‎ )٥( 
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6 © 2 جل التفسیر المحرر للقرآن العرييي) ھ2 


علی قبح صنبع تن یجتری علی ظلم آخبه انمسلم". 

الفوائدُ العلميّة واللطاثف: 

۱- قول اللہ تعالی: عیام الو وله قرط 
ور وت جح مت اي 0 
أعداءً للمؤمنينَ؛ وقد وقع ذلك" فقد أسلمَ عام الفتح وقبل عام الفتح أمّة 
0 ۶0" 

۲ - قال الله تعالی: اَی کیت یک تہ الد اور یه 

۳ لیف القلوب ومَودّھا اّما هو من قدرة الله تعالی 
وَخده كما بيه قوله تعالی: ‏ نت تماق الا جیما ما لت باب فو 
وک اله آلف يم که عر کہ 4 [الأنفال: .]٦٦‏ 


9 


2 1 ی 
و 2 ۰ (۵) 
| لشیّم؛ لانهم جیران : 


.)۳۲۵ /۱۵( ينظر: ((حاشية الطيبي على الکشاف))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۵۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱۸۱/۱). 
)٤(‏ يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطیة سالم (۸/ ۹۰). 

.)۵۰۱۸/۱۹( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )٥( 
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0ت 


ید على جواز البرَّبِيْنَ المشركينَ والمسلمينَ» 


صاع سےا 


۶ ا وی »|« 
لم يعادوا المؤمنينَ ولم يقاتلوهم' 
یس مط 
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-٥‏ قول الله تعالى و سك له عن اليس م بعلو في لین ور رجو من ویرک 
سوام وم إِنَ أله المع رظان ساد الین وک في لین 
رج وڪم ين درک و سس أن تو من تم تیک هم اش بی فيه 
على جواز لص على آمل اکت دود مل سرب ووب ةلاب 
الكافر لدع ۳. 
ےہ ھک ال کر شرس . ماس 8 م2 
-٦‏ في قوله تعالی: ایتک له ال لم َو نیآلزین € إلى قوله: رن 
> ۷۷ء۶ للكت ناموي اول الس رةعن اتخاذ المُسلمينَ 
ات آولیای وقطع المودة بیتّهم وهم تَوَهُمَ بعضهم ن برهم والاحسان 
من الموالاة والمودٌة؛ فييّنَ الله سبحاته أن ذلك لیس من الموالاة المنهی 
عنهاء واه لم ينه عن ذلك» بل هو من الاحسان الذي يبه ویّرضاہ وكتبه على 
یر ہے 3 و 2 2 ۳ 3 
كل شَيءِء وإنّما المنهی عنه تولّي الکفار والالقاء إليهم بالموذٌۃ'“. والكافرٌ الذي 
لم يله عن برّه والاقساط إليه مَشروط فيه عدَمُ القتال في الدّين وعدمٌ إخراج 
جم ۶9پ et‏ ٭ ا 2 یں و 
المؤمنين من ديارهم» والكافر المَنهِي عن ذلك فيه هو المقاِل في الدین» المخرج 
و وید ل ل 
۷- في قوله تعالى: 3 لایتهتکه له الزن لم یوک ف ال ور هجو تن دیرگ 
)١(‏ ینظر: ((تفسير الشربيني)) (4/ 5515). 
(۲) پنظر: ((تفسير الرازي)) (۵۲۱/۲۹). 
(۳) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لک الهَرّاسِي ٠4 /٤(‏ 5). وینظر أيضًا: ((أحكام القرآن)) للجصّاص 
(۳/ ۵۸۳۲). 
)٤(‏ يُنظر: ((أحكام أهل الذمة)) لابن القیم (۱/ 1۰۲). 
)٥(‏ ینظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: ۲ ۲۳). 
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آن رہز وتیطوا مه بعد قوله في أوّل السورة: کاب ان اما لا دا 
عَدُوَى ودوم ولیک ثلقوت الم الم * [الممتحنة: TS‏ 
مُوالاة بل الموالاة شيءٌ والصَّلَةٌ شيء آحَرْءِ ولهذا جُمَع الله تعالى ین الَا 
بنَ الي عن اتخا الوَلاية في سُورة واحدة؛ فصل لوجم أمرٌ فصل عن 
اي فعلى هذا یج على الإنسان أن يَصلَ زجته ولو کانوا مار لكنْ بدون 
مُوالاة ومُناصّرة ومُعاضّدة على ماهم عليه من الكفر» وكذلك يجوز أنيَدْعُوَهم 
ENG O‏ 
ونُضُحهم وإرشادهم؛ لعل الله أن بهدیهم gs‏ 
أن ضیفهم إذا استضافوناء يعني: لو رل بك افر ارت إکرام ضیف لا يكون 
هذا من موالاتهم؛ لذن الله تعالی قال: جس ال هَن انين لم قو 7 في أَلرين 
وکر خر من ِبر أن مم چ وهذا إحسانء مِإوَمْقَسِطْوَا لتم که هذا عَذل إن 
وٹ کت لايَلرَمُ منها مب ولا 
مالا ولاو تا ل*عداء ا57۵ 


هه 
سے انرو 


۸- قال تعالی: ٭ ابتك له لز لم علو في لین ور روك ن ديرم آن 
روط لا یمک لم اليوم أن تعيش مُنعَزلةً عن غيرها من الذدول؛ 
داش المصالح وتشابكهاء ولا سيّما في المجال الاقتصاديّ عَصَب الحياة 
اليوم؛ من إنتاج» آو تصنيع؛ أو تسويق؛ ؛ فعلی هذا تکون الآية مُساعدةٌ على 
جواز النعامُلِ مع أولئك المسالمین وثبادلتهم مصلحةً بمصلحة برط عَدَم 
المیل بالقلب ولو قيل بشرط آخس وهو: مع عدم وجود تلك المصلحة عند 
(۱) يُنظر: ((فتاوی نور على الدرب)) لابن عثيمين (۱/ 160). 


(۲) ینظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ۱۷). 
(۳) يُنظر: ((مجموع فتاوی ابن باز)) (۱۸/ 44۸). 
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رو 
المسلمين آنفسهم أي إن العالمَ الااسلامي ان و مع بعضه فإذا ا زه 


ل ررقت 
على قتالهم؛ فلا ماع من التّعاوّن مع تلك الدَّولةٍ في ذلك» ومما يويد کل ما 
تدم ع واف ٹسل لعل تر 

۹- في قوله تعالی: رس ین ِبر # أن الحربيّ لو أَسْلَمَ وبيّده مال 
مُسلم قد ده من المسلمينَ بطريق الاغتنام ونحوه مما لا يك به مُسلمٌ من 
مسلم؛ لكونه محرا نيون الإسلام- كان له لاه ولم يده إلى للم الي 
کان عق ووجْهُ الدّلالة: 0ف المسلمینَ آخرجوا ین دیارهم 
٤0‏ 8 را بهد أن کانوا اھت إن المُشرکین 
استولوا على تلك الدّيارٍ والأموالء وكانت باقية إلى حين الفتحء وقد أسلم من 
استولی علیها في الجاهلیّف نم لم ا ف علیه وسلم علی اع منهم 
خر من داره بعد لح والاسلام دارًا ولا مالاء بل قبل لب صلّی الله عليه 
وسلم یوم م الفتح: آین تزل غد!؟ فقال: ((وهل تلن عقيل من و 
وسأله المهاجرونَ أن يَرْدّ عليهم أموالّهم التي استولی علیها أهل مك فأتى 
ذلك صلی ال عليه وسلم» وأقرّها بيد من استّولى عليها بعد إسلامه”. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالی: تیال سای ا کے و و ا 
رت یه اعتراض» وهو استتناف مُنَصلُ بما قبله من أوّل السورة» خحَوطبّ به 
(۱) يُنظر: ((تتمة أضواء البیان)) لعطية سالم (۸/ ۹۵). 


(۲) آخرجه البخاري (4۲۸۲)» وسل (۱۳۵۱) من حدیث أسامة بن ريد رضي الّه عنهما. 
(۳) از ((الصارم المسلول)) لان تيمية (ص: 4 ۱۵). 
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کی“ ص کک 1 رح 
جن سس . 


المؤمنونَ تسلية لهم على ما نهُوا عنه من مُوالاة أقربائهم؛ بأنْ يَرْجُوا من الله أنْ 
يَجِعَلَ عداوتهم آيلة إلى موَذَة بان یلم المش کون من قرابة المؤمنِينَ”". 
- وله وی الہ ا یسل نکر و نادُم وت ود وغل من الله على 
عادات الملوك حیث يُقولونَ في عض الحوائج: عَسی أو لعل» فلا بى 
شبهة للمحتاج في تمام ذلك أو ا اطماع المومنیه9 
- و جملا ؤال ی تذل ۳» أي: مالع في القُدرق قیقد على تقلیب 
لوب وتغيير الأحوال» وتسهیل آسباب المودّة9». 
2 وغطف علی التذبيل a‏ وال ور ره أي: یَِفر لمن آنابوا إليه 
ویرحمهم؛ ناف ا ا کما تصیرون ا تو“ 
-٢‏ اج سای : لاب هک له عن زین لم د یوک في ي لین ویر رج وکر من د درک أن 


و و رود س کے کے >> 


- قوله: کل 2 عن لت لع يعو في الین وکر جرک من دمح # استئناف 
هو مَنطوق لمَفهوم الأوصاف التي وُصف بها العدُزُ في قوله تعالی: وقد 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۱۵۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (6/ ۰6۵۱۵ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸/ .)۱٥١‏ 

(۳) التّذييل :هوأ يدَيَّ المتكلم كلاته یف تمام معنا بجملة تحقق ما هه وذلك على ضرتین: 
ضرّب لا يريد على المعنى الأرّلِء وإِّما یؤگہ ويحققه وضرب يرجه المتكلمٌ مخرج المثل 
السّائر؛ ليشتهرٌ المعنى؛ لكثرة دوّرانه على الألينة. يُنظر: ((البدیع)) لأسامة بن منقذ (ص: 
۲۵ 7 ((تحرير التحبیر)) لابن أبي الاصبع (ص: ۳۸۷)ء ((إعراب القرآن وبیانه)) لدرويش 
/٤(‏ ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ ((البلاغة العربیة)) لحبنكة (۲/ 85 - ۸۸). 

(4) ينظر: ((تفسیر الزمخشري)) (5/ ۰60۱۵ ((تفسیر آبي السعود)) (۸/ ۰4۲۳۸ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۲۸/ ۱۵۱). 


(۵) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۱۵۱). 
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a 
سورةٌ المُمْتَحَنۃ - الآيات‎ 2 
4 


گترو ما جام من ال عجوت اسول ریم که [الممتحنة: ١]ء‏ وقولہ: :إن 
نوک يكونوا تک آعداء ويبسطوأإ كم يديهم وَلَكہُم باس 6 [الممتحنة: ۲]» 
المسوقة مساق التعليل للنّهَي عن اتخاذ عدو الله أولياء اسْتَثْنى الله أقوامًا 
تا اس وكان دینهم شدید المنافرة 
مع دين الاسلام» وهذه الجملة قد آَحرجث من خکم اللّهي القوع اك 
َء جوا المسلمین من ديارهم'". ۱ 

- وجملة هب ليطي تدییل أي: يحب کل مُقسطء فیدشل الذین 


يقس ود للذین حالَقُوھم في لین إذ كانوا مع المُخالْفة محستيرً UR‏ 


و ۔ 
7 5 ۳ ہہ رم صو مهو م م ل ٠.‏ ميس موم ۳ مرو 
۳- قوله تعالی: 3 ایح ال عن لین تلوح في لري وا رجو ڪر تن درم 


0 


مک و و وم ر کے گے ار ll‏ > گے د 00 5 7 2 مر 3 
وظد رواک اخ راک أن تولوهم ومن بوم فوهك هم امو 4 فذلكة”" ليما نقدم» وحص 
KR,‏ ہج 7ر و f‏ 
لحکم الآية المُتقدمة وهي توذن بانتهاء الغرّض المسوق له الکلام من أوَّله. 

- والقضرٌ المستفاد من جملة 26 لک آل عن الین لوك في ادن ... #6 إلى 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸/ ۱٥١‏ ۱۵۲). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۸/ ۱۵۳). 

(۳) المذلكة: من َذْلَكَ حسابه مَذْلَكة أي: أنْهاهُ وفرغ منم وذگر مُجِمَل ما فصل ألا وخلاصته. 
والفذلّكة كلمةٌ منحوتةٌ ك (البّسملة) و (الحَوقَلةِ)» من قولهم: (فدَلِكَ کذا وکذا عددًا). ويُرادُ 
بالمذلّكة: التيجة ما سبق من الکلام والتّمْرِيعٌ عليه ومنها فَذْلَكةٌ الحساب أي: مُجمل 
تفاصیله وانهاه والفراغ منه» كقوله تعالی: يلك عََرَه کم کپ بعد قوله: هیام لیم في 
ْج رسب دا رجنم # [البقرة: .]۱۹١‏ بُنظر: ((تاج العروس)) للرّبيدي (۲۷/ ۰۲۹۳ ((کناشة 
النوادر)) لعبد السلام هارون (ص: ۰۱۷ ((مفاتیح التفسیر)) لأحمد سعد الخطیب (ص: 
۸ء ). 


.)۱۵۳ /۲۸( پنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٤( 
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ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


SSE EOE BEN O اخوواء قا‎ 
على الاطلاق(.‎ 


اج 5 5 رم 0 5 و ۳ ہے 5 خی 
- والقضّرٌ في قوله: اوليك هم اللموت 46 قضرٌ ادعائی ۰۳ فظلمهم وقع بعْد 


1 


هي الشدیدہ والتنبيه على الأخطاء والعصیان؛ وهو اعتداءٌ على خقوق الله 


وخقوق المسلمينَ» وعلى حقٌ الظالِم نفسه فجعلوا كمّن انْحصَر الظَلْمُ 
1 3 
- وأیضاجیء فی جواب الشّرط 99 لو 6 باسم الاشارة (أولئك)؛ 


لتمييز المشار إليهم زيادة في ایضاح الشکُم*. 


(۱) تقدّم تعریفه (ص: .٥‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۱۵۳). 

۳( تقدّم تعریفه (ص: 5۵ 

(4) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱/۳) و (۲۸/ ۱۵۶). 
(۵) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۸/ ۱۵). 
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الآيتان (۱-۱) 


3 7 صل 
رھ می ہے موہ ے 2 :7 مث ما 2 رص رھ 2 کے 2 < 
اها آلذين ءامنوا إذا جاءَ ڪم الم ت فامتحئی الله اعلم يمرن فان 

رصا 
س رر وو س مر AI E SS‏ وس ل 


عمش وه موت قا ال سس تج 


کین 007 0 217 
موتك کک ا جنک که ون لغ کٹ( ورن کن کی ین يدك إل لتر 


مس مج همم ع ھ 06 1 


ماھ اا سک ده آزوجهم نل مآ نفا وَأ أ 2" OS‏ 
غريب الكلمات: 
د ا نم وحَرَج سي بذلك؛ لَیله عن طریق الحَقٌ» وا 
E‏ 
#بوصم الکرافر #: أي: بعقد نكاح النّساءِ الکوافر؛ والكوافرٌ: جَممٌ كافرق 
ور ۵ 3 ود کر 2 ی پا وک ا 
والعصَمٌ: جمع عضمة وهي ما اعتصع به من العقد والسَبّب وأصل (عصم): 
یل على إمساك ومنع وملازمة؟ 
تا 57 3 2+ 1 وج ۰ 2 4 5 
عم #: قیل: هو من العقبى» أي: أَصَبّتم عقبى» وهي الغنيمة. وقیل: من 
و م و 0 5 ع 
العقبة» وهي النوبة والتّعاقبُ على الشيءی آي: فجاءت عقبئكم -آي: نوشکم- 
من آداء المهر. وقیل: المعنی: فعَلتّم ما فعل بكم» آي: ظفرتم» وهو من قولك: 
ê 00 2 8‏ ۵ 3 5 سوم م و ا 2.0 
العقبى لفلان» أي: العاقبة بعد الأولى. وقيل: غرّؤتم معاقبین غزوًا بعد غزو. 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 17 ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ۷۱۲)ء ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (۱/ ٤۸٥)ء‏ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۹۸). 
(۲) پنظر: ((تفسیر ابن جریر))(۲۲/ ۲۳ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۷ ۰)۳ ((مقاييس 


اللغة)) لابن فارس (5/ ۰6۳۳۱ ((عمدة الحفاظ)) للسمین الحلبي (۳/ ۸۰)ء ((التییان)) لابن 
الهائم (ص: ٤١٥)ء‏ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۵۹۸). 
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< ص کک 1 رح 
رمن حكككئ 


وقيل: المعنی: أصَبتموهم في القتال بمُقوبة حتى عَنِمتم وأصل (عقب) هنا: 
یڈ على تأخير شَيء وإتيانه بعد غَيْره!© 
المعنى الإجماك: 
یقول تعالی کات الاحکام لے تتعلّق بقل المومنات. اللاتي ترکن 
ینود اکنا زرغ في الهجرة: يا ها انين آمنوا إذا جاءعکم ارات 
جرات إليكم فاختبروهنٌ› الله أعلم ب بحقيقة بحقیقة ایمانهن فان علمتم بعد 


e 2 


مق ود رمز إلى ال فليست المُؤْمناتٌ بمُباحاتٍِ 
للكافِرينَ بالتکاج» ولا الا يَحِلُونَ للمومنات باکاح. وأعطُوا زواج مَن 
هاجَرْنَ إليكم ما دفعوا ان من مُهور ولا ام عليكم -آیھا المومنون- أن 
تترّوّجوا المومنات المُهاجرات إليكم إذا أعطيتموهن مُهورَهن. 

ومن كانت له منكم -أيّها المؤمنونَ- ا مُشركة فلَيُطلّقُها ولا یُمیکھا 
عنده» واسألوا -أَيُها المؤمنون- ما دفعتّم من المهور إلى زواجكم اللاتي 
موه لكُفْرِهنَّ» وليَسألٍ امش کون ما دفعوا ٠‏ من المُهور إلى أزواجهم 
المؤمنات اللاتي هاجَرْنَ الیکم» وذلكم هو کم الله الذي يَقضيه بیتکم وین 
الكمَّا وله عليمٌ حكيمٌ. 

وان فر بعضٌ أزواجكم - أيه المؤمنونَ- إلى الکفَرِ ولم يُعطوكم مُھورَهنّ 
فا فأعطُوا المؤمنينَ لین رت أزوا مهم إلى الکفّار ما دَقَعوه لین من 


مُهوره وخافوا الله الذي أنتم به موم 


440۲ ينظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (۲/ ۲۰۷ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
۷۷)ء ((البسيط)) للواحدي (۲۱/ 577)» ((تذكرة الأريب))‎ /٤( ((مقاییس اللغة)) لابن فارس‎ 


لابن الجوزي (ص: 44۰۰ ((تفسير ابن جزي)) (۲/ ۸٦۳)ء‏ ((تفسير آبي السعود)) (۸/ ۲۰). 
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3 كا ال ءامنوا ادا جاء کم المژمکث مهجرت فَامتَحوه الله ألم یکی 


صا 
تم کس سے SS‏ وو ی ودين وہے۔ 


علمتموهن ممت فلا مهو رک اکتا لاه اخ یلد راق اننا ولا متام 
7 0 که و بوصم آلکواف وَسعَلوا مات ولسوا مآ 
کائغ کک کاک کج ). 
ی 
00 ورود هذه الآية بِعْدَ ما قبْلها -أي: هي الا ید 
ا ین المسلمينَ والمشركين ين قود التكاح والمُصامرة؛ فقد 
یک الم وا لمشرکته وتکون ES‏ 
02 2 "وت 


ا 
وس ھ2“ 
0 


:ل تاا ال َامنوأ دا سم المومتث مهدب نجوه . 

الول 

عن ا لمشوّر بن مَحرمة وِمَرُوانٌ بن الم عن أصحاب ال 7 الله عليه 
30 قصّة الحديبيّة: : ((جاءت انا مُهاجراتٍء وكانت ام كلثوم بن 

بن آيي رج الی سول و ويلك تر روي 

ما فجاء أهلّها يُسألونَ ال صلّی الله عليه وسلم أن ی رجعها إليهم» فلم 
(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۵/۲۸). 
(۲) ينظر: ((تفسیر القرطبي)) (۱۸/ 1۱). 


(۳) العاتق : السَّابة أوّلَ ماتدْرِكُ . وقيل : هي التي لم تب ین واِديهاء ولم روخ وقد أذركت وشَبّت شت 
يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (۱۷۹/۳). 
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د ص کک ص 
568 سم ۱ 


5 1 2 لسر الس ے ہر مرو م و وس ۳۳1 
پرجعها إليهم؛ ما آَنزل الله فیهن 5 يا الین امبو دا هم المومکث مهدجت 
کے کے کے ے 4س ۰ ۳ 2 8 ع9 7 
موم له عَم يمرن #)). وفي رواية: 0 70 ۶ء ی۹ی فان لاله 
تعا ۳3 نام | ا جم مرت ... بج))'''. 


29 موہ ے 


ایا لن ءامنوً ذا کلمت مهدجت ي فامتَجون 4. 
أي: يا ايها الذین آمنوا إذا جاءكم 7 المُمِناتٌ مُهاجرات من بلاد الگفر 


إلى بلاد الاسلام فاختبرومی") 


.(A٤ رواه البخاري (۲۷۱۱) (۲۷۳۱ و ۲۷۳۲) . وینظر ما يأتي (ص:‎ )١( 

قال ابن تيميّة: (نرَلَت باتفاق المُسلِمينَ في ي قَضيّة الضّلح الذي كان بین ال صلى الله عليه 
وسلّم وبين أهلٍ مكة؛ لح الحُدَيبية بت لما شَرّط عليهم أن رد المسلمونَ من جاتهم شا 
وألا يرد آهل مگ من ذهب إليهم مُرتَدّه فهاجرَ نسوةٌ کم کشوم بنتٍ عُقبة بن أبي معط فسخ 
اله تعالی الرّدّ في السای وا مر بر المهر عوضا عن رَد المرأة) . ((مختصر الفتاوى المصرية)) 
للبعلي (ص: ۶۰ ۵). وینظر: ((أحكام آهل الذمة)) لابن القیم (1۷۸/۲). 

وقال ابن حجر: (ختلف في ترك رڈ لاء إلى آهل مك مع قوع الصاح بيهم وبين المسلمينَ 
اع اندم جاء منهم (لی المسلمین روم ومّن جاء ین المسلمی [لیهم لم دوه 
بے تی تہ تن و لح آوهو 
عام أريد به الخصوص ونين ذلك عند زول الآية؟) . ((فتح الباري)) .)٦٦٤/۹(‏ 

وقال القرطبي: (أكثّرُ العُلماءِ على أنَّ هذا ناسح لما كان عليه الصَّلاةٌ والسلامٌ عاد عليه قَرَيشَا 


بالقرآن). ((تفسير القرطبي)) (۱۸/ .)٦٦‏ ویٔنظر: ((قواطع الأدلة في الأصول)) للسمعاني 
(١/٤٢٤٣٥)ء‏ ((كشف الأسرار شرح أصول البزدوي)) (۳/ ۱۸۳). 

(۲) بنظر: ((الأم)) للشافعي (۵/ 6۷ ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ ۵۷۵ ((تفسیر السمرقندي)) 
(۳/ 1۳۸ ((تفسير السعدي)) (ص: ۷٥۸)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۱5۲/۲۸). 
قال الماوزدي: (لألّه یلم بالامتحان ظاهرٌ إيمانهنَّ» والله یلم باطنَّ إيمانهنّ). ((تفسير 
الماوردي)) .)07١ /٥(‏ 
قال القرطبي: (احتلف فيما كان يمتَحِنهنٌ به؛ على ثلاثة أقوال: 
ندال بیان بات لياف أن E‏ را ولا 
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سول 
يجن كن 4 من المؤمنات بهذه 3 20 اتی ِا جا ال کٹ 4 
[الممتحنة: ۲)۲۱۲. 


واه آعم يسن من پر . 
أي : الله أعلم , 2 بحقيقة إيمان أولئك المهاجرات» وما يُسْررْئه في قلوبهرٌ؛ فاحکُموا 


هن بما یر لكم م من اللائل”. 


اين شمه مکی د تسشن کی کنر 
= رغبة من أرض إلى أرضء ولا التماس دُنياء ولا عشقا لرجُل مِنَا بل با لله ولرّسوله. فإذا 
حلت ااي لا إل إلا هو على ذلك» أعطى ال صلّی ا عليه وسلّم روجا مهرما وما 
أنققَ عليهاء ولم 225 تعالى : ون شوشي مكب كك شوش ی کر لاخ یل وا 
هرق ۷ 
الَاني: لسحنة رہ رب را مدا رسول اه قاله ان عبّاس آیضا. 
النّالثٌ: بما بين في السّورة بَعْدٌ من وله تعالى: ای و [الممتحة: 
۲ قالت عائشة رضي الله عنها ما كان رول الله صلی الله عليه وسلّم يمحي إلا بالآية اي 
قال الله: ا2ا جآ مومت بایمک * [الممتحنة: ۱۲]. رواه مَعمَرٌ عن الّھرئ عن عائشة. 
رجه التّرمذی [٢۳۴۰]ء‏ وقال: هذا حديثٌ عَسَنٌ صَحيحٌ). ((تفسیر القرطبي)) (۱۸/ 57). 
ممن اختار القولّ الأوّلَ: السمرقنديٌ» ومكي» وجلال الدين المحلي» والبقاعي» والسعدي. يُنظر: 
((تفسیر السمرقندي)) (۳/ ۰4۳۸ ((الهداية إلى بلوغ النهایة)) لمكي (۱ ١‏ ((تفسير 
الجلالین)) (ص: ۷۳۷)ء ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۹/ ۱۲ ۰6۵ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۸۵۷). 
سی کلک که اي: کرو کت علی عق زا امت 
الایمان. ینظر: ((تفسیر البيضاوي)) (۵/ ۰0۲۰۲ ((تفسير النسفي)) (۳/ ۷۰ ((تفسير أبي 
السعود)) (۰)۲۳۹/۸ ((تفسیر القاسمي)) (۲۰۸/۹). 

(۱) رواه البخاري (4۱۸۲) والَفظٌ له» ومسلعٌ (1877). 

(۲) یُنظر: ((الأم)) للشافعي (٥/۷٦)ء‏ ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ ۵۷۸ ((تفسیر القرطبي)) 
(۱۸/ ۰۳ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۹/ ۰۵۱6 ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ .)۱٥١‏ 


الحزء ۲۸ - الحزب ده 


5 نے 2ھ و نٹ 
هذه الآية نسُخت ما كان في أوَّل الإسلام من إباحة نكاح الكافر للمسلمة”". 


6 7 عد کون ی ار و 
ڈیڈ کو کاخ بی 43 
أي: ليست المُؤمِنات بمُباحاتٍ للكافرينَ بالتُكاح؛ ولا الكُمَارُ بجميع مللهم 
3 و کے 


يَحلونَ للمومنات بالتُكاح؛ فقد حَرّم الله يكاح الکافر للمُوينة تَحریمًا مدا في 


جمیع الأحوالِ والأزمان". 


5 5 1 ديه + سرع و مرج 0 سے عوج اہ یپ ود ۵م سه > سب بش کت 
قال تعالی: ولا نوا الْمُشْركتٍ حى بو و مومِنة حير من مركز 
لع 22 سس رمق فا مک و و و مجو< ہے ہے ود و وو و ۶ مود 4ج ۳3 کے ےھ 
ولو أعجبة عجتکم ولا تنکحا المشرکین حو ومنو لعبد مَومِن حيرمّن مشر وا آغجبکم 
اک مه هر مک ےگ سم و مه وم ہپ میں موم ہےر د اک فص رو 
کیک یوت ال ر و ن اجک والمشفرة يد رتا اکر قاين من 


(۱) ینظر: ((الأم)) للشافعي /٥(‏ ۰64۷ ((تفسیر ابن جریر)) (۰)0۷۸/۲۲ ((تفسیر الزمخشری)) 
(4/ ۰0۱۷ ((أحكام القرآن)) لابن العربي (۲۲۹/4). 

(۲) يُنظر: ((أحکام القرآن)) لابن العربي (4/ ۰۲۳۱ ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۳/ ۰۱۲۰ 
((تفسیر ابن کثیر)) (۸/ ۹۳). 
قال ان العربي: (قال أهل الس ا تعالی من کان له زوجة ر آنا اھا وقد کان 
الا ورن المُسلمات؛ 7770 م اه لك في هذه الاب 
وغيرهاء وكان ذلك نشخ الإقرار على الأفعال بالأقوال). ((أحكام القرآن)) (/ ۱. وپنظر: 
((الناسخ والمنسوخ)) لأبي بكر بن العربي (؟/ ۳۸۵). 
وقال ابن كثير: (هذه الآيةٌ هي التي حرّمت المسلمات على المُشركينَ» وقد كان جائرًا في ابتداء 
الإسلام أن يتروّجَ المُشرك المُؤْمنة). ((تفسیر ابن كثير)) (۹۴/۸)۔ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبن جرير)) (۵۷۸/۲۷۲) ((تفسير السمعاني)) (418/0)» ((تفسير ابن 
عطية)) /٥(‏ ۰۲۹۷ ((تفسير الشوكاني)) (557/0). 
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رک 


SOE 


بد وت [البقرة: 0 


مس و و 1 2 


آي: وأعطُوا من کانوا أزواجًا للاتي أسلمنَ وهاجَرْنَ إليكم» ما دَفعوا إليهنٌ من 


(۱) 2 


مھور 

ولا جنا 7 آن من ا ئک پر عون 4. 

أي: ولا إئ ۱۳ أن تترّوّجوا المؤمناتٍ المُھاجراتِ إليكم 
بعد انقضاء عِدَّتهِنَه ولو كان لهنَّ أزواجٌ من کار في دار الشرك بشرط إعطائھنٌ 


کو ھا 


مُھورمن 
وا تترکا بو بوصم آلکوان فر 4. 
01116 رک فیط 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ ۰۵۷۹ ((تفسیر الزمخشري)) (4/ ۰۵۱۷ ((تفسیر القرطبي)) 
(۱۸/ ۰619 ((تفسیر ابن کثیر)) (۸/ 45)» ((تفسیر الشوكاني)) /٥(‏ ۲۵7 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۸۵۷). 
قال القرطبي: (أمَ تر اله تعالى إذا آمسگت المرأةً المسلمةٌ أن ره على ژوجها ما َء وذلك 

من الوفاء هد لَه لما مع من أهله بشرمة الإسلام رب المال إليه حَّى لا عليهم 
خُسران م من الوّجهّين: الرّوجة والمال). ((تفسیر القرطبي)) (14/۱۸). وینظر: ((البسیط)) 
للواحدي .)٤۱۹/۲۱(‏ 
وقال ابنٌ عاشور: (المكلّفُ بإرجاع مُهور الأز واج المُشر کين ایهم هم لاء أمور المُسلِمِينَ ما 
ین أيديهم من آموال المُسلِمینَ العامّة). ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸/ )۱٥۹‏ . وينظر: ((أحكام 
القرآن)) لابن العربي (5/ .)۲۳٢‏ 

(۲) بنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ 2/7)» ((معاني القرآن)) للزجاج /٥(‏ ۹٥۱)ء‏ ((تفسیر القرطبي)) 
(1/ ۰19 ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم (۲/ ۰1۸۷ ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ۰۹6 ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۸۰۷). 


(۳) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ ۵۸۳ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: 4۰۰ = 
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بط 


203 مسج 

عن یونم وعر ون الخگم: لش صلی عليه وسلّم جاء نشو 
مُومنات فأنزک ال تعالى : یب ماد سم المؤمكث مت مت 4 
[الممتحنة: ٠‏ حتی بل : بوص م آلگرافر که فطلّق مر یومتذ امرأتین كانتا له 


۰ 7 و کي و 2 وع EE‏ ۳۹ ۰ وو و 2 2 
في الشرك فتزوج إحداهما معاوية بن آبي سُفیانء والأخرى صَفوان بن أميّة)”". 
#إوسكلوأ ما آفقم ولسوأ افو 


أي: وطالبوا -أيّها المومنون- بما دفعتم من المهور إلى آزواجکم اللاتي 
فارقتموهنٌ لكُفْرِهنَّ» ولیطالب المُشركونَ بما دَقَعوا م من المُھور إلى آزواجهم 
المؤمنات اللاتی هِاجَرْنَ إليكه”". 


= ((تفسیر القرطبي)) (۱۸/ 10 ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية /۳٥(‏ ٢۲۱)ء‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (۸/ 45). ((تفسير ابن عجيبة)) (۲۸/۷). 

.)۲۷۳۱( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۲۲/ ۵۸ ((تفسير ابن کثیر)) (۸/ ۹۰ء ۹۰)ء ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)۸٥۷‏ 
قال الجصّاص: (هذه الأحكامٌ في رد له وه من لاه وتعویض الدج من الغنيمة أو 
من صداق قد وَجَّب رده على أهلٍ الکرب نو عند جماعة أل الجلم: غير ابت الشكم إلا 
یا ری عن عطاء؛ فان عب الرَرَاق روی عن ابن جرج قال ا لو ا 
أهل الشرك جاءت المسلمينَ فأسلّمّتء ايوص رَوجُها منها شا وله تعالى في المُمتحنة: 
رزخ اک 4؟ قال: نما كان ذلك بين الب صلّى الله عليه وسلّم وبيْنٌ أهل عَهْدِه. قُلتُ: 
فخامت امرأة الآنَ من آهل عَھد؟ قال: نعم يُعاض. فهذا مب عَطاءِ في ذلكء وهو خلاف 
الإجماع) E‏ . وینظر: ((مصّف عبد الرزاق)) (۱۲۷۰۱۷). 
۶ یی" (قال المفَسّرون: کل من کب من المسلمات مُرتدّات من أهل الکھدِ إلى 
الما یال للگفَار: هاتوا مَهْرّهاء ويّقَالُ للمُسلِمینَ إذا جاء أحدٌّ من الكافرات مُسلِمة مُهاجرة: 
ُدُوا إلى الکفار مَھُرھاء وکان ذلك تَصَمًا وعَدلًا بيْنَ الحالّین» وكان هذا کم الله تخصوصّا 
بذلك الرّمان في تلك الَّازلة خاصةء بإجماع الأكة). ((أحكام الق رآن)) (4/ ۱ وینظر: ((تفسير 
الماوردی)) /٥(‏ ۵۲۳): ((تفسیر السمعانی)) (/ 4۱۹ ((تفسیر القرطبي)) .)٦۸/۱۸(‏ = 
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جم حم نع يتخ 
آي: ما کہ إل تعالی لک في هذه الآية ين ارجاع مهور الْساء اللاتي بن 
لی اقری الكخره هو کم افالی ھچ کک 0 کار بالعدل ال 


تر 


أي: وإن فر بعض أزواجكم -آیها المؤمنون- إلى الکفار ولم يعطوكم مَهورَهِنْ 
فعاقَيُم”"؛ فأعطُوا المؤمنينَ الذين قرت آزواجهم إلى الكُفَار ما َقعوہ یهن ِن 


= وقال ابن عاشور: (كانت هذه الأحكامٌ التي في هذه الآيات من اراد في المهور شرا في 
آحوال مخصوصة ا ا ر آهل لش ولمومنی»وما کانمن هد ادن 
بل اص والتشركين في آواثل آمر الإسلام خاصًا بذلك الرّمان باجماع أهل العلم قاله 
ابنْ العربي» والقرطيثٌ» الوك اشام مت ابن غاش ون ۸۸( تل 

)١(‏ پنظر: ((تفسیر مقاتل بن سليمات)) (4/ ۰6۳۰۵ ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ ۵۸۷)ء ((تفسير 
السمرقندي)) (۰)4۳۹/۳ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۸9۷ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸/ .)١151١‏ 

(۲) پنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۵۸۸/۲۲)ء ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ۹۵۰)ء ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۸۵۷)ء ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸/ .)۱٦١‏ 

(۳) قيل: المعنى: فعَنمتُم من العدُوٌ شین بان صارت العاقبة في الظَّمّرِ لكم» فأعطُوا الأزواج من 
الغنيمة ما أنفقوا عليهنَّ من المهر. ومكّن قال بهذا القول: مقاتل بن سلیمانء والواحديٌ» - 
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= والسعدي» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) /٤(‏ ۳۰۵) ((الوسیط)) للواحدي 
( ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۸۵۷ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸/ ١٢٦۱ء‏ 157). 
ومن قال بهذا القول من السّلف: ابن عّاس ومجاهدٌ وقتادة ومسروقٌء وإبراهيم والضَّحَاكٌ 
وسفیان ا شتین» والژهريي في رواية عنه. پُنظر: ((تفسیر این جریر)) 0119 ((تفسیر 
ابن كثير)) (۸/ .)٩۵‏ 
وقیل: هو من العْقبة وهي وه والمعنی: فآثوا من فاه امرأئه إلى رمث مهرها ین مهر 
المهاجرة ولا توتوه زوجها الکافر. وممّن قال بهذا المعنى: الزمخشري, وابنْ عطية. يُنظر: 
((تفسير الزمخشري)) (4/ ۱۹ 6۵» ((تفسیر ابن عطية)) /٥(‏ ۲۹۸). ويُنظر: ((أحكام القرآن)) 
لابن العربي (4/ ۲۳۳). 
وذکر ابنْکثیر أنه لا تنافي بين القولين السّابقین» وآلَه إذا أمكَنَ عَدمُ إعطاءِ المهاجرة شتا في 
مقابل فرار المؤين» فهو آولی» والا فمن الغنائم اللّاتي توحَذُ من آيدي الا نظر: 
((تفسیر ابن كثير)) (۸/ .)٩۵‏ 1 
 ٰ ٔ 0‏ ٰ و ۰۰" 
ذلك من کل تلك الأموالٍ المذكورة. يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۲۲/ .)۵٩۹۳‏ 
قال الرَسْعَني: (وفي المال الذي رد منه هذا المهرٌ ثلاثة أقوال: 
آحذها: من آموال غنائمهم. قاله ابن عبّاس. 
التاني: من أموالٍ اليء. قاله الرهري. 
الَّالتُ: من صداق من أسلَمْنَ مهن عن روج کافر. وهذا مرويٌ عن الزّخْريّ أيضًا). ((تفسیر 
الرسعني)) (۸/ ١ .)٩۷‏ 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ ۰۵۸۹۰۵۸۸ ۰۵٩۳‏ ((معاني الق رآن)) للز جاج /٥(‏ ۰۱7۰ 
((الدر المصون)) للسمین الحلبي (۰)۳۰۹/۱۰ ((تفسیر ابن کثیر)) (۸/ 45)» ((نظم الدرر)) 
لبقاعي (۱۹/ ۵۲۱۰۵۲۰ ((تفسیر الايجي)) (4/ ۰6۳۰۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۸۵۷)» 
((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۰۱1۲ ۱۹۳). 
ذکر لاس أن هذه الآية لإ وان کرت ...که منسوخة عند أكثّر الما وحکاه السمرقندي 
إجماتا.بظر: ((الناسخ والمنسوخ)) للنحاس (ص: ۷۲ ((تفسير السمرقندي)) (۳/ .)٥٤٤‏ 
وقال ابنُ عطيّة: (هذه الآية كلها قد ارتفُمَ حُکَمُھا). ((تفسير ابن عطية)) .)۲۹۸/٥(‏ ويُنظر: 
((نواسخ القرآن)) لابن الجوزي (۲/ .)٥٦٦ ۱٦۸‏ = 
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أي: وخافوا ال واحذروا مه وعذابه» بطاعته واجتناب مَعصيته؛ لذي 
آنتم مُؤْمنونٌ بوحدانيّته وصفاته» وثوابه وعقابہ'''۔ ۱ 

الفوائد التربويّة: 

۱- في قوله تعالی: 38 يكام منود هک ال کت مُهدجرب موش 4 
أن المؤمنّ مُحتاج إلى امتحان من يريد آن يصاحبّه ويقارته بنکاح وغیرہ' 


م 


کر لہ تعالی: 5 ایا ال انرا د ج ےم اکٹ مور اتوش 
في الجملة: ااا ق إلى المعرفة» وجواهرٌ الاس ت فك بالتجرية ومن 


= وقال الشوكاني: (هذه لا مسوخة قد انقطع مكمه بعد الفتج) ((تفسیر الشوکانی)) (۵/ ۲۵۷). 
وقال ابن العربي: (قوله تعالی: ون اتک 5 یه من رويس إل الکنار ر فا كوا ای رك دهمت 


روج غر ما قفا 4 قال بعضهم: المراد بهذه الآية: إن ارتدتِ امرأةٌ منکم فذهبث منکم إلى 
الكمّار فأغطوا زوجها یت ما آنفق عليها -يعني: من صَداق-. ثم نسخ ال ذلك. واختّلف في 
نسخه على ثلائة آقوال: 


آنما تم 


الأول: اله منسوخ بقوله : ا E‏ نشیم # الاية [الأنفال: .]٤٤‏ 


الثّاني: أله منسوحٌ E‏ 

الثَالتُ: أن آية «براءة» نسحَتْ أحكام هذه الشُورة). ((الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم)) 
(۳۸۰/۲). 

وقا لال شاد 5 هؤلاء الایات نان «براءة» آية السّيف). ((تفسیر مقاتل بن 
سلیمان)) .)۳۰٦/٤(‏ 


وقال ابن عاشور: (عن ابن عباس والجمهور: الذين فاتهم أزوائجهم إلى الکثار يُعطَوْنَ مور 

نسائهم ین مَغانم المسلمينَ. وهذا يقتضي أن تکون الآية منسوخة بآية سورة ابراءة»: سکیف 

کن امش کین عد عند ا وَعِنْدَرَسُولِو 4 [التوبة: ۷]). ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸/ .)۱٦٢‏ 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ ۰۵۹ ((تفسير ابن عطية)) (٥/۲۹۸)ء‏ ((تفسير القرطبي)) 
(۱۸/ ۰۷۰ ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۵۷). 


(۲) ينظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۳۲۸/۱۵). 
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آي ص کک ص 
من EES‏ 


0) 202 


e‏ لدم 
۳- قال الله تعالى: رت آل ی نم بو ون که ندب تعالى إلى التّقوى 
٦.‏ اليه ۳ بها یجبُ التقوی» وهي الایمان بال والٌصدیق 
بوحدانیته وصفاته» وعقابه وانعامه ۳ فالایمان به عر وجل يقتضي التقوی منه 
سبحانه وتعالی(. 


کح قزل اال وا وا مه از نم بو وت 4 فيه تحریض للمُسلمینَ 
على الوّفاءِ بما أمَرَهم الله وألا يدهم عن الوّفاءِ بَعضه مُعَامَلةٌ المُشركينَ لهم 
بالجوں وقِلَة النصَّفَة9). 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ المعانڈ لا يخلو من آحد أحوال ثلاثة: إا أن يستّمرٌ عناده» أو يُرجَى 
ا ل ل وہ 
العوالوم ات آنمملوهم ی حالة على ما کی شف الخال | 
۳ تعالی :قد کات لحم اک ةا ها 20 م فالا مومهم نا بر 
منک 46 [الممتحنة: ۶ ] فهو |شارٌ إن الحالة انی قو : سی اَل ان 
عل سک یں ال عاتم نہُم موه 4 [الممتحنة: ۷] (شارة إلى الحالة لانیف تنم 
ولّه: ياج ان موجه سکم المژمکث 4 [الممتحنة: ۱۰] إشارة إلى الحالة 
اق 


< وہ 


.)۵۷۳ /۳( يُنظر: ((تفسیر القشيري))‎ )١( 
.)۲۹۸ /۵( یُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )۲( 
.)۲۷۳ /١5( ینظر: ((تفسیر الألوسي))‎ )۳( 
.)٦٦١ /۲۸( پنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٤( 
.)۵۲۱/۲۹( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )٥( 
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5 جرد 
O 43‏ 


2 سورة المُمْتَحَنۃ - الآيتان کے 


۲- قول الله تعالی: یی رج سسجت ا 
عم بسن فان علمت موه متس فلا مهو لا[ تکار نز في شرط صلع الحُدَيبية 
ومن قشع جاء سنا مه آهل مک فاد به علی ال لا بو 
في الهُدنة شرط رد مُسلمة تأتينا منهم» وأنّه إن لم یُذکز رد أو شرط رد من جاءنا 
منهم» فجاءت را لا عضو و 0 

2 ۶و 3 7 ع‎ 7 ٥ 

۳- إذا تعارضث سَیتان لا یمكنُ الحلوٌ منهماء فإنَه يدفم أسوأهما باحتمال 
E‏ المهاچرو ہے بلا مر علی بقاهابدار 
الخربء كما فعلت موم لی أَنزّل الله فيها آية الامتحان :پیا الین امنا 
1 جن اق مهد و0 

٤‏ 3ئ" کا اج رن 7۶9 جاء ڪم المومتث مهدجرّت تی 
یه الإسلام e‏ 


2 ے ۱ 


-٥‏ قال الله تعالى: دہ يا ان اما ۶+ - "و09 
مَفهومّه أنَّ ارجا المهاجرينّ لا يُمتَحَنونَء وفعلا لم يكن الت صلّی ال عليه 
وسم مین تن ما له الب في امتحانهنٌ دون ارجا هو ما شارت 
إليه هذه الآية في وله تعالی: نش سکن الهجرة وَحْدَها لا تكفي 
وھ بخلاف الجال+ نقد ٠‏ لااو بصدق کاب بالهجرت نيتول 


1 11 ھی م عمج و هو 


۰ ۰ 7 5 4 7 مرو ب م لودع د 4< کی دع مه 
تعالی: عفرا المهلجرن الين أخرجوأ من دیترهم مهم نون فضلا من له 


2 


(۱) ینظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ۰ ۲). 
(۲) ینظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۲۰/ ۵۱). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۷/ ۵۸۱). 
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08 وت ےھ 
۶ 


وَرضَوًَ وَيَصْرُوتَ أله رو ریک هم یرت 4 [الحشر: ۸]؛ وذلك أن الرّجْل 
إذا حرج مُهاجرًا یلمآ عليه تبعةٌ الجهاد والنُصرة» فلا بُهاجِر لا وهو صاوق 
الإيمان» دوخ إلى امتحانء بخلاف النساءِ؛ فليس عليهنٌ ها ولا يَلرَمُهِنَ 
بالهجرة أي تہ یف سیب يواجههنَّ في حياتهنٌ سوا كان سيب الَو أو 
غیرهه ان یَخرَجنّ باسم الهجرة؛ فکان ذلك موجّا لوق من هجرتهن 
بامتحانهنٌ؛لیْعلم إيمانهنٌَ یرشح لهذا المعنی قوله تعالی: نع بسن 
وفي حَن الرجال ہز رر رایت ۸ء وكذلك من جانب آخ 
وهو أن هجرة المؤمنات تن عليها حَقّ مع طَرَفٍ آخر وهو الرَّوجُ فیفخ 
نکاخها منه» ويُعَوّضُ هو عمًا أَنفَقَ عليهاء وإسقاطٌ حَقه في التکاح» وایجات 
حَقه في العرّض قضایا 0 ۶/۷" الرّجال. وال تعالى 
اع 

-٦‏ ول الله تعالی: عم يرن 4 فيه سُوال: ما الفائدة في قوله: 9 عَم 
ایک € وذلك معلومٌ من عير شَّك؟ 

الجوابٌ: فائدثه بيان أن لا سَبِيلَ إلى ما تمعن به الس من الإحاطة بحقيقة 
إیمانهنٌ؛ فان ذلك مما استأئر به علامُ الغيوب» وأنَّ ما يُؤدّيِ إليه الامتحان من 
العلم كاف في ذلك: وَأنَتکلیئَکم لا وه 

۷- قال الله تعالی: یرتم3 ج سکم اموت مه جرب امو 
يي 6 لم رذ تيتا الم بش ازرم واعتقادهيٌ» و آراد ما ظَهّر من 


۶ مش 


إيمانهنّ بالقول» وجعّل ذلك عِلْمّا؛ فدَلّ على أنه لا اعتبارٌ بالضمیر في أحكام 


(۱) يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (۸/ ۹۷ء ۹۸). 


(۲) پنظر: ((تفسیر الزمخشري)) /٤(‏ ۸١۵)ء‏ ((تفسیر الرازي)) (۲۹/ ۵۲۲). 
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07 ملق ی و 


۸- - ول اه تعالی سس مان سم الظَّن عِلْمَا 

الحوات: أنه من باب أن الط الغالب. وما يُفضي إليه الاجتهاد والقیاس: جار 
ری ات زا سا وال فى تلان ري ھتاھ کت 
ول 4 [الاسراء: 1 7]. 


ہہ وو مر 


و و > وت 

۹- قول الله تعالی: 2۶لا هى للم راهم یونم . ما الفائدة في قوله تعالی: 
رت ۵۶7ھ . 
رل رڈ یل ون ها 
یکول في غیرد 

۰- في قوله تعالی: بب تھ ٠٦‏ ال 
بالکتاب؛ وهو قلیل؛ فإنَ ینالوط اي , ین ال صلی ال علیه وسلم والمشركين 
نے الحا أن تی جاء من الم ك مما اله وهذا الشرط عا مل 
الذَكَرَ والأنثى؛ فأنزل الله تعالی الایة(؟. وهذا على قول. 
(۱) ینظر: ((أحكام القرآن)) للجصاص (۲/ ۰۰ ۳). 
(۲) يُنظر: ((الأم)) للشافعي (9/ 4۷). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۲۹/ ۵۲۳). 
)٤(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۹/ ۵۲۲). 


)٥(‏ پنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (۵۰۵/۹). ویُنظر أيضًا: ((آحکام القرآن)) لابن 
العربي (5/ ۲۳۰)ء ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (۹۹/۸). = 
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۲ 84 0 موم ار مرو رج ہ مه “ہے 
ہے ہے ےر بت موم إلى الکنار لا هن حل لمم ولا 


ہم لون من کن 6 أن أنكحة مار لها کم الصّححَة 7ھ ؿ ہہ 


۲- قول الله تعالی: لان ]نمو مت کل هنإل انار لاه للم راهم 
م هم موم ١‏ و هم ء ا 70 2 2 
هك 4 هذا لول كليل على أ الي أرجت ُوقة الُسلمة ين وجھا الکافر 
سا هجرتها( رر رر یں ا هه 


- قال البغوي: (واختلّف القول في أذ رد مهر من ای ی اوی اروا کان ا 
آومندوبا؟ واأصله لض هل كان وقع على رد اشا فيه ولان: 
أحدهما: أله وقع على رد الرّجالٍ والنّساءِ جميعًا؛ يما رُوينا: أنه لا أتيك من أحد کان علی 
دينك إلا ركذت إلینا؛: ثم صار الک في رذ اه منسوتا بقولہ: ا مه تکار . 
فعلی هذا كان رد المهر واجبًا. 
والقول الآَحَرُ: أن الصّلحَ لم يقَعْ على رذ الْساء له ُروی: «علی أنه لا يأتيك ما رجُلٌ وان 
كان على دينك إلا رده إليناه؛ وذلك لان الَجْل لا بُخشی عليه من الفتنة في رد ما بُخشی 
على المرأة من إصابة المشرك إيّاهاء واه لا يُؤْمَنُ عليها الرَّدُ إذا حُوّقَتْ وأکرعث عليها؛ 
لعف قلبھاء وقلة هدايتها إن امَخرج منهاباظهار کلمة الکفرمع رب یا 
ولا پُخشی ذلك على الرَّجَل؛ لقوّته وهدايته إلى التّقيّة. فعلی هذا كان رد المهر مندوبًا. 
واختلفوا في أله هل یجبٔ العمل به اليوم في رڈ المالٍ إذا شرط في مُعاقدةِ الكقار؟ 
فقال قُومٌ: لا يجبٌ» وزعموا أن الآية منسوخة وهو قول عَطاءِ ومجاهد وقتادةٍ. وقال قومٌ: هي 
غير منسوخحةه ويرد إليهم ما أنققوا). ((تفسير البغوي)) /٥(‏ ۷۵). 
وقال این AEN‏ أذ لسع کان عاما علی ره من جاء ناوت یکن فیه 
تخصیض؛ بل وقع بصيغة را المتناولة للرجال والّسای ثم آبطل الله منه رَد التساء» وعرّض 
منه رَد مُهورهن وهذه شبهة من قال: إِنَّ حكم هذه الآية منسوخ ولم یس منه الا رَد النّساء 
خاصّة وكان رد المهور مأمورًا به لور آله کان وله لا اله تعالى قال: رتم 
رپ بت کک ینک 4 [الممتحنة: ۰ فكت أن رَد المھور حَقٌ لمن يسال 
فیَجبُ رده إليه). ((بدائع الفوائد)) (٣/٦٦۱ء‏ ۱5۷). 

(۱) بنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (۳/ ۱۲۷). 

(۲) ينظر: ((تفسیر ابن عادل)) .)۲٥/۱۹(‏ 
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یه تحرخ و کین 00 0 اتکیز یل له 00 0 
ال له 0 اختلاف 7 


.)۹۹/۸( ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطیة سالم‎ )١( 
.)۲ ۰ ینظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )۲( 
قال ابن القَیْم: (لا رَيْبَ أنَّ الاسلام لو كان بمُجَرّده فرققه لم تک فرقة رَجْعيةء بل باق فلا َر‎ 
للد في بقاء الٹکاۓ وإِلّما ها في منم نکاجها له فلو كان الإسلامٌ قد نز القُرقة هم‎ 
وک ال وم سرد لدي یه کل لال ا اكاك رت‎ 
ار وج تر ا تا‎ 
بد رر کی إلى وعدي الع ولا نعلّمُ أحدًا جَدَدَ‎ 
سم نكاحه ال بل اوآ نی إا افتراقّهما ونکاشها یره وإِما بقاؤها عليه‎ 
تا إسلامُها أو إسلامه. وأا تنجيرٌ الفرقة أو رال فلا َعَم أن زسول الله صلی‎ 
للُ عليه وسلّم قضى بواحدة منهما مع كثرة م من سل في هه من الرّجَالٍ وأزواجِهنَ وفرب‎ 
إسلام أحد الرَّوجِين ين الآحَرٍ بده منه» ولولا إقرارُه صلًى ال عليه وسلم الزٌوجَین على‎ 
تر روے و نہ مت لقنا بتتعجيل‎ 
[الممتحنة:‎ ١ 2 الفرقة بالإسلام من غير اعتبار عِلّة؛ لِقَوله تعالى: امحل را‎ 
وأن لاسلام 9 سیب شرفت وکل ما‎ ٠ وقوله: رت لے وت‎ ۰ 
كان سبيًا للفرقة که ب رقف الما .لاملا ابر اللاي وأبي بكر‎ 
صاحبه» وابن المتلن ران و وهو مَدْمَبٌ الحسّن» وون وعکرمت وقتادق والَگم).‎ 
1۲5۱۲۵ /۵( ((زاد المعاد))‎ 
وقال أيضًا : (إذا آسّت المرأةٌ لا فلها أن تتربّص بإسلام رَوْجِهاء یوقت سلم فهي امرآئہ‎ 
وإذا أسلم الرَّجُلُ فليس له أن يحبس المرآة على تسه ويُمسِكَ بعضتتهاه فلا یکرشها على‎ 
الإسلام؛ ولا یحشها على تیه بظلنها في الذي ولا في اک بل إن اختارت هي أن‎ 
تتربّصٌ بإسلامه ترَبّصّتء طالت المد أو قضرت؛ إن اختارت اوت غَیْرَہ بَعْدَ انقضاء‎ 
عدّتها فلها ذلك. والعِدَّةٌ هاهنا لحفظ ماءٍ الزٌوج الأوَّلِء وآیهما آسلم في العدَّة أو بَعْدَها فالتکاش‎ 
بحاله إل آن ينتار الكجل الطلاق فیطل كما طن مر رَضِيّ الله عنه امرأتين له مُشرکتین لا‎ 
- آن نج بعد استبراٹھا فلها ذلك‎ ٤ آنزل الله تعالى: ولا تكو بوصم الگواف #6» أو تختار المرأة‎ 
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4 رم وہر هد جو و2 0 

۳- قوله تعالى: رگ ا أنضا کٹ الفرقة إذا جاءت بسَبّب 
من جهة الروجة أن عليها رد ما آنفق الَّوحُ علیها(. 

ا رم یو ےسک ےھ رر ت ر نے ر کے 3 

6 - قول الله تعالى: 9# وَانوهمما واه استدل به من أوجَبّ رد مهر المثل إلى 
ژوجها. 

۵- في قوله تعالی: #واثوهم ما فا إلى قوله : تگاییسم 
وسعلوا ماقم سوم سا مان َو أن 3 ج البُضع وم سرت ان لت 
المهر عِوَضًا عن ردٌ المرأة فذلك قوله تعالی :اشا نشا 0807 
و" ہر یہ 
روت : قم فشرع للمؤمنينَ أذ یسلا انار ما نقوا على النّسوة 
اللاتی ارتدَّدْنَ إليهم» وآن يَسأل 27نا فراع ار المهاجرات. فلمًا 
عکم ال بحائه وتعالی بذلك دل على أن خروج البْضع تم وأنّه بالَھر 
ا ودلت الك علي أن الغراة ذا مودق نکاعها لجن علیها زوجها 
بالمهر". 


-٦‏ في قوله تعالی: ولا ناح علخ أن نکھوھن دا شون ده المرادٌ 


2 


و وت ہا اد وت 
ویفارق من يحبّء ولم یب له عليها سبيل لا برضاها ورضا وَليّهاء ومهر جدید؛ تقر 
عن لول في الإسلام؛ بخلاف ما إذا عَلِمَ کل منهما له متی أسلم فالکاخ بحاله ولا فراق 
هما لا أن يختارٌ هو المفارّقة» کان في ذلك من الترغیب في الاسلام ومحَبّنہ ما هو آدعی إلى 
الدُخول فيه). ((أحكام أهل الذمة6) 2695/50 ١ ٠‏ 

(۱) بنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (۸/ ۱۰۰). 

(۲) ینظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)۲٢٦٢‏ 

(۳) يُنظر: ((مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية)) للبعلي (ص: 40 ۵). ويُنظر أيضًا: ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۸۵۷). 
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لي ۳ 7 
> < سورة المُمْٰتَحَنۃ - الآيتان )1١-10(‏ 
4 


OE 
بالأجور هنا الصّداق» وستاه له جرا؛ لاه عرض عن استمتاع الرّجَل بالمرأة» فكأنه‎ 
0 عوّض في الإجارة.‎ 

۷- قال تعالی: ولا جاح علي أن ٹکحوھن دیوشن ده للتّنييه على 
صوص ول ره 2307 للزوج السّابق مُسقط 
استحقاق المرأةٍ المهر ممّن يَرُومُ تزویجهاء ومَعلومٌ أنَّ تکاخها بغد استبرائها 
بثلاثة أقراء”". 

۸- في قوله تعالى: 5188و يف أن الکاح بغير صَداقِ غيرٌ جائز ؛ 
أن له تبارك وتعالى أباح الکاح في هذه الأمكنة مقرو با الأجورء وابتغائه 
بالمال» وليس إفراد ره في أماكنَ بور -والله أَعلمٌ- في المواضع المقرونة 
بما دزن بل المفسَرُ آحری نیم على المُجمّل 7" 

۹ - قال الله تعالى :ولا تت کو بوصم الکوافر 4 إذا نهى عن الإمساك بعصمتهاء 
لته عن ابتداء تزویجھا أولى©. 

۰- في قوله تعالی: ولا تم كوأ بوصم الکوافر 46 أنه ایح لمسلم وَطْءُ كافرة 
رس وت وتا کلب من قبلگ 
ا رَهُنَّ 4 [المائدة: .]٥‏ 


(۱) پنظر: ((فتاوی نور على الدرب)) لابن عثيمين (۲/ ۳۹۵). 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۵۹/۲۸). 
قال القرطبي : (قولہ تعالى : جاح مک أن ب من يعني: إذا أسلَّمْنَ وانقضث عدَنهنَ؛ ما 
ثبت ین تحريم نكاح المشركة والمعتدة . فان أَسلمَث قبل الدّخول ثبت الَكاحُ في الحالِء ولها 
التَّرَوّجُ). ((تفسير القرطبي)) (19/۱۸). 

(۳) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 4 ۲۷). 

(5) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۵۷). 

.)۲۷ ۶ /5( پُنظر: ((النکت الدالة على البیان)) للقصاب‎ )٥( 


الجزء ۲۸ - الحزب ده 


ص کک : رح 
من EES‏ 


۱" في فولهتعلی: ی ثم هک بتک و ول َه عم یپ أنه ما من حُکُم 
من أحكام الشّريعةٍ الا وله جكمة عند الله عر وجل لکن قد تظهر لا وال آو 


بالإجماع أو بالاستنباط» وقد لا تظهرٌ؛ وذلك لقصورناء أو لتقصیرنا في طلب 
ا 

7" إِنَّ کم الله نوعان: حكمٌ ون کقوله: کر [الأنبياء: 
۲ء أي: افعل ما تَنُضُرُ به عبادك وتخذل به أعداءك. وحكمٌ دينيٌ» کقوله: 
ولک کا کے سکم يتك هه وقوله: ان ال یکم ما بر رد # [المائدة: 230 
رد بالمعنيين معا کقوله: ولا يشر في عکیه آحدا 4 [الكهف: ٢۲]ء‏ فهذا 
سار مكمه لكو وخکمه السرعع. 


4 


۳- في قوله تعالى : ونكت َك الکذار ما الس 
عت روجهم يذل مآ درا ٩‏ أن الما بن الطرااف الملة من المسلمين 
يقَعُ على مجموع الطّائفق يُستوي فيه الرَذءُ والمباشِيُ لا یقال: انظروا من فل 
پا هذا فطالیوه بدیت بل یقال: یه علیکم کک ہف جمیغا شوه 
ان المباشر اّما تَمَكٌنَ بمعاونة الرّدْءِ له 

ووجهُ الدّلالة: أن أولئك الا كان عليهم مثل صداق هذه المرأة التي 
ذهبت إليهم» فلا لم يوذو اعد وق آموالهم ا تلور عليهاء مثل 
امرأة جاءث منهم ۰ صَداقهاء فیعطی المسلم روخ تلك المرتدة ا 
من صداق هذه المُسلمة المهاجرة لذي 7 الكُمَارُِ لكونها 2 
وهاجرث وقَوَّنَتْ زوجها بُضعَهاء كما فَوَتَبْ المرتدة بضعها لزوجها؛ وان كان 
(۱) يُنظر: ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لابن عثيمين /٦(‏ ۳۸۰). 

(۲) ينظر: ((شفاء العلیل)) لابن القیم (ص: ۲۸۰). 


الحزء ۲۸ - الحزب ده 


لي ۳ 7 
> 2 سورة المُمتحنن - الآيتان )1١-10(‏ 
4 


زوج راد تل هو اردق تزوَّجَ بالمرتدة؛ لان الط لا كانت ممتّنعة؛ 
يَمنَعٌ بعضها بعضاء صارث کالشخص الواحد(). 
70 01,08 


نسوة من نساء المھاچرینَ لم بَسْلِمْنَ". 


و ہے 4۶ 


9َ ۳ في قوله تعالی: واد‎ - -٥ 
وجل مُسمَلزم لتقواه» فلإيمانكم يَلرَمُكم التّقوى فمَن قال: | نه موم ولکنْ لم‎ 
کی اله قهو اما فاقدٌ للایمان بالكلكة» وامّا ناق الأيمنان©.‎ 


بلاغة الآيتين: 

-١‏ قوله ی اج رت اما ا تما مرت مهدحرّت فامتحوهن الله 
ھک تی فلا رموش لی ا ےد و نیت 
77 رو ولا مت كأ بص 2 


ہت تا نین کنا کت أنه عي که 


.)۸۳ /١5( يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية‎ )١( 
.)۱۱۳ /۲۸( پنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )۲( 
قال ابن عاشور: و اي ما ھک بنث آيي سفیان کانت تحت عباض بن شتا‎ 


و عه 


وفاطمٌبنث آبي ا -ويقال: ک6 الله - كانت تحت غمرّ بن الخَطَّابِ» وأ 


00 


ماع وط 


کلثوم بنتُ جَرْوَل كانت تحت عُمَرَ وبَرْوَعٌ -بفتح الباء على الأصَحٌء والمحَڈثون یکسرونه- 
نت حقبةً كانت تحت شَماس بن مُتمانه وشّهِبةٌ بنث يلاء وعَبدةٌ نت عبد العُرّى كانت 
تحت هشام بن العاص» وقيل: تحت عَمرو بن عَبِدِء وهندٌ بنثُ أبي جهل كانت تحت هشام 
ابن العاصء وأَرُوى بنث رَبيعة بن الحارث بن عبد المطلب كانت تحت طلحة بن بيد الله». 
((المصدر السابق)). وینظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۲۲/٤۵۸)ء‏ ((فتح الباري)) لابن حجر (۹/ 
۹). 


(۳) ينظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ۳۰۷). 


الجزء ۲۸ - الحزب ده 


Da O 
08 7 
وجملة فاه لم اکن * مُعترضة » أي: ان الله یلم ساره ولکنْ‎ - 
۲ للدي كس‎ 
7 3 سس مر و و۔ ے مص‎ OS 1 
الاعتراض قوله: ولمم موی فلا موش إلى الکنار ... 6 إلخ» أي: إن‎ 
حَصّل لکم العلمٌ باه مُؤمناتٌ غيرٌ كاذباتٍ في دعواهن"‎ 
0 5 5 رن ر سو‎ 2 ١ پ + هزم‎ 
ومَوقع قوله: لاهن للم ولاهم يلون موقع البيان والتفصيل للنهي‎ - 
في قوله: 162 توم ِل الکار + تحقية لوُجوب التفرقة بيْن المرأ‎ 
المؤمنة وزوجها الكافر””. و علي لهي عن مه إلى الک‎ 
فان قیل: ما وجه الإتيان بالجملتین لا شن یل ولاه سار ۹س‎ - 
ناس في ترتیب ألجزائهما؟‎ 
فالحوات: أن رُجوعَ المرأة المؤمنة ة إلى روج الکافر يقَعُ على صورتين؛‎ 
إحداهما: أن رع المراة لمومة إلى وها في يلاد الکفر وذلك هو ما أل‎ 
کار في طلبه لما جاءت بَعضٌ المؤمنات مُھاجرات. والَانية: أنْ 7 ترجعٌ إلى‎ 
زوجها في بلاد الإسلام؛ بأن يُحلى نها وبين زُوچھا الكافريُقيمٌ معها في بلاد‎ 


7# 


الإسلام إذا جاء ھا ومع من تسلمها 
0 6 - 0 اون وی 
و 5 ۲ 5 71 ۶ کور 5 کے و 9 7 ا 
عن الصورة الأولى بجملة لاهن عل فم ٭؛ إذ جُعِل فيها وصف 3 ل 4# حبرا 


vot 


(۱) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲۳۹/۸). 
(۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲۳۹/۸)ء ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۱۵). 
(۳) ینظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)۱٥١/۲۸(‏ 
)٤(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲۳۹/۸). 


الجزء ۲۸ - الحزب ده 


رک 


00 
مر التساءء وأدخلّت الام على ضَمیرِالرجالِہ وهي لام تعدية الحل» امت 
لام الملك؛ » فأفاد ألا يَملكٌ ارجا الکفاژ عصمة أزواجهم المؤمنات» وذلك 
يستلزم أن بَقاءَ النّساءِ المومنات في عصمة أزواجهنٌ الكافرينَ غیر خلال أي: 
مین الإسلام لهم. وقڈم امِل م أنه راجمٌ إلى الصورة الاکثر 
هم عند المشركينَ؛ إذ کانوا یسآلون إرجاعً النّساءِ إليهم» ويُرسلونَ الوسائط 
في ذلك بَضد رَد عليهم بهذا. وجيء في الجُملة الأوی بالصّفة المُشبّهة -وهي 
$ المُفيدة لثبوت الوضف؛ إذ كان لجال الكافرونٌ يظنُونَ أنَّ العصمة 
التي لهم على أزواجهم لمؤمناتِ من هم جل لھم. و عبر عن الثانية بجملة 
ےت فعس الإخباز بالحل؛ إذ بعل خبرًا عن ضَميرٍ الرّجالِ؛ 
وعدي الفعل إلى المُحلل نام داخلة على ضمیر سای فآفاد أنّهم بل 
لمن آز جهن الکافرون ولو باروج فيبلادالاسلام؛ ولهذا ذکرت الجملة 
اتانيه واه ون ا ال لحکم الجملة الأولى» وجيء في الہُملة لاني 
ِالمُسَدٍ فعلا مُضارعًا لدلالته على التَجِذّد؛ لإفادة نفي الطماعیة في الشحليل 
ولو بتجدوه في الحال بعقّد جديد أو اّفاق جديد على البقاء في دار الإسلام. 
جوز في الآية وه ره وهو أن یکون المرادٌ تأكيد تفي الحال؛ فبَغْدَ أن 
قال: لمح له -وهو الاصل- اک بجملة ملام َو کیہ أي: إن 
تفاء الحل حاصل من کل چهةء كما يُقالُ: لش منك ولست منّي» ونظیژه قوله 
تعالى: هن لباس ا لم وم اش هه في شورة البقرة [ء تأكيدًا لشدّة 
التلبس والاتصال من کل جهة 0 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ .)۱٥۸۰۱٥۷‏ 


(۲) يُنظر: ((تفسیر البیضاوي))(٥/٦۲۰)ء‏ ((تفسیر أبي حيان)) /٠١(‏ 4۱۵۸ ((تفسير أبي السعود)) 
(۲۳۹/۸))ء ((تفسير ابن عاشور)) (۱۵۸/۲۸). 


الجزء ۲۸ - الحزب ۵۵ 


وقيل: جاء قوله: راهم ی ره على سبيل التأكيد وتشديد الحرمة؛ لا 
إذا لم جل المومتة للکافی عُلِمَ أنه لا جل هما الب وقیل: أفاد قوله: را 
لته استمرار الحُكم بيهم فيما يُستقبل» > كما هو في الحال ما داموا على 
الإشراك وهی على الإيمان. أو لان الأوّلَ ليان زوالِ الاح الأول والاني 


لّیان اب اللکاج الجدید. 


- والمراد ب ما نو وأ 4 ما أغطوه من المُهور» والعُدولّ عن إطلاقِ اسم 
المُهور والأجور على ما ده المشركون لنساتهم اللّائي أَسْلَمْنَ من لطاتف 
القرآن؛ لا أولئك النّساءَ أصبَحْیَ غير وجات فأٰغيَ إطلاق اسم المهور 
على ما یُدفعٌ لهم؛ وقد ۲ 1720 زج 
بقوله تعالی: ولا جاح که أن , 2 ابوه ورف 4 . 

تفر : وسلوآما تم سامت 4 عطف على قوله بورشم ره 
برق لح آي: کما ره تیر آزواجهم اللامي نرہ منهم 
مُسلمات» فكذلك إذا فرت إليهم امرأةٌ مسلم کافرۃً ولا قَذْرَةَ لکم على 
إرجاعها إليكم؛ تَسْألون المشركين ارجاع مَھُرھا إلى زُوچھا المسلم الذي 
فرّت منهء وهذا إنصاف بين الفريقّين”" 

- وقولہ: ولسوأ مآ یه تكملة لقوله: تکلمم ؛ لافادة أنَّ 
مغنى واو الط هنا على المّعيّة بالقرينة؛ ن : 9# کاو مه لو 


ج 


(۱) يُنظر: ((تفسیر البیضاوي))(٥/٦۲۰)ء‏ ((تفسير أبي حيان)) (۱۰/ ۸٥۱)ء‏ ((تفسیر أبي السعود)) 
(۲۳۹/۸). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ .)۱٥۹ ۱۱٥۸‏ 

(۳) پنظر: ((المصدر السابق)) (۲۸/ .)٠١١‏ 


الحزء ۲۸ - الحزب ۵۵ 


ہج ال سورۂ المُمٰتحَنۃ - الآيتان (۱-۳) 
AÛ‏ 


رید خحکمه بمُفرّده لکان مُا عنہ قولہ: چو اوشم شرا ی فلمًا رر عَقَبَ 
قوله: وم لع 4 عَلمنا أن المراد جع ضمون الجماتین» أي: إذا 
غطو ما عليهم أعْطُوهم ما عليكم؛ وإلا فلا؛ فالواوٌُفيدة مغنى المعيّة هنا 
بالقرينة ینة. وقیل: 029 
ولذلك رهم بالسشُؤالِ؛ فاّه حق من حقوقھم!'' 

- وقول: یتک یتک كلام مستانف. أو حال ِن لف الجلالِ أو حا من 
۳ و على حذف الضميرء »أي یسکنه ال ارول اوک کنا 
على المُبالغة”. 


وق لا رنه هم کی تَذييل شير إلى أن هذا کم يقتضيه عِلع اللہ 


وا و هو 8 


- قول تعالی: انکر ین اوک إل الکتار معام کاو ال نیت 


ے 
َو 


مشق کر هل هه 


- فائدة إيقاع و 4 في هذا الموضع ع التّحقيرٌ والمبالَغة في نمیم أي : 


ھی سوب 


لا یغادر شيء من هذا الجنس» ول قل وغ رف منه؛ تیا في 


هذا الحُكمء وتشدیذا فیه“. وقیل: لفظ إن 6 هنا مراد به: بعض لين 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ .)٦٦١‏ 

(۲) پنظر: ((تفسیر الكوراني)) (ص: .)١59‏ 

(۳) ینظر: ((تفسیر الزمخشری)) (6/ ۰۵۱۸ ۰۵۱۹ ((تفسیر البيضاوي)) (۵/ ۰۲۰ ((تفسیر 
آبي السعود)) (۸/ ۰ ۰6۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰۱/۲۸). 

.)۱۱ /۲۸( پنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: ((تفسیر الزمخشري)) /٤(‏ ۰9۱۹ ((تفسیر البيضاوي)) /٥(‏ ۲۰ ((تفسیر أبي حیان)) 
(۱۰/ ۰۱9۹ ((تفسیر أبي السعود)) (۸/ ۲۰). 


الحزء ۲۸ - الحزب ده 


يد ص کک 1 رح 
دنو EES‏ 


شر یہ 2 
اروم 4 بیان ل می 4 وآرید ب یمه تحقیر تحقيرٌ الزوُجات اللائي أ 
الإسلامَ؛ فان المراد قد فاتث ذاتُھا عن رَوجهاء فلا انتفاعَ له بھا). 


ِیجازٌ حذف شديد دل عليه مَجموعٌ الألفاظ ومَوضِمُ الكلام 
عقب فوله تعالی: ۶ وان اتک نم ین أ یکم 4 والمعنى: إن فرّت بعض 
آزواچکم وجتّت بالگنًار وحصّل مات بتکم وین الا نس 
علی آزوج الگفار وب فا علی آزواچکم -وذلك على قول ے وآبی 
لا ِن دفع مُهور بعض النّساءِ اللاني َب الیهم؛ فاذفعوا آنتم لمن 


حَرَمَه الكُفَارُ مَهْرَ امرأته -أي: اش ب واحْجُزوا ذلك عن الکفَار. 


ی : ام پچ أي : جاءت میک أي : توبتكم من أداء الم شبّه 
الحْكَم بأداء هو لاء ور سان أولئك تارق وأداء آولئك مهور نساء هو لاء 


و 
أخرى؛ بأمْر یتعاقبون فيه كما يُتعاقبٌ في الركوب وغيره". وذلك على قول 


ك0 و 5 5 ہے 2 
- والتذییل بقوله: 28 واتفا ام اى َنم وه وت 4 تحریض للمُسلِمينَ على 
الوفاء ہما رهم الله وألا يَصُدَّهم عن الوفاء بتعضه مُعامَلة المشركين لهم 
بالجور ول الانصاف فَأَمَر بأَنْ يُؤْدّيَ المسلمون لاخوانهم مُھور النساء 
5 3 2 سم وگ 5 ر ت : 2 
اللاي فازقوهن ولم يَرْض الهش ر کون باعطائهم مهورهن؛ ولذلك آتبع اسم 
الجلالة بوصف ای نم بو من 46+ لأنّ الإيمان يَبِعَثْ على الیّوی 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۱۹۲). 

(۲) پنظر : ((المصدر السایق)). 

(۳) ينظر: ((تفسیر الزمخشري)) (4/ ۰۵۱۹ ((تفسیر البیضاوی)) (۰)۲۰/۵ ((تفسیر أبي حیان)) 
(۱۵۹/۱۰ ((تفسیر آبي السعود)) (۸/ ۰6۲۶۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۱۲۳). 


الحزء ۲۸ - الحزب ده 


رقم ولا تا دو ی 


على تبات إيمانهم 


00 فااست اھاشر 560/7077 


الجزء ۲۸ - الحزب ۵۵ 


97 207 
الآيتان (۰۱۲-*۱۲) 


ات سی ے پا سیا ولا ترفن ولا 


کو ر وه E‏ و 57 سا 


غريب الكلمات: 

بی بایمک 46: اتد والمبايعة بع العهد علی الطاقة 3۸ " 
وی تہ والطافة ُقال: بای 0 
الطّاعة ہما رضخ لہ والبيع 57 . مأخوذان من 1 و لذن المتبايعين 
للشلعة كل مهم يمد باه للآحَرِ واه عليهاء وكذلك ن بع الإمام نحوه 
اله یمد باعه إليه ویعاهده ویْعاقده على ما يُبايعٌه عليه» وقيل: المبايعة مُفاعَلة 
من البيع؛ لأنَّ صاحجھا باع نشسه لله0©. 

ببهکن : أي : افتراءِ وگذب یهت سامعه لِمَظاعَته یال ل 
إذا کذب عليه وأصله من قولهم: بهت الرَجُل: إا فح فانهتان كرت پم 
الانسان لعظمه ثم عل کل باطل ب فا ل 
الوَلَدَ فتقول لرّوجها: هذا وّلدي منك فذلك لیهتان المُفتری هنا''. 


(۱) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۱۵۵ ((تفسیر ابن عطية)) (۵/ ۰6۱۲۹٩‏ ((عمدة الحفاظ)) 
للسمين الحلبي (۱/ ۸٢۲)ء‏ ((فتح الباري)) لابن رجب (۱/ ۰۸۵ ((تفسیر ابن عاشور)) /۲٦(‏ 
۸ء 

(۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١77‏ ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ 095)» ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (۱ / ۳۰۷)ء ((المفردات)) للراغب (ض: 5/8 »)١‏ ((تذكرة الأریب)) لابن 
الجوزي (ص: 8۰۱). 
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ا سو .ور و 


اريه 4: أي : يتَعَمَّدْنَ کذبه» يقال: اقتری فلا على فلان: أا قَذفّه بما 


لیس فيه» والافتراء: اختلاق الکذب واصله: من فزي الجلد. أي: قطعه فقيل 
للکذب: افتراءٌ؛ لأنَّ الكاذبً وت به على التّقدير من غير تحقیق(. 

المعنى الإجماك: 

راف تعالی نكنل ان اه علیه وسلم بمبايعة المومنات» وین ما تّت 
عله الان ا يا يها ال إذا جاءك المؤمنات يُبايعْئّك E‏ عدن 
دا غیر الله تعالی» ولا يَسرقْنَ» ولا يَنِينَ» ولا يقتلن أولادَهنَّ خوفا من الفقر 
أو غير ولا يُلْحِفْنَ بأزواجهنَّ أولادًا من غیرهم» ولا يَعصيئّك -يا محمّدٌ- 
فيما تام مره به من طاعة الل ورك مُعصيته؛ فبايحْهنَّ على الوّفاءِ بتلك الشروط 
واطلَبْ هن من الله المخفرة؛ إنَّ الله غفورٌ رحيم. 

ثم يهى الله تعالى في خاتمة هذه السّورةٍ عن موالاة الكافرينَ» كما نهى عنها 
في لها فیقول: اتا الدين اکر لا قروا الکافری لّذین عقي الله علیهم 
لگفرهم. وقد يسوا من ثواب الله ورحمته في الآخرة كما ینس الک الموتی 
في القبور يمن لوا الله وز جه 

تفسیز الآيتين: 

ییا ای لذا جا المؤمتث یبایشتک عل أن لا مدر باه سا ولا مرن ولا 
ریت ولایقنان الد ولا اون بهن یره بت ادن وله ولا ويك 
ف تون رَسَتيزک مهن اله ديدم © . 
(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۳۱)ء ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ 245)» ((مقاییس 


اللغة)) لابن فارس (٤/٦4٦)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰1۳9 ((تفسير القرطبي)) 
(۹۹/۱۱)ء ((تفسیر ابن کثیر)) (۸/ ۱۰۰ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۲۹۳). 
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1 7 لي 5 ص 
OE‏ جلا التفسیر المحوّر للقرآن العرييي) + 


هذه الآية تكملة لامتحان النّساءِ المُتقدُم ذكره في قوله تعالی: ييا دين اموا 
إا جم ٹکٹ مه یروس تشم # الآية [الممتحنة: ١]ء‏ بیان لتفصيل 
تاره فک برعي e a‏ 
شرائع الإسلام”"". 

وأيضًا لَمّا خاطبَ الله شبحاته المؤمنينَ ا لهم موضعٌ لت والحماية 
والنُصرة بما وطن به الممنات في دار الهجرة فرع الامتحان ورف الایمان- 
مر اللي صلّی اله علیه ول بعد الاکر سا بغبایعته. 

ایا لیخ إا ام آلمزمکث بسك علق أن کا مش ركس يله سا 


آي: یا انا الك :اذا جاءلك الم ساٹ باتك علی الا يدن آحذا غیر الث 


ن ۹ 66.ٴ 0 رج 1 7 1 

عن أمَيْمة بنت رقيقة التيْميّة» قالت: ((أَتِيْت رَسول الله صلی الله عليه وسلم 

1 5 فی وکا ےر آطر کی 4 ۳ ° ار ی و 2 
في نسوةٍ من المسلمین لنبایعه» فقلنا: يا رَسول الله جثنا لنبايعقك على ألا نشرك 
ہو ا یر 1 2 207 2 2 
بالله شیئا» ولا نسرق» ولا نزنی» ولا نقتل أولادناء ولا نأتی ببهتان نفتريه بين 


(۱) ینظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸/ .)١515‏ 

(۲) ینظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۹/ ۵۲۲). 

(۳) ینظر: ((تفسير السمرقندي)) (۳/ 6540 ((تفسير ابن کثیر)) (۹۹/۸)ء ((تفسير الشوكاني)) 
(ہ / ۲۷))ء ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۵۷). 
قال ابن عطيّهٌ: (سَمًاهنَ اکٹ © بحَسّب الظاهر من آفرهن؛ ورفض الإشراكِ هو محض 
الایمان). ((تفسير ابن عطية)) (۵/ ۲۹۹). 
وقال الألوسي: (المبايعة وفعت غیر مَرّة؛ وقعت في مک بعد المتح» وفي المدينة). ((تفسیر 
الألوسي)) (۲۷/۱4). ١‏ 
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پا سورد المُمتحنة -الایتان (۱۳۰۲] 2 Oa‏ 
أيدينا وأرججلناء ولا نعصيك في مَعروف فقال سول اللو صلی الله عليه وسلّم: 
فیما انط اط قالت: ا اله ورَسولّه رح بنا ِن أنفيناء بايغنا ي 
سول الله. قال: اذمَيْنَ؛ فقد اکن ما قولي لِوة امرأة كقولي لامرأةٍ واجدة. 
قالت: ولم یُصافخ رَسولٌ الله صلی الله عليه وسلم من امرأةٌ))0©. 


وعن ابن عباس رَضِيّ الله عنهماء قال : ((شهدت الصّلاة يوم النِطر مع سول 


۳ 


0 


ل صلی له وم وأبي بک وشن رغنماته میات الخطب 
شم 2 7 ال ا اي نله عي ملس 
الرجال بده ثم أقبل ب سمهب سی آتی النساء مع بلال فقال: ی چا و 


مس ےم ہے بک مدر کے ہے 


جاء ل الْمُؤّمَِتُ ت باتک علع أن لا یشرک پان سیا ولا شرف ولا مرت ولا نان از 


< مقر روم 8< 


رابت بمهکن بغري بن لذن رآزجلهرکت م 0 قال 


o2 


حینَ فرغ: نم على ذلك؟ فقالت مر واحدةً لم نه یله رل 
الله. قال: فتَصَدَّفنَ» وبَسَط بلال ثوبه» فَجَعَلنَ یلیلخ" والخواتيم في ثوب 
بلال))'۶“. 


ام تح 


(۱) آخرجه من طُرْقِ: الترمذيٌ (۹۷٥۱)ء‏ وابنْ ماجه )۲۸۷٣(‏ مختصرّاه والنّسائيُ (44۱۸۱ وأحمدٌ 
(۲۷۰۰۷) واللفْظٌ له. 
قال الترمذي: (حسَنٌ صحیخ). وصتحه ان ان في ((الصحیح)) (0۳ ۵ 4)» وابنٌ القطَانِ في 
((الوهم والإيهام)) (9/ ۵۱7 وابنُ حجر في ((موافقة الخَبْر الْحَبَر)) (۱/ 0۲۷ والألبان 
في ((صحیح سنن النسائي)) (4۱۸۱ وصح إسناده ان کثیر في ((تفسیره)) (۸/ ۱۲۲) 
وشعيبٌ الأرناؤوط في تخریج ((مسند أحمد)) (46/ ۵۵۸). 
قال اب عطیّة: (الاجماع علی أََّه E‏ رضم ابن عطیة)) (۵/ ۲۹۹). 

(۲) آي: يأمُرُھم بالجلوس. بُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) /٦(‏ ۱۷۲). 

(۳) الفتخ: خواتیم كبارٌ لیس في الأيدي» ورُبَّما وضعت في آصابع الازجل. يُنظر: ((النهایة)) لابن 
الأثير (4۰۸/۳). i‏ 

.)۸۸٤( واللفظٌ له» ومسلم‎ )٥۸۹٥( رواه البخاري‎ )٤( 
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وعن عبادة ؛ ا قال لنا سول الله صلی الله عليه 
ےئ وت CS‏ 
تزنواء ولا تقتلوا آولادکم» ولا تأتوا یبُھتان تفترونه , بین أيديكم وارجلکم ولا 
تعضوا في معروف. فمَنْ وفى منكم فَأَجْرُہ على الب ومّن آصاب من ذلك شيئًا 
فعُوقبَ في الذنیا فهو كمّارةٌ له» ومّن أصاب من ذلك شیّا فسترہ الله فمْرُه إلى 
الله؛ إن شاء عاقبّه» ون شاء عفا عنه. فبايَعْناه على ذلك))(). 

(تلاكرة) 

آي: ولا ین مال أحد ہت 

عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: ((دخلث هند بن 
E‏ 70 ۶ی۷"“) 

شحیخ لا يُعطيني من الق ما يكفيني ويكفي بَنيّ الا ما آحذث من ماله بغير 

مه فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: حُذي 
من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي يَنيك))7. 

وكا تن 

أي: ولا يقغْنَ في الڑّنابتّمکینِ حل من وَطَتْهنَ بير عقد صحیح''' 

قال تعالى: 38 ولا مرو أ لك کا كن فَحِشَة وساء سَبيلَا ‏ [الإسراء: ۳۲]. 


(۱) رواه البخاري (۷۲۱۳) والَفظٌ له» ومسلم (۱۷۰۹). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر السمرقندي)) (۳/ 5٠‏ 5)» ((تفسير ابن کثیر)) (۸/ ۰۹۹ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(۱۹/ ۵۲۲). 

(۳) رواه البخاري (۵۳۱8) ومسلعٌ (۱۷۱۶) واللف له. 

.)۸۵۸ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۹/ 6۵۲۲» ((تفسیر السعدي)) (ص:‎ )٤( 
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ع ات( 
ولا یمن من أَوَلْدَهْنَ هن 4. 
أي: ولا یقتلن آبناء‌هنٌ وبّناتهنٌ خوفا من الفقر أو غیره0» 
7 لا بات بهن يفريه نیون وآزجلهرک 4. 
أي: ولا یلقن بأزواجهنٌ أولادًا من غَيرهه”" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (۳/ 5٠‏ ۰)4 ((تفسير ابن عطية)) (0/ ۲۹۹)ء ((تفسير الشربيني)) 
/٤(‏ ۲۷۰).۔ 
قال ابنْ كثير: (هذا شمل قله بعد وُجوده» كما كان آهل الجاهليّة ون أولادهم حشية 
الإملاق» وی ْلَه وهو جني كما قد یفعله بعض الجهّلة من التساء طرخ تَفْسَها لا تَحبَلَ؛ 
ما لغرض فاسده أو ما أشبَهّه ). ((تفسير ابن کثیر)) (۸/ .)٠١٠١‏ 

(۲) پنظر: 0+0 بن سلیمان)) /٤(‏ ٣۳۰)ء‏ ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ ۰۵۹4 ((تفسیر 
ابن كثير)) (۸/ .)٥٠١‏ 
وممّن قال بهذا المعنى المذكور: مقاتل بن یمان وابنُ جرير, والزمخشري» والبقاعي» ونسَبّه 
انج اتی نظر: ((تقسیر مقائل بن MOG‏ ((تفسیر ابن 
جریر)) (۲۲/ 4 ((تفسیر الزمخشري)) (1/ ۰ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۹/ ۵۲۳ 
((تفسیر ابن عطیة)) /٥(‏ ۲۹۹). 
وممّن قال بهذا القول من السَلف: ابن عبّاس. ينظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ ۵۹4 ((الدر 


المنشور)) للسيوطي (۸/ ۱6۱). 
قال القرطبي: (هذا عام في الإتيان بولد والحاقه بالُوج وان سبق لته عن الرّنا). ((تفسیر 
القرطبي)) (۱۸/ ۷۲). 


وقال ابنٌ عطية: (الاتيان بالیُھتان: قال أكثّرُ المفسّرينَ: معناه أن تسب إلى زُوجھا ولا لیس هو 
7 و 5 3 1 0 ۳ کو ع 0 8 

ےن سی تیه باكرا على رون الات وت 

TS 


الأرجل. 007 وو الإلحاق: 00 ((تفسير ابن عطية)) ھ0( ہک 
((تفسیر القرطبي)) (۱۸/ 0/5. 
وقال الواحدي: (لبَىَ أذ رجهت لھک + وذلك أنَّ المولود إذا وضَعَنْه الم سقّط بین - 
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يد ص کک ص 
568 سم ۱ 


ولا ویک فى موف . 


ا جو درا ر2 ۳٤۳‏ ہہ 


اجات ان 


قال تعالى: #إ من يطِع الَسُول فد أطَاعَ اللہ [النساء: ۸۰]. 


ہا ہے رت ((احَذ علینا الى صلی الله عليه وسلّم 
 .77×7‏ لا یھ 

وعن عبد الله بن مُسعود رَضيّ الله عنه» عن لبم صلی ال عليه وسلم» قال: 
((لبس ما من ضرّت الخُدوت ون السیوب» ا بعوی ا ا 


= یدیُها ورجلیها؛ ولیس المعنی تین من أن تین بولد من الژند فيَتشُبْنَه على الأزواج؛ لان 
الشرط بتهي الرّنا قد تقدُم) . ((الوسیط)) (4/ ۲۸۷). وینظر ما يأتي (ص: ۱۱۵). 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/٢۵۹)ء‏ ((تفسیر ابن عطية)) (٥/۲۹۹)ء‏ ((تفسیر القرطبي)) 
0/143 ((تفسیر ابن کن ۱۰۰ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۸۵۸). 
قال الْكيّا الهَرّاسي: (قوله تما : a)‏ تاکن مَعرُوف # هو ُمومٌ في جمیع طاعات اللہ 
تعالی). ((أحكام القرآن)) (4/ ٠‏ . وینظر: ((أحكام القرآن)) للجَصّاص (۵/ ۳۳۳) 
((تفسير الزمخشري)) (4/ ۰۵۲۰ ((تفسیر الإيجي)) (5/ 5 ۰۳۰ ((تفسير الألوسي)) ٣/١٤(‏ ۲۷). 
وقال ابن رجب: (دخل في قوله: وا يويك في روفي # الانتهاء عن جمیع المعاصي. 
ويَدلُ فيها أيضًا القيامُ بجميع الطّاعات» على رأي من یری اللي عن شَّيءٍ أَمْرٌ بضله). 
((فتح الباري)) (۱/ ۰0۷۷" 

(۲) رواه البخاري (۱۳۰) واللفظٌ له ومسلعٌ .)۹۳٦(‏ 

(۳) دَغوی الجاهايّة هي: اللياحة ونَدْبُ المیّت والدعاء بالویل وشنهه والمرادٌ بالجاهليّة: ما كان 
في الف الاسلام. بطر ((شرح النووي على مسلم)) (۷/ ۱۱۰). 

(4) کیب (۱۲۹۷)» ومسلعْ (۱۰۳). 
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جر 
أي: إذا جاءك -يا محمَّدُ- المومنات ينك فبايعْهنَّ على الّفاءبتلك 
7 

كان ص“ بعر التّقصان؛ رجاه سُبحانّه بقولہ): 

تیش له 


5 م و I‏ اي و 
أي : واظلت -يا محمد- من الله أن يعفر للمؤمنات المبایعات دنوبھن 


2 2 
آي: إن الله بالغ المغفرة لذنوب عبادہہ بالغ الرّحمة به 


ول یکا تم ما لہ مامتا ل 2 قرعا ی | الله يهم قد یسوا من آلاخرة كما بیس 
الْکَمَارُ من أ اپ لور © . 


i 


)١(‏ ینظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۲۲/ »)٦۰۱‏ ((تفسیر ابن عطية)) (۵/ ۰۲۹۹ ((تفسیر الرازي)) 
(۲۹/ ۵۲۹ سا یہ شس می ا وس 
قال ابنُ جُرّي: (هذه المبايّعةٌ لاء غیر معمول بها اليوم؛ لاله آَجمَع العُلَماءُ على أنه لیس 
للامام أن يَشْتَرطً عليهنَّ هذا؛ فامّا أن 01 مَنسوخة ولم یُذگر لاخ أو یکون ترك هذه 
الوط لها قد ت لال القع او فلا حاجاًالی اشتراطها). ((تفسیر ابن 
جزي)) (۳۹۹/۲). ويُنظر: ((تفسیر القرطبي)) (۱۸/ 4 ۷). 

(۲) ینظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۹/ 5 07). 

(۳) یُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ ۰1۰۱ ((تفسیر القاسمي)) (۹/ ۱۲ ۰۲ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۸۵۸). 

)٤(‏ ينظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ ۱ ۰60۰ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۹/ ۰6۵۲۵ ((تفسیر الشوكاني)) 
(۵/ ۲۵۸ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۸۵۸). 
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رت 


رم 2 kK‏ 702 
مناسبة الاية لما قبلها: 


لي 


نه ما كر لله تعالى ما مر به یه صلی الل عليه وسلّم في المبايعات؛ بعد أن 
َد اذين آمنوا أصلًا في امتحان المُهاجرات: فَعُلِمَ من ذلك نت النّساء -مع 
أله لا ضَرَرَ فيهنّ بقتال ونخوه- لا یسوغ إلا بعد الیلم بإيمانهنَ» وكان الحَتمُ 

بصفتي الغفران والرّحمة رُبِّما جرا على مُحاباة المؤمنينَ لبعض الكُمّار من 

زواج آو غیرهم؛ ؛ لقرابة أو یره لعل يُبديها ارو أو غير ذلك من الأمور- 
کر لآخر السورة على أوّلهاء تأكيدًا 
للإعراض عنهم وتنفيرًا من تولیهم كما أَفهَمَنْه المبايّعة» وآية الامتحان". 

وأيضًا بعد أن استقصّت السورة إرشاد المُسِلِمِينَ إلى ما یچب في المعامّلة مع 
المُشركينَء جاء في خاتِمّتها الارشاذ إلى المعامّلة مع قوم لَیسُوا دون المُشركينَ 
في وُجوب الکذر منهم» وهم الَهود. وذلك على قول. 

ل کاب تما اقا دس أله هم 

أي : تس0 آمنوا لا تلا الکافرین الذين عَضْبّ ال علیهم بسب 
کفرهم» فتتّخذوهم أولیاۃ لکم ۳ 
(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۹/ ۰۵۲ ۵۲۷). 
(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۱۹۹). 


(۳) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ ۰۲ ((تفسیر القرطبي)) (۱۸/ ۰6۷۰ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۸/ ۰۱۰۳ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۸۵۸). 
قیل مرا بهم: البهود. . ومن ذهب إلى هذا: مقاتل بن یمان واب جریرہ والقرطبي» وابن 
خَرَّيء وای عاشور. يُنظر: ((تفسیر مقائل بن سلیمان)) 0( ۳۰۷ ((تفسیر ابن جریر)) 
(۲۲/ 1۰۲ ((تفسیر القرطبي)) (۱۸/ ۰6۷۷ ((تفسیر ابن جزي)) (۲/ ۰۳۹۹ ((تفسیر ابن 
عاشور)) .)٦٦۹/۲۸(‏ ویْنظر آیضا: ((تفسیر الزمخشری)) (۵۲۱/4). 
وممّن قال بهذا القول من السلف: قتادة والحسَنْء وابن رید ومقاتل. يُنظر: ((تفسیر عبد الرزاق)) = 
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قد تسوا من خر رو مان کار من صب حب القبور 4. 
آي : قد یلسوا من ثواب الله وزحمته في الآخرة''' كما يد ٣‏ ۳ 


و 
قبورهم من تواب الله ورّحمته؛ لأنّهم وقفوا على حقيقة حقيقة الحال'". 


= (۳/ ۲۹۵ ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ ۰۰5 ((تفسير ابن أبي رَمَنين)) /٤(‏ ۳۸۱)» 
((الوسیط)) للواحدي (/۲۸۹). 
قال ابن جُرّي: (لأنَّ الغضّب قد صار مرف لليهود؛ كقوله: 9 سوب علو 4[الفاتحة: ۷]). 
((تفسیر ابن UD‏ 
وقیل: هم کفَارقرّیش . پنظر: عبر و یو ا 
وقيل: المراد: جميعٌ أصناف الما وطوائفهم. وممن سے وت ابن كثير» وأبو 
السعود والشوكاني والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن کثیر)) (۸/ ۰6۱۰۳ ((تفسير أبي السعود)) 
»)355١/(‏ ((تفسير الشوكاني)) (۵/ ۲۸)ء ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۵۸). 
قال البقاعي: (عامٌ في گل من صف بذلك. يَتناوَلُ اليهود تناولا أوَلي). ((نظم الدرر)) (۱۹/ 
۷ 
(۱) قال الرّسعَني: ( َد بيش يعني: القوع الّدین عَضِبَ اللہ عليهم مر أي: من واب 
الآخرة بسب گفرهم بمحَمّد صلی الله عليه وسلّم؛ وهم يَعرفولّه كما يَعرفونَ آبنا‌هم هذا ول 
ص۵ 5:187 4+4 1 
EO)‏ سا 0 ا ک0 شیر سیر )017107 )ه شیر 
البغوي)) (٥/۷۸)ء‏ ((تفسير أبي السعود)) (۸/ ۰6۲۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۸۵۸). 
ممّن ذهب إلى القّول المذکور: مقاتل بن سُلَيماكٌء وان جریرہ والبغويٌ» وأبو السعود والسعدي. 
ينظر: المصادر السابقة. 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: مجاهدٌ وعكرمة والكلبيٌ» وان ريد ومنصور بن المعتمر. 
ینظر: ٦‏ أبن رين OE e O‏ 
وقوله تعالى :بن اض الو ر» -علی هذا القول- بیان لمر ف (من) بینیه أى: کمایس 
امار اين قبروا . ُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) »)07١/5(‏ ((تفسیر الشوكاني)) (۲۵۸/9). 
وقیل: ی۹ التعياء من ن أمواتهم ای في بو أن يرجعوا أحيائً وأن یو 
لأنّهم لا یوقنون بالبغث. وممّن اختاره: الثعلبينُ والزمخشري. والرَّسْعَنِيء وأبو حيّان والعُليمي» 
والشوكاني. بنظر: ((تفسير الثعلبي)) (۲۹۹/۹)ء ((تفسير الزمخشري)) (4/ ۵۲۱ ((تفسیر = 
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لي 


يي ص 2 1 رح 
ہو وٴہجے ‏ 


عن أبي هرَيرة رَضِي الله عنه قال: قال الي صلل عله وسا ((لا 
دحل أحدٌ الجة إلا آري مقعده من النَار لو أساء؛ ليّرداد شکراه ولا یدشل ار 
اح 07 7ع تفعده ین ھکار ھی لیکو علیه عسرةا)6, 

وعن ابن عُمَرَرَضِيَاللهُ عنهماء أن رَسولَ الله صلی الله عليه وسلّم قال: ((إنَّ 
أحَدَكم اف عرض عليه مَقَعَدُه بالعّداة والعشي؛ إن كان من أهلٍ الجنّة فمن 
أهل الب وان کان من أهل ار فمن أهل الیل : هذامقعد مدل یات 
الله إليه یوم القیامة))'''. 

القوائدُ التربويّة: 

ھا 13 تا الع امنوا کا کو لوا قرما عب الد علهم قد وان 
ار كنا سی ال ہا ین یر اي:قد شرمواین بر بل 


0ی۷۷ قوانشوهمعلی هم شفرهم: "0 


3 


خيرٌ الآخرة كما کر ا 
الفوائد العلمية واللطائف: 
-١‏ قول اللہ تعالى : اا لين داجأ آلمومتث باتك عل أن لا شر یاه 


= الرسعني)) (۸/٥۱۰)ء‏ ((تفسیر أبي حيان)) (۱۰/ ۰۱۱ ((تفسير العليمي)) (۷/ ۳۷)» 
((تفسير الشوكاني)) .)۲٥۸/٥(‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس» 7 7 "۳0ھ+ ((تفسیر ابن 
جریر)) (۲۲/ ۰3۰۲ ((تفسیر ابن كثير)) .)1١/(‏ 
ومن # على هذا القول لابتداء الغاية. يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (۳۱۱/۱۰) 
((تفسير الشوكاني)) .)۲٥۸/٥(‏ 

(۱) رواه البخاري (1014). 

(۲) رواه البخاريٌ (۱۳۷۹)ء ومسل )۲۸٦٦(‏ والّفظ له. 

(۳) بُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۵۸). 


الحزء ۲۸ - الحزب ده 


95 . = لیک 
ب سور و الِمُمْتَحَنۃ - الآيتان (۱۳-۱۲) مت روا 


کر مل موم 24 


سیا ولا يتر ولا مرن ولابقنان دش لبون مهن بفتریته بی لذن وازضلهرک 
تیک رر )رال سول هل اي صفة 
البيعة خصالا د ی صرح فيه بأركان هي في له ولم يدك ركان الأمرء 
وهي سن اف الشهادق ژالصاات والرّکاق والصيام والح والاغتسال من 
الجنابة؛ وذلك لأنَّ هي دائمٌ في كَل الأزمان کل الأحوالء فكان التَّبِيهُ على 
اشتراط الدائم آكد. 

وقيل: ان هذه المناهي كان في النساء كَثِيرٌ من يَرتَكِبُهاء ولا بحجزهن عنها 
كدف الب فخصّت ا 

0 ا شی یں هه 5 

وقيل: لم يَذكرٌ في بیعتهن الصلاة والزكاة» 0 والخج؛ لوضوح کون 
هذه الأمور ونحوها من أركان الدين وشعا تر الإسلام 

ETO ۳ ۶ ۰ٔ, [a> ںہ ب‎ 

-١‏ قوله تعالى: مایمن که تقیید مُبايعتهنٌ بما در من مَجِيئِهنَ؛ لحَتھنَ 
على المُسارعةٍ إليها مع كمال الرّغبة فيها من غير دّعوة له إليها”". 

ورلا مان : ولا یازیں مهن يفريه بین ید رین وآزجلهرک #6 فيه سؤال: 
ما الفائدة في قوله: تاب لین وازمْلهرک یه وماوجهه؟ 

الجواب: أن بطتها ۹ ٰ۷ ا" 

وقیل: اك ال ادا المَطت :ولد فاا النقطك بیّدھاء ومشت إلى أخذه 
برجُلھاء فإذا آضافته إلى زوجها فقد انت ببهتان تفتریه بین يَديها ورجلیها. 


.)۷۳ /۱۸( ینظر: ((تفسیر القرطبي))‎ )١( 

(۲) ينظر: ((تفسیر الشوكاني)) (۵/ ۲۵۸). 

(۳) ینظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۸/ ۶۱ ۲). 

(4) بُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۸/ ۲6۰). وینظر آیضا: ((تفسیر الزمخشری)) (0۲۰/4). 
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کی“ ص کک ص 
هو '' "جج 


وقیل: الوَلَدٌ إذا وضعله مه سَقط بينَ يَدَيها ورجلیها!. 

رقل×لان كي بين يدين» والمَرْجٌ بِينَ الرجیّن» > والمرأةٌ تضم وترضعٌ. 
وقیل غير ذلك. 

- إن قیل: لو اقتصَر على قوله: رل ینک ؛ فقذ عم أن ر سول الله 
صلّی الله عليه وسلّم لا ياه مر إلا مَعروف؟ 

فالجوابٌ: نبّهَ بذلك على أنَّ طاعة المخلوق في مَعصیة الخالق جديرة بغاية 
لوقي والاجتناب 427 لثلا يرخص آحد في طاعة السّلاطين إذا لم تگنْ طاعة 
لله تعالى؛ إذ شَرَط في طاعة خير العالمِينَ أن مر المعروف وكذلك لا یجبُ 
طاعة للم فیما نعل بالأغراضي مر ولا تسو لمُسلم امهم 
فالآية فيها فيه تلا على أن طاعة أولي الأمر نامل في المعروف» كما تبت في 
الضّحبح عن ال صلی الل عليه وسلّم أنه قال ارجا لسع في السعروف))*؛ 
ونظیر هذا قوله: 2 بو مرول دا اک ما یکم 4 [الأنفال: ]۲٢‏ 
رعولا تعر ار RAB‏ هنال YE‏ دا خر له 
ولا أمر بكي معروف"! وقیل: الق به لقضد التُوسعة عليه في آم لا يعلق 
ادن 
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.)۵۲/۲۹( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ 4۲۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (5/ »)07١‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ ۲۰۷)ء ((تفسیر أبي السعود)) 
(۲۰/۸). 

(4) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لک اراسي (4/ ۰ )) 

)٥(‏ أخرجه البخاريٌ »)۷٠٤١(‏ ومسلمٌ ( ۰ من حديث علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه. 

.)51 /۷( يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية‎ )٦( 

(۷) پنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸/ .)٦٦۷‏ 
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کک ۔ - کک ۳ 
##الرسورة المُمْتحنۃ -الآيتان (۱۳-۱۲) 2 > 8 


فقوله تعالی: ولا بتصتاک في موف 4 فيه إشارة إلى أنَّ الطّاعة لا تکون 
لا في معروفء فلا يُطاعٌ مخلوق إلا في معرو. ولا يطاعٌ في معصية الخالق 
عر وجل. وقد استتّط هذا المعنی من هذه الآية طائفة من السّلفٍ. فلو كان 
لأحدٍ من البشّر أن يُطاعَ بکل حال» لكان ذلك للرّسول صلی الله عليه وسلّم؛ 
فلمّا خُصَّتْ طاعيّه بالمعروف مع أنه لا يأمُرُ لا بما هو معروف؛ دل على أنَّ 
الاعة في الأصل لله وخده والرّسول ملع عنه» وواسطة بيه وبين عباوه؛ ولهذا 


۳ 


قال تعالی: من بطع اَلرَسُول فَمَدَ طاح له '''[النساء: ۸۰]. 


بلاغ الایتین: 
۱- قول تعالی: ییا ابی جاک المژیکث بيغت عل آن لا شرف بان سا 
ولا شرف ولا مين ولایمنان یی بمهکن بفتریته. بت ییون رآزجلهرت 


عد 


لا یواک ف معروف یهن وأسْتَعْفْرَطُنَ آله إن الله عمو رح 4 


- جملة یناک 4 جوز أن تكو حالا من المومنات على مغنی: رد 
المُبایَعةء وهي المذكورة في هذه الآية» وجوابٌ (ذا) یا بای 4. تور 
أن تکون جُملةٌ يک ه جواب إا 4 ومغنى 4 میک ى 
أي: الاحلاث في جماعة المؤمنينَ على الجُملة والاجمال لايَعْلَمْنَ أصول 
الإسلام, ویّنهبقوله: یفک فهو خب مرا بهالأمن أي: فليُبايْتك» 
ا سی 
7ھ . 
e‏ 394 یکث بيك چ ولم يفل : ام سوه 4[الممتحنة: 
)١(‏ يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (۱/ ۷۷). 
(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ .)٦۱٦٦‏ 
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لا التفسیر المحرّر للقرآن ا بعريى) 


HOE‏ 1ت 
۰ء كما قال في المُهاجرات؛ قیل: ذلك لا الامتحانَ حاصل بقوله تعالی: 
«إعك آن شر إلى آخر ۰ آو لان لمهاجرات یأتین من دار الحزب» فلا 
اطّلاعَ له على الشرائع» فلا بُ ِن الامتحانِء وأمّا المؤمناتٌ فهنَّ في دار 
الإسلام؛ وغ الشرانع فلا حاجة إلى الامتحان7©. 


ماع 4 


و 


أو لأن المقصود بامتحان المُھاچراتِ التحقق من أن انتقالها إلى المدينة ليس 
لغرّض ذنيوي وينبني عليه عدم رها إلى الكفار» بخلاف البَیعة هنا؛ فهي لا تختصٌ 
بالمهاجرات. 

7 2 ہے r>‏ 4 ہے ور 2 7 7 7 ک5 5 ع ر 
- قوله: این لد 4 أي: بعد وجودهم أو وهم أجنة. وقيل: أراد وَأدَ 
البنات الذي كان يَفعَلُه هل الجاهليّة: ثمٌ هو عام في کل نوع من قتل الولد 
وغیره» وآسند ۰ 0 
یج اوت 

ہے ہہک 4 ا 2514 : 
- وقوله: تا بی ین وازجلهرک 46 يتعلق بقوله: ياين یء وهذا من الکلام 

و 
الجامع لِمّعان كثيرة؛ فالبُهتان حَقيقته: الإخبارٌ بالكذب» وهو مَصدرٌ 

7 1 1 0 0 و 
ويْطلَق المصدرٌ على اسم المفعول» كالخلق بمغنی المخلوق» وحقيقة 

ےے 5 1 کت 9 ۰ 1 1 7 ا E‏ ۶ ر 
(بِيْنَ الأيدي والأرْجُل): أن یکون الكذبٌ حاصلا فى مَکان یتوسّط الأيديّ 
7٤‏ ۹ ".مت 
ین أيديهنَ وأزجُلهِنٌ: أنه كذبٌ مُواجهة في وجه المكذوب عليه كقولها: 

2 41 ی 7 ف 2 بت ر 3 وم ور 5 شالع 0 71 
يا فلانة» زنیت مع فلانء أو سرّقت حلي فلانة؛ لتتهتها في ما من الناس» أو 

.)07 5 /۲۹( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


(۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۲۹/٥٥٢)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ۱۰۰). 
(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) .)١1557/7/(‏ 


الجزء ۲۸ - الحزب ده 


کک = o‏ ص 
ار سورة المُمْتحنۃ -الآيتان (۱۳-۱۲) 2 ها( 8 


أنت بنثٌ ناء أو نحو ذلك. وإِنْ كان البهتان بمغنى المكذوب» كان مغنى 

افترائه ؛ بین أيديهنَ وله كناية عن ادّعاءِ الحمْلِ؛ بان شرب ها ينفح 

بَطتّھاء فتوهم روجها أنّها حامل» ثم م تظهر الط و بولد تلتقطه ونه 

إلى رُوچھا؛ لثلّا يُطلقهاء أو لتلا يره عصَبه» فهي تُعظَمْ بطنّها وهو بين 

يَديهاء ثم ذا ول یا اظهار الط وَضَعَت الطَفْل بين َجَليْها وتَحدَّئت 

وتَحدَّتٌ الا بذلك؛ فهو مَبِهوتٌ علیه فالافتراء هو ادُعاؤھا ذلك تأكيدًا 

لمغنى البهتان. 

وان کان اوت ان مُعبرًا به عن الباطل الشّبيه بالخبر البهتان» کان هبن 2 
وآزجلهرک 6 محتملا للكناية عن تمکین المرأةٍ نفسّها من غير رَّوجها يُقبّلها أ 
يَجْسّهاء فذلك بین يَدَيْهاء أو يَرْني بهاء وذلك بین آرجلها. 

وقیل: إن كر لين ای على طريق تأیه وله تعالی: بو 
يما مت یریخ [آل عمران: ۱۸۲] يعني: بما كسَتم» وذكرٌ الأيدي على 
طریق التأكيد". 


6 


- وتخصیص الأمور المعدودة بالکر في 2 حَقَھنُ؛ لكثرة وقوعها فيا هن مع 
اختصاص بَعضها هن 00 
- ووجه التّرتیب في الأشياء المذكورة» وتقديم بعضها على بعض في الآية؛ 
من وجوه: 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۰۱۲ ۱۱۷). 

(۲) ينظر: ((تفسیر السمعاني)) (4۲۱/۵). 


ویُنظر ما تقڈم (ص: ۰۱۰۹ ۱۱9). 


(۳) ينظر: ((تفسير آبي السعود)) (۸/ ۲۱). وینظر ما تقدم: (ص: ۱۱5-۱۱6). 


الحزء ۲۸ - الحزب ده 


تھا آنه قد م الأقبّحَ على ما هو الأدنى منه في القبح؛ ثمّ كذلك إلى آخره. 

ومنها: أنه قدّم من الأشياء المذكورة ما هو اهر فيما بيت“ 

وقبل: لكا كان الشرك بذل حى المَلك لکن لا یستحقه؛ هآ مال المالك 
بغیر حقّ؛ لاقتضاء الحالٍ لذلك بتمکن المرة يمن اختلاس مال الرّوج» وغشر 
حفط منهاء فقال: ار وأتبَعَ ذلك يذل شى اتيز لكير له فقال: 
رک 4 أي یم أحدًا من ونه بير عقد صحیح. ولا کان الرنا قد 
يكونُ سَبَيًا في إيجاد أو إعدام نسمة بغير حقها؛ نیع إعدام نسمة بغير حَقه 


0 


e 


فقال: ولا يقتلن | اود و ولا کر إعدام َة بغیر ی ولا وجه شَرْعیٌ؛ 
تبه ما یشمل إیجاد تسَمة بغير جل فقال: و که أي: ولد من 
غير الّوج» وی ین أي: بالحَمْلٍ في البطون ویرک ) أي : 
اھ من الفروج -علی قول -» وهذا شامل لما کان من نت آو لت ولا 
حقّق هذه الکبائر العظيمة؛ تعظيمًا مرها لعُشر الاحترازِ منھاء وأكد اي عن 
لزنا مُطابقة زا لما ير یه من الشرور؛ القْلٍ فما ُوه وغلظ مر لَب 
ما يتفرع عليه من إيقاع بات وانتهاك الحُرُماتِ- عمٌ في له فقال: 
امَك فى مقرو 0 ۱ 
-قيل: هک المستفادة من المعروف في قوله: 
ولا یویلک في مروف 4 لان اللي عن الرّذائل مُقَدَمُ على التّحلّي 
ا ل من جلب المصالح””. 
(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۲۹/ 4 ۵۲). 


(۲) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۹/ 5-5577 ۵۲). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۵۲/۱۹). 


الحزء ۲۸ - الحزب ۵۵ 


بح ۱ - کک 5 
ا سورة المُمْتحنۃ -الآيتان (۱۳-۱۲) 2 > 8 


- وقوله: ما عَهُنَ # جواب (إذا) تفريعٌ على یمک 04 آي: فاقبل منهنّ 
ما بايعْتَك عليه؛ ان البيعة عنده من جانبين؛ ولذلك صِيعَت لها صیغةً 
المفاعلة). 


كوه مدع 


وت « متفر له 4 أي : فيما فرط منْهِنَّ في الجاهلية مما خصّ 
باهي في شروط البيعة وغير ذلك؛ ولذلك حذف الول الثاني لفعل 
(استغْفن). 
- قوله: إن أله عد د أي: مُبالِم في المغفرة والرّحمة. وهو تعلیل 
للأمر بالاستغفار". 


کرس 4 ۲ 


۷ - قوله تعالی: وب ا الین ءامنا لا نت ول وما عضب له عليه قد يشرام 
اة گا س الکار من اباش 

- هو کلام مُستأتفٌ مَسوق لاختام السورة بمثل ما ادها من اي عن 
اتخاذ الکفار أولياء"»؛ تأكيدًا لترك مُوالاتھم؛ وتنفيرًا للمسلمينَ عن توليهم» 
والقاء المودّة الیهم. 

- على القول بن لذین عَفِبَ ال عليهم هم الیهوث وإذ قد کانوا لايُتكرون 
ا الآخرة؛ كان معنى يأسهم من الآخرة هو الا من 1 الآخرة 
ونٌوابھا؛ لعنادهم الرسول صلى الله عليه وسلّم المَنعوتَ في كتابهم» المؤيّد 


۷۶ 4 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۱۹۸). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۸/ 4۱ ۰6۲ (([عراب القرآن)) لدرویش (۷۱/۱۰). 
)٤(‏ پنظر: ((إعراب القرآن)) لدرویش (۷۱/۱۰). 

.)۱7۱ /۱۰( يُنظر: ((تفسیر أبي حیان))‎ )٥( 


الحزء ۲۸ - الحزب ده 


کی“ ص کک : رح 
6 © 2 جل التفسیر المحرر للقرآن العرييي) اھ 


بالآيات البیّات والمُعجزاتِ الباهرات. ویحتمل أن يُرادَ به الإعراض عن 

ہے عام ام یا ووجه تشبیه 

ظط هذا ا الكقار من أصحاب القبور: 18 وت وعدم 

2 

نکر في الأثر؛ شه إعراشھم عن العمل لع الآخرة بأس الفا ِن 

حَياة الموتی والبّعث: وفيه تَشْنيمٌ المُشبّه. 7 من أ الور على هذا 

الوجه مُتعلَق ب لا يَيشوأ4» والکفاژ: الهش کوٹ 

ىواوه 2 ہے ۶ وم مجوو می ار 02 ع ۳2 ع و 

ویجوز أن یکون من کب الفبور 6 بیان للكفار» أي: الذين هم أصحابٌ 
القبور» أي: الکفَارُ الموتی الّذِين ملکوا وروا أن لا حظ لهم في تحير الآخرة؛ 
را ۳ ت 2 2732 ۳ 5 3 
Ss‏ اليهود عن الاخرة بياس ا عي الاخرة ووَجه الشبه: 
تحت عدّم e‏ بالآخرة» والمعنى: كيأس الكُفَار الأموات» آي: اسا من 
الآخرة, والمُشبّةُ به مَعلومٌ للمُسِلِمينَ بالاعتقاد؛ فالكلام من تشبيه المحسوس 
بالمعقول'. 

ویجوز أن تکون يِلمِنَ # لابتداء الغاية» والمعنی: أن هؤلاء القومَ المغضوبَ 
عليهم قد ينسوا من الآخرة كما ينسوا من موتاهم أن يبعثوا ويّلقوهم في دار 
الدنياء فالمرادٌ بالکفار أولئك القوم؛ ووضع الظاهِرٌ مَوضعَ ضمیرهم؛ تسجیلا 
وھ راف ارات فان 


۱ و ا جو a‏ ا 7 ۳ ,اہر وہ تہ 
- وفي هذه الاية ما یعرف في البّلاغة بالاستطراد''؛ وهو فن رَفيع من فنون 


.)۱۷۰ ۰۱۹ /۲۸( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 

(۲) ینظر: ((تفسیر الزمخشري)) (4/ ۰9۲۱ ((تفسیر البیضاوي))(٥/‏ ۲۰۷)ء ((تفسیر أبي حيان)) 
(١٠/٦٦۱)ء‏ ((تفسير أبي السعود)) (۸/ 4۱ ۲ ((إعراب القرآن)) لدرویش (۷۱/۱۰). 
(۳) الاستطراد: خروجٌ المتكلّم من الغرض الذي كان یکلم فيه إلى غیرہ لِمنامّبة بيتّهماء ثم تک 

والعودةٌ إلى ما کان فیه» كأنّ لمتکلم هو عرّض و ((خزانة الأدب)) - 


الحزء ۲۸ - الحزب ده 


لال وه e‏ ...01 ر 
2 سورة لمُمْتَحَنۃ - الایتان 17( 


4 


0 
اعت‎ 
ONS 


ليان فقذ ذم اليهوة واستطرَة مهم بم المشرکين على تو سن من 
ال ا 


= لابن حجّة الحموي (۱۰۲/۱)ء ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (۳/ ۰۳۷۳ )۳۷٣‏ 
((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: ۱۱۵). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المَتيّر)) /٤(‏ ۰۵۲۱ ((إعراب القرآن)) لدرویش 
(۷۱/۱۰). 


الحزء ۲۸ - الحزب ده 


انسماء السورة: 
2 8 عو 1 3 
سمَيّت هذه السّورة بسُورۃة (الصف)۳). 


3 


فمن قبد این ام قال: ((تذاكرنا آیکم يأتي رَسول الله صلی اللهُ عليه 
وسلم فيسأله: 8 الأعمال اح إلى الله؟ فلم يَقَمْ اد مناه ار رود له 
صلّی ال علیه وسلّم الا رجلا فجمکنا ندرا علینا هذه ارہ يعني: سور 
ات ل 


بیان المكي والمدت: 


(۱) وَج النّسمية ذکر فظ الصف فيهاء في قوله تعالی: بوک نی سيلو صَفًا 4 [الصف: 
6 ومو ف القتان. نظر: ((بصائر دوق التمییز)) للفيروزابادي (۱/ ۰481۲ ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۱۷۱/۲۸). 
قال اب عاشور: (شتَهرت هذه السورة باسم «سورة الصَّفَ» وکذلك سم سمیّت في عصر 
الصحابة .. ول لت في «صسیح الشخر جوف جاب ارم ول گس اس 
ا وفي کثب التفسير). ((تفسیر این عاشور)) (۱۷۱/۲۸). اہ ((صحیح 
البخاري)) (٦/۱۸۸)ء‏ ((سنن الترمذي)) /٥(‏ 4۱۲). 
ولاو اجو اا او وو ا ی سال اتاد رکتال 
الاقراء))(۲۰۱/۱). 

(۲) آخرجه من طرق الترمذیٔ (۹ ES‏ هجاوي وا وا حِبَان في 
((صحيحه)) (5595). 
صبّمحه الحاکم على شرط الشَّيخين في ((المستدرك)) (۷۹/۲))ء وصكح إسناده الألبانيّ في 
((صحیح سنن الترمذي)) (۳۳۰۹)ء وشعيبٌ الأرناؤوط في تخریج ((مسند أحمد)) - 
6 وقال : (على شرط الشّحَينِ). 

توف الواح فاد : (وهي مدن يه في قول الہُمھور وقال مک عن ابن عَبّاس» = 


هه ال لتفسیرالمحرر للقرآن الکریم ۱ 
وخکي الاجماع على ذلك(. 
مقاصد السورة: 
من أَهَمّ مقاصد السّورة: 
النّحريض على نصرة لین والجهاد في سَبیل الله والاستجابة لله ولرسوله”". 
موضوعات السورة: 
من أهمٌ الموضوعات التي اشْتَمَلَتْ عليها السّورة: 
-١‏ افحت السورة بتَسبيح الله تعالى» وتنزيهه عن کل ما لا یلین به. 
۲- لت عن الأقزال التی لا تطابقها الافعال. 
۳- ذكرٌ جانب ما قاله موسی عليه السَّلامُ لِقومه» وما لَقِيّه منهم من أذى. 
55526 دعوة عیسی غليه:الشلاة لبني اسرائیل» وبشارته بالبّيّ محمد صلی 


و 7 ۱ 7 7 ر و و 
-٥‏ بيان ما جبل عليه الكافرون من كذب على الحَقّء ومن كراهية لِظھور نوره. 


= والمَهُدوي عن عطاء ومجاهد: لها مَكَية. والأوّلْ أصَح؛ لأنّ معاني السورة تعضده ویشبه 
أن یکون فيها المَكیٌ والمَدَنِيُ). ((تفسیر ابن عطية)) (۵/ ۲۷۲). ويُنظر: ((التحصيل لفوائد کتاب 
التفصيل)) للمهدوي /٦(‏ 07 5). ويُنظر آیضا: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ ۰1۰ ((الوسيط)) 
للواحدي (4/ ۲۹۰ ((تفسیر الزمخشری)) (4/ ۰۵۲۲ ((بصائر ذوي التمییز)) للفيروزابادي 
(11۲/۱). 
ومّن نسّب القول بکونها مَدَيَة إلى الجمهرر آیضا: ابن الفرّس» وابن الجوزي؛ وابن عاشور. 
ُنظر: ((أحکام القرآن)) لابن الفرس (۳/ ۵۵4 )» ((تفسیر ابن الجوزی)) (6/ ۲۷۹)» ((تفسیر 
ابن عاشور)) (۲۸/ ۱۵۳). 

(۱) من نقل الاجماع على ذلك: الماوّزديٌ. يُنظر: ((تفسیر الماوردي)) (۵/ ۵۲۷). 

(۲) ينظر: ((حاشية الطيبي على الکشاف)) /۱٥(‏ ۳۸۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۱۷۳). 


AOE 


و 


-٦‏ دَعوة المؤمنينَ إلى الجهاد في سبیل الله بالأنفس والأموال» و حَضُهم على 


ع. ری رو 5 ۓ ۔ 


۷- البغارة بضر أهل الایمان علی أهل الکفر. 


١‏ 7 لي 5 ص 
OE‏ ا التفسیر المحوّر للقرآن العرييي) + 


الآيات (١-ع)‏ 


درس 2 عم 


تقو لور تما تاو )كر مما عند الہ ن تقوا أ ما لا تفعلورے ا اه 


مر یا ہے : کر ےھ هن وو وم 
مب أذ مدلوت فی سلو صقا تأنه بین مَرضوض ا . 


غريب الکلمات: 
رن 2 1 وک وپ رھ E‏ 7 و م7 3 1 

ڪر مما #: أي: عظم بُغضاء والمقت: البُغض الشدید لِمَن تراه تعاطى 
با ع و 2 ا کپ و 2 7 
الیم وأصل (کبر): يذل على خلاف الصّعْرء وأصل (مقت): يذل على شناءة 
و 5 
وقبح"". 

1 ے 3 ۳ 7س و 1 و 1 و 

فصو *: آي: ملق بَعضه ببعضء والتّراصٌ: التلاصق؛ يقال : رَصصتٌ 

5 کت ی 3 2 ہے 
البناءَ رَصّا: إذا ضِمَمْتَ بَعْضَّه إلى بَعض» وأصل (رصص): يدل على انضمام 
شيء إلى تيء بقوّة وتداڅل. 

المعنه الاجمالی: 

بدأ الله تعالی هذه السورة الكريمة بالاخبار أن جمیعَ ما في السُمّوات وما 
في الأرض قد تزه الله تعالى عن التقائص والعُيوبء وآخبر آیضا أنه هو العزيزٌ 
الذي لا يُعلَبُء الحكيمٌ الذي ی کل شَيءٍ في موضعه الاق به. 

موجه شبحانه الخطاب إلى المؤمنينَ» فقال تعالى: يا أبُها الذين آمنوا لِم 
8 5 07 24 ے2 3 2 ی 3 ا 200 و 
تقولون ما لا تفعَلونء عظم بُغضًا عند الله قولكم ما لا تفعلونه! ان الله يحب 
(۱) نظ ((تفسیر مقاتل بن سلیمان)) (1/ ۰6۳۱۵ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 6۳۹۳ 

((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۵/ ۰۱۵۳ ۳۶۱). 
(۲) ينظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰6۳۷ ((البسیط)) للواحدي (۲۱/ ۲ ((تفسير 

البغوي)) (۱۰۸/۸). 


الحزء ۲۸ - الحزب ده 


رک 


328 
۸ یم 
الذين يُقَاتِلونَ في سبيل الله لاعلاء دينه مُنْتَظِمِينَ في صَفٌ القتال كأنّهم بناءٌ 

عظيم الاتصال» لاق بتعضه يتعض. 


سبح يِه ماف السَموت ومان الرض وهو الع کم ا یا لت اموأ لم 


ہےر رت الله عن قال : (رقعد دنا تفر ین آصحاب شولا 
صلی الله عليه وسلّم فتذاکرناء فقلنا: لو تلم أي ي الأعمال اح إلى الله لَعَمِلّناہ 


20001 ۳ 


فأنزل الله: لاس ينه لھ ماف السَموت وما فى الارض وهو لمر نکم ٭ ییا ات 


موم قولوت ما لَاتَفْعَلُونَ #. قال عبد الله بن سلام: فَقَرَأَهَا علینا رول الله 
sS‏ 


سبح لو ماف ألسَّمْوتِ و الاش {ORS‏ 


أي: نزه الله تعالى عن التقائص والعیوب جَميمٌ ما في السّمَّوات وجميعٌ ما في 
ال 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۳۰۹) واللّفظ لہ وأحمدُ (۲۳۷۸۸)ء وابنُ حبّانَ في ((صحيحه)) (4545). 
صَمٌّحہ الحاكمٌ في ((المستدرك)) (۲4۸/۲) وقال: (على شرط الشيخين). وصح إسناده 
ااا في ((صحیح سنن الترمدي)) (6۳۳۰۹» رفي الآرناووط في تخریج ((مسند آحمد)) 
(۳۹/ ٢۲۰)ء‏ وقال: (علی شرط الشیخین). 

(۲) ينظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ 61۰7 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۸25۸ 
وهخ ما في الراك وما في الارض یح حي بلسان المقال» اض بلسان السا 
قر ما قل عقن فی جو اسان له تہ ا زار توا کلت 
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وهو ابر كم . 
ےہ ےکر ےئ 


رو ہکا م 


بضع کل ث شيءِ مما خلقه وشرعه ودره في موضعه الصحیح اللاتقبه 


وس مت A‏ 


ارت منوا لم قولوت ما لا تلود( 4. 


0 الذین آمنوا لم ت ول الول الذي لا تُصَدَقونَه بالعمل؛ فتکون 
الک تاه املك یو ھت رك وار لكين لو کم ان 


71 یں کی اک سر5 ر کم 5 ۹۹ 
م كوا يريك ویوا ألصَلؤة ونر لَك ما 
0 م ء د 


رر رت ےت 00 


>> ے قد قرو مم مرش سے دمجي ر سے 2 یا ۲٦‏ ۴ 


7 0 زار 0 ل رو OT‏ ر ر > ر و مهم ۳ 
0 ۱ ول ال اموا 0 وت تہ 
وی بت مم وگن م ام مور 4 22 میں ہے مہم 
2:7 ک2 وفوا سے ای ر ا ا سا ر 7۶۔ یکا ہے > 
7 * طاعة و معروة رک تام الات ےت کت 


[محمد: ۲۱۰۲۰ ]. 


(۱) بنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ 1۰ ((تفسیر ابن عطية)) (۵/ ۰0۳۰۱ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(۲۰/ ۰۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۸۵۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۶ ۱۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ 1۰۹۰0۰ ((تفسیر القرطبي)) (۱۸/ ۰۸۰ ((تفسیر ابن 
کثیر)) (۸/ ۰6۱۰۵ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ ۰۵ ٦)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۸9۸). 
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208 
وعن أبي هُرَيرةَ رَضيّ الله عنهء عن الم صلّی الله عليه وسلّمء قال: ((آية 
المنافق ٹلاٹ: إذا حدّتَ کا راذا وعد اعلت اذا زنس خان))60: 
ڪر مقا عند اله أن ولوا ما لا تعلو ت £ 
5 7 وه وو 
أي: عَظم واشتدبُفْضَا عند الله قولكم -أَيّها با اله مرت - شيئًاء ثم لا تفعلونه! 


مه مب الیرے کر رت 009902 یت صوص اك . 


رک 


.6 ۳ بت ی مر و 
أن قول الله تعالى: کر متا عند الہ # فيه مَدْمَّة المخالِفينَ في القتالِء 
ےر 

E " 8 0 

وهم الذين قاتلوا في سيل الله وبالغوا فيه””"». فبَعد أن ذم المخالِفينَ فى آمر 

مع ل 

أ ان یٹ سجمی ی و اد الله لاعلاء دینه حال گونهم 

مط 7 فى د القتال٩.‏ 

(۱) رواه البخاري (۳۳)» ومسلم (۵۹). 

(۲) بنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ ۰1۰ ((الوسیط)) للواحدي (4/ ۰۲۹۱ («الاستقامة)) 
لابن تيمية (۱/ ۰۱۸ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ ۰3 ۰6۷ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۰۸9۸ 
((تفسیر ابن عاشور)) (۱۷۰/۲۸). 

(۳) ینظر: ((تفسیر الرازی)) (۲۹/ ۰۵۲۷ ۵۲۸). 

.)۸۱ /۲۸( ینظر: ((تفسیر المراغي))‎ )٤( 

(۵) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ ٦٦٦)ء‏ ((تفسیر القرطبي)) (۱۸/ ۸۱ ((تفسیر ابن کثیر)) 


(۸/ ۱۰۷ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ ۰۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۸9۸ ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۱۷۸/۲۸). 5 
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۳ 9 

2 تھا ا 8-1 7 0 5 

لكا كان الاصطفاف يَصْدّق مع التقدم والتأخر اليسير؛ نفى ذلك بقوله حالا 
یں کال 0ا 1 


ا نهم بين مَرَصُوضٌ 46. 
أي: كأنّهم في اصطفافهم للقتال -من شدَّة التّراص والمُساواة واللبات في 
المراكز- بناءٌ واحِدٌ عظيم الاتصال» شدیدٌ الاستحكام لاصِقٌ بَعضه يتعض» 
1+ ولا خلل۳! 
عن أبي موسی الأشعري رضي الله عنه» عن الب صا الله عليه وسلم» قال: 
0 ۳ کی ا ا تا 2 
((إن الوم للمومن کالتتیان شد بعضه تخاو ك آصابعه))<. 
الفوائد وی 
١‏ - قول الله تعالی: ط یکا منوا لم قولوت ما افون ٭ کب متا 
عند اللہ أن د عرلا ا تفت 4 ای بالآية من عموم لَفظها على الإنكار 
على گل من خالف وله فغله» سواء في عهد أو وَعدِہ أو أمر أو تَھي'“'. ففيها أنه 
= قال البقاعي: (أي: مُصْطَفْينَ حتّی كأنّهم في اتحاد المراد على فلب واجده كما كانوا في 
التساوي في الاصطفاف كالبّدَنَ الواحد). ((نظم الدرر)) (۸/۲۰). 
(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/۲۰). 
(۲) بطر ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ ۰63۱۱ ((معاني القرآن)) للرتجاج (۵/ ۰6۱7۶ ((تفسیر 
الزمخشری)) (6/ ۰6۲۳ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۰ ۲ ((تفسير أبي السعود)) (۸/ ۳ ۲)» 
((تفسیر الشوكاني)) (۵/ ۱۲ ۰)۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۸۵۸). 


(۳) رواه البخاري (4۸۱) والّفظٌ له» ومسلم (۲۰۸۰). 
)٤(‏ بنظر: ((تتمة آضواء البيان)) لعطية سالم (۸/ ۱۰۵). 
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وت گنج 
ينبغي للآمر بالخیر أن یکوق أوّل لاس إليه مُبادرت وللنّاهي عن الشَّرٌ أن یکوںَ 
بعد الاس عة فمن آداب الام بالمعروف والتھی عن المتكر -ولیس من 
۶ 2 1 و ۱ 7۳ ۱ کر 2 ت 
بج تا نر وو ری ہپ تچ 
ہے تم أ لا چھی ناگی 1 TR‏ 
2-7 2 1 7 5 7 1 ہہ 
ِ 7 یت یی 
TS 8‏ 
-١‏ قول الله تعالى: ییا لت وا لم قولوت ما کا عون ٭ کبر مقا 

عند اللہ ار حول دم ا 0ھ “ والتحذیر 

من إخلافهاء فيه لارام بواجبات ال 
4 5-00 ير ھ - مہ وہ سے پیر کی 

و و لہ بب أأذس یلو ف سیل صما کانهر 
ا مر شوش 6 حت من الله لعباده على الچھاد في سَہیلہ وتعليمٌ لهم كيف 
1 و ١‏ في الجهادٍ صما مُتراضًا مُتساويًا من غير 
ج اي ل لیا رنب نحل سار 

بین المجاهدین» والّْاضدٌ وارهاتك اعد وتنشیط بعضهم 0 
ساس متھمسوحستنھر تہ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۸۵۸). 
(۲) يُنظر: ((شرح رياض الصالحین)) لابن عثيمين (۲/ .)۳٥۸‏ 
(۳) ینظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين /١(‏ 5 ۲۷). 
(4) پنظر: ((الاکلیل)) للسيوطي (ص: 0۹۷): 
(۵) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۱۷۳). 


.)۸۵۸ يُنظر: ((تفسیر السعدی)) (ص:‎ )٦( 
.)۱۷۳ /۲۸( پنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )۷( 
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1 1 7 = ص 
iO) 2‏ وا التفسیر المحرّر للقرآن العرييي) 2ھ 


-٤‏ في قوله تعالی: لب أل یلو فی سیو ما مر 
پٹ کیو رر ےو رس کت 
أنه بسحب سد الفرَح لح في افو وإتمام لصب الأول ال 
وتسوية الصفوف بِعَدَم تم بَعضٍ على بَعض فيها"". 

- في فولهتعالی: هب هک بعتو فى سرو صَ انم 
کت توت 4 على شبحائه الم لهولاء باعمالهم بعدة صفات: 


راون فلا ير كنود إلى الہُلود والخمول والکسّل والجمود؛ الذي ُضعف 
الل ۱ 

ٹانیّا: الإخلاص؛ لقوله: فی س سیل 

لاش بعضُهم بعضاء لقوله: «إصَمًا 4 


م عه ر ود 


رابعًا: انهم کالبنیان» ن» والبنيانٌ حصن مَنِيع. 


خامسًّا: نیما ہی لقوله : َو '. 

الفوائد العلمية ق واللطائف: 

۱- قال الله تعالى: سبح وم لسوت وما الأرض وهو الم اكير #6 في 
إجراء صف لمر 4 عليه تعالی هنا إيماءٌ إلى أنه الغالِبٌ لَدوّه؛ فما كان لكم 
أن ربوا أعداءه فقوا مهم عند القاء؛ واجراء صفة 5 يم إن حملت على 
معنی المتصف بالحکمة: د ن الموصوف بالحكمة لا يأمُرُكم بجهاد العدوٌ عَبَنَاء 
ولا يُخَلّيهم یغلبوتکم» وان خملّت على معنی المحكم للأمور» فكذلك'". 
(۱) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزیل)) للسيوطي (ص: ۰۲ ۲). 


(۲) ینظر: ((شرح العقيدة الواسطیة)) لابن عثيمين (۱/ ۲۳۷). 
(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ 4 ۱۷). 
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۳ % ۷ ت‎ 4 ٢ 
تج وق اج‎ )4-١( جر سورةٌ الصف - الآیات‎ 


۲- فول الله تعالی: ا لي اموأ موت 1> به 
في وجوب الوّفاءِ بالتذر في ز تذر اللجاج 
۴ کول افوتمالی: تفارک اوہ اس لبود 
الآية على أن من أَلرَم تسه عملا فيه طاعة لزمه أن ية يفي بها" . 

-٤‏ في قوله تعالى: ڪر متا داه # إثبات صفة المَقتٍ لله تعالی 


ع ر اپ ار و 
وا یتفاوّت''. 


-٥‏ في قوله تعالی: ال اه حب أل بوک ف یلوصا € إثباٹ 
صفة المحيّة لله تعالی ٥ء‏ سر ےت 6 [البقرة: 
و 

٤ء‏ وقوله: لن هب لو ویب متطه ریت [البقرة: ٢٢۲]ء‏ وقوله: 


(۱) يُنظر: ((أحكام القرآن)) للكيًا الهَرّاسي (4/ 4۱۳). 
ونر الاج والغضب: هو أن یمع نفسّه من فعل» أو ينها ا قربة بالفعل أو 
بالتّرك. یُنظر: ((المجموع شرح المهذب)) للنووي .)40٩/۸(‏ 
وقد اَّفقّت المذاهبٌُ الفقهيّةُ الأربعة -الحتفيّة والمالكيّة والشَافعية والحنابلة- على أن لد 
على وجه اللّجاج والغضب یتعقك على خلاف بيتهم: هل یجبُ عليه الوفاۂ بالنّذر أو تج 
کر الیمین أو کته یّهما؟ يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للرَيلَعي (۳/ ۱۱۰)ء ((الشرح الکبیر)) 
للدردير (5/ 6۱۹۱ ((روضة الطالبين)) للنووي (۳/ ۶6 ((لانصاف)) للمَرداوي (۱۱/ ۹۰). 
والأقربٌ هو التّخِيرٌ بين الوّفاء بما اترم أو الكقارة وهو مدَمَبٌ الشَّافعيّة» والحنابلة» واختاره 
رظ رق ال وان باز وان في نظر: ((مفتي المحتاج)) لري اد 
((کشاف القناع)) للبُوتي ۲۷/١‏ ((الفتاوی الكبرى)) لابن تيمية (٤/۱۱۰)ء‏ ((إعلام 
الموقعين)) لابن القيم (۲/ ۸۷ء ۸۸)ء ((مجموع فتاوى ابن باز)) (۲۲/ ۰۳۳ ٣۳))ء‏ ((مجموع 
فتاوى ورسائل العثیمین)) (۹/ ۲۳۲). 

(۲) بُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن الفرّس (۳/ ٤‏ 05)» ((تفسیر القرطبي)) (۷۸/۱۸). 

(۳) ینظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين /١(‏ 5 717). 

(5) بُنظر: ((شرح الأربعين النووية)) لابن عثيمين (ص: ۳۲۱). 
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ص کک : رح 
568 سس . 


ان له > ےئ مت 6[ التوبة: ] . وهذه الآياتٌ وأشباهها تقتتضي أن الله تعالى 
ف ا هذه الأعمال؛ فهو يحب الَوَابينَ ففی هذه الحال ب بحبهی وهذا 
مبنیٌ على الصّفات الاختياريّة» فمن نفاها رد هذا كُلَه''! 


-٦‏ في قوله تعالى: 2( إن آل بث أل موت ف سیو صَنَا کنر 
یکن مَرْصصُوضٌ ٭ دلیل على تعبئة الخرب؛ والتظاهر في القتال ۳. 

بلاغة الآيات: 

۱- قولّه تعالی: سبح ماف الوت ومان الْأرْضٍ رورا کم 4 مُناسَبة 
( تحة لما بمْدھا من السورة بيان أن الكافرينَ مَحقوقُون بأن تُقاتلوهم؛ 7 
ا جمیع المخلوقات فلم يُسبّحوا الله ولم يَصِمُوه ه بصفات الكمال؛ إذ 
تلو شرا في لالب ده یی بان ام درا ام 


ُوڈُوا حق تسبیح الله؛ لأ الله مس مُستحق لأن يُوفَى بعَهُدہ في الحياة الدّنياء وأنَ الله 


- قوله: سبح يِه ما فی لسوت ومان الََضٍِ مہ فيه مناسّبة حسنةه حيثُ 
عبر هنا بالماضي #إسَبَحَ ‏ كما في سُورة (الحديد) و(الحشر)» وقال تعالى 
في بعض الشُور: فا سبح 4 [الجمعة: ١ء‏ التَابْن: 1مد ھا ری 
البعض: 99 سی 4 [الأعلى: NT‏ عَم أن تَسبِيحٌ الله تعالی دائ 
غير منقطع؛ لما أنّ لماضي يذل عليه في الماضي من امه والمستقبَلٌ 

یال عليه في المستقبل من الرّمانء وَالأَمُرَ یل عليه في الحال“. 

(۱) يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (۱/ ۳۵۷). 

(۲) يُنظر: ((النکت الدالة على البیان)) للقصاب (/ ۲۹۰). 


(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ 4 ۱۷). 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۵۲5/۲۹). 
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6 5 
رھ تج 


ا ا بن او إن ۰ . پر ہت 
التّرول -» فالاستفهام ولو رک مَالان وپ براذبہ الطب في الب ؛ 
وإِنْ كان النْداءً للمنافقين؛ فالمغنى: يا أيّها اا آمَنوا» أي: بال 
والاستفهام یراد به الانکاژ او هکم بهم في إسنادٍ الإيمان ا 
٦‏ الایمان مرا الایمات من شان :ان يرع المؤيق عن 
أن بُخالِفَ فعله قوله في الوغد بالخیر. 

وله ات ما لا شعلو توت لام لتعليل المُستفهَمٍ عنه وهو الي 
ئ3 الف هو فا لھا الاستفهاميّة؛ لأنّها ل على أمر مهم يطلب 
تعیب والتّقديرٌ: تقولون ما لا تفعلون لا سب أو لأيّة عِلّة؟ وهذا كناية عن 
تحذيرهم من الوقوع في مِثلٍ ما فعلوہ يوم د بطريق الرمز وكناية عن 
اللوم على ما فَلوه يوم خر بطریق التلويح". 

- قوله: لم قولوت مالا تلو # معتاه: لاي شيء تقولون: (تَفعَلُ) ما 
لا تلو من الخیر والمعروف؟ على أن مَدارَ یراوخ في الححقیقة 
عدم فعلهم» وإنّما وجا إلى قُولهم تیا على تضاغف معصیتهم بیان أن 
المُنکرَ ليس ترك الخیر الموعودِ فقطء بل الوعدٌ به آیضا وقد كانوا يَحسَبونَهُ 
مَعروفًاء ولو قیل: (لِمَ لا تفعلونَ ما تقولون)» لَفْهِمٌ منه أنَّ المُنگرَ هو ترك 
الموعود””) 


(۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ٥۵۰۲ء‏ ٥٥)ء‏ ((تفسير أبي حيان)) .)٦٦٤١/١١(‏ 
(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ١‏ ۱۷). 

(۳) ينظر: ((المصدر السابق)) (۲۸/ ٣‏ ۱۷ء .)١726‏ 

.)۲ 4۲ /۸( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )٤( 
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1 7 أي ص 
0 ام ادتفسیر المحرر للقرآن الکری و 


- وفيه تعریض بالمُنافقين؛ إذ يُظهرون الإيمانَ بأقوالهم وهم لا يَعمّلون أعمالٌ 
أهل الإيمان بالقلب ولا بالجسّد”". وذلك على قول فی التفسير. 


لي 


ےہ 


۳- قولّہ تعالى: کب ما عند نو آن ولو ما لا کقملوک پ4 بیان لجملة 
للم E‏ 4 کصریکا اش مکی عنه به*. 

- في قوله: ڪر متا عند آل آن فا ما لا علوت المبالخة والتکریژ؛ 

ولهذا عبر هذه الجُمل من أفصّح الكلام وأبلَعه في مغناة؛ ون 

أ- قصّدَ إلى اجب بر صیغة اجب لتعظيم الأمْر في قلوب السٌامعینَ؛ 
ان الیش لا یکون إلا من شيء خارق للعادة والّظاثر. 


ب- سد إلى فان ولا ه ونصب تا که على تفسیره؛ لاله على أنَّ 
لیم ما لایفعلون مقت حالص لا شرت فیه؛ قرط كمكن القت منه. 

ج- اختیاژ لفظ المَنّت؛ لأنّهِ أشدٌ الُغض وابلخه. 

بونرو مھامل راس تاس سا افتار امس رت 
ناه که آبلغ من ذلك؛ لاله إذا ثبت بر مَقته عند الل فقد تم کبره وشدته 
42-1 

ه- التّكرارٌ لقوله: ما لا تلود )4 وهو لفظ واحدٌ في كلام واحدِء ومن 
قوائد التُكرار التّهُويلُ والإعظامٌ وكيد وال فقذ كان الکلام متا لو قیل: 
(بْرَ مَقتًا عِند اله ذلك)» فما إعادثّه لا لمكان هذه الفائد۳. 
(۱) ینظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸/ ۱۷۵). 


(۲) ینظر: ((تفسير أبي السعود)) (۸/ ٢٢۲)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۵ ۱۷). 
(۳) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ ۵۲۳ ((تفسير البيضاوي)) (٥/۲۰۸)ء‏ ((تفسير أبي = 
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2 سورةٌ الصف - ال آیات (۱- 
4 


- وفيه أيضًا اندراح الخاصٌ بالعام وقد ورد ال العام عن القول غير 
المؤيّد بالفعل» والمقصوةٌ اندراج الم الخاصٌ الذي ورد عقب ذلك وهو 
قولّه: ده دعي الورك پم ماود ی مرو سنا نور کرو 46. 
وفائدة مثلٍ هذا النّم الم عن الشَّيء ء الواحد مر 0 00 
وِمُفْرَدًا بالخصوص» وهو أَوْلى من هي عنه على الخُصوص رین فان 
کل اگ ارڈ لا ینک مع ما في التعميم م من التعظيم 
المي 

- وعدل عن تغل ال تہ ضمیر القولِہ بأنيقتصِرَ على کر 
ما جند او #» أو یقال: (کبر ذلك مَقَنَا)؛ لِقَصدٍ زيادة لنویل باعادة لمظه» 
ولافادة التأكيد”". 


موس بسن 


#حقوله تقال : إن کیت ریت قار ل رما انهم 
مه سر زی تفش وه تیان ما كر e EES‏ 
أيضًا جوابٌ على تَمنّيهم معرفة أحبّ الأعمال إلى الله وما له توطئة له على 
آسلوب الطب ومُقدّماتها"". 


7ھ قب 7 وہ و 
- قوله: ا كم بن مرو # المرصوصٌ: المتلاصق بغضه ببعض» 


= حيان)) (۱۰/ ۰۱۲6 ((تفسير أبي السعود)) (۸/ 4۲ ۲) ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸/ ۰۱۷۰ 
٦ھ‏ ((إعراب القرآن)) لدرویش (۱۰/ ۰۷۷ ۷۸). 
(۱) ينظر: ((تفسیر الزمخشري- حاشية ابن المي )) /٤(‏ 4۵۲۳ ((إعراب القرآن)) لدرویش (۷۸/۱۰). 
(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸ ۰/۲ ۱۷). 
(۳) ینظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۸/ ۳ ۲). 
)٤(‏ پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۷/۲۸). 
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88 وار سے سے س سے ا 


وهو تَشبية في بات وعدم الانفلاتِء وهو الذي افتَضاہ لوب السابق في 
قوله: لم ترثک لنوت 4 [الصف: .]١‏ وقيل: المراةٌ: استواء اتهم 
في اللبات حى یکونوا في اجتماع الكلمة كالبنيان المرصوص"". 


(۱) 2 ((تفسير أبي حيان)) (۱۰/ »)١56‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷۹/۲۸). 
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الآيتان (-1) 


1 ود قال موی ومو یمور لِم ودوت وَقَد كار ف سول للد 


رم 2۵ 


ایک 52 و آراع [ الد وب وال لا دی ال این ا ود َال سی این 


روحم م ع رم ہیں ہے ری سر ہے 5 ہے 
مر یب لسر یل نی رَسُول ال کر مر ضیف ما بين يد من ره وم ولو E‏ 
هه اد کنا جا ہم بيت تاو هدا حر مین . 

غريب الکلمات: 


رر آي: مانُوا وجاژوا والرَّيعُ م: المي عن الاستقامة» وأصل (زیغ): 
دل على ميل" 
المعنی الإجماك: 


۶+ -يا محمّد- حينَ قال موسى لِقَومِه بني إسرائیل: يا قوم 
يم وني وأنتم تملمون ني سول الث إلیکہ 0 ۶ھ 
قلوبّهم عن الهُدىء وال لا هدي القَومَ الخارجِينَ عن طاعته. 

ثم يذكرٌ الله تعالى جانبًا مما قاله عيسّى عليه السَّلامُ لبني إسرائيلٌ» فیقول: 
e‏ 3 شان یگ کی لي و 
واذکز -يا محمّد- حينَ قال عيسى ابنٌ مَريمَ: يا بني إسرائیل إني سول الله 
م ر 0 م رعو 2 
آرسّلني إليكم مُصدفا للتوراة التي آنزلت من قبل على موسی ومُبَسْرًا برسول 
يأتي من بَعْدي اسمه أحمَدُء فلما جاءهم بالمُعجزات الا على الحَقّء قال 
الكافرونَ: هذا الذي جاءنا به محر ظاهد! 


1 
الله 


یه و بز الآر 5 5 ا 
$ ولذ َال موی لقومه. یمور لم تَدوتی وقد تَحَلمُورت أي رسول اللہ 
(۱)ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ 61۱۲ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 6۲۵۱ ((مقماییس 


اللغة)) لابن فارس (۳/ ٤٥)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۳۸۷ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: °( 
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سد ےے مر یو وو رو 


7 ہے 4 2 4 و سم مج م : 
کم فا راو أزاع أله فلوم واه لا د ىألم لين © . 
E‏ مر مر 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


لكا ذکر الله تعالى الجهاد ذکر قِصَّةَ موسى وعيسى عليهما السَّلامُ؛ تسلية 
یه صلی الله عليه وسلم؛ ليصبرٌ على أذى قومه مُبِنَدنَا بقصّة موسى عليه 
اسلا لتقدمه). 
o 3 1‏ » 0 لے 5 7 شر ضر 2 
وأيضا لما كان في المؤمنينَ مَن يقول ما لا يفعَل» وهو راجع إلى الکذب؛ 
فإن ذلك في مغنى الاذاية للرّسول عليه الصَلاة والسّلامُ؛ إذ كان في آنباعه من 
انی الكذبّ» فناسّبَ ذكرٌ قضّة مُوسی وقوله لقومه: لم تَؤَدُوتَف 0 واذایتهم 
له کانث بانتقاصه في نفسه. وجحود آيات الله تعالّى» واقتراحاتهم عليه ما ليس 
لهم اقتراحه(. 
Ê‏ رہ E‏ ریم زر 2 و عسل 
بالنّوحيد وجامَدَا في سَبيل الله وحل العقاب بمّن خالقهما”. 
ی ین رت و 5 ۱ ب او 5 وق و 
وأيضا لما كان التخلف عن آمر الله تعالى» والغفلة عن شيء يوّدي تزکه إلى 
لان به والاخلال ادت من آدابه: موا للکرن فى صف الشيطان» ومقارقة 
۲ 1 هس جو 0 1 3 رو 7 5 و ۹ 7 
جزب الرّحمن. فیکون اذى الرّسول صلی الله عليه وسلم؛ فيوجب ذلك الشقاء 
کل لاله جَديرٌ بأن يبر إلى أكبرَ منه؛ إلى أن تحيط الخطایا فتبيحَ الرّزاياء وكان 
چ 
للتذكير بالمُشامّدات والأمور الواقعات ما ليس لغيره في التأديب» ومَرجع 
التَرهیب- ذكرٌ بما كان لبني إسرائيل؛ ترهیبًا من مل حالهه”». 


.)۲۷۹ /5( ينظر: ((تفسیر الشربيني))‎ )١( 
.)۱79 /۱۰( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )۲( 


(۳) ينظر: ((تفسير القرطبي)) (۱۸/ ۸۲). 
)٤(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۹/۲۰). 


الجزء ۲۸ - الحزب ۵۵ 


ہے 


مد ہے ی کب و بر 220 
سی لقومه. یور لِم توذونی وقد تَحَلموت أن رسُول له 


9 ولذ شال م 


ر ےہ هد امي 4 2 ہے 
أي: واذکز -يا محمد- حين قال موسى لقومه بني إسرائیل: يا قوم» لِم تصيبونني 


۳۴ ۹ سول الله (لیکم واه يج 
عليكم تعظيمي والانقیاد لأمْري20؟! 


كما قال تعالى: 2 ود قال مُومیٰ موه دقوم اد روا مه أله عَليَكُمْ د 

جعل فیک انبیاه و اعدا من الا چ اکا 

اش الْمَقَدَّمَةَ آل ی کب آنل لک ولا توا عل برف لیوا کسر ٭ ال 

یموس إن فا قوما بار وان ند لها حى خرجوا منها قان َنرَجُوا متا فا 
0 5 9 ۶ ےک 5 5 ۳ 


س س ہے هي ھ اص سه رچ ط رمو مرجم زور 72ء مج 5 س ا حا بے 

2 ۰ 4 7 و کیک ولد 
رب ا لا امَلك إلا نفسی وأخى فافرق بیننا وبي القوم الفَديقَِينَ * قال فإ 
رس ےرک م جيعد یں اخ سد مس ور سے کے چ ا و م2 


[المائدة: ۲۰ - ۲۰ ]. 
وعن عبد الله بن مسعودٍ رَضي الله عنه» قال: ((قسَم ان صلی الله عليه 
یا سی نے 1 8 ی م2 وو 2 ۔ 7 رت 2 
وسلم قسمّاه فقال رجل: إِنَّ هذه لَقِسْمة ما آرید بها وَج الله! فأخبَرْتٌُ اللي 
صلی الله عليه وسلّم فعَضبّء حتّی رأيثُ الغضب في وَجُهه وقال: يَرَحَمُ الله 
وینظر ما يأتي في البلاغة (ص: .)۱٥١‏ 
E‏ ابن جریر)) (۲۲/ 1۱۲ ((تفسیر القرطبي)) (۱۸/ ۸۲) ((تفسیر ابن کثیر)) 


السعدي)) (ص: ۸9۹). وینظر ما تقدَّم في تفسیر سورة (الأحزاب) آية رقم (19). 
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ِ م2 ع م 
موسی؛ لقد آوذی بأكثرٌ من هذا فصبَرً!))7". 


تا رایع کہ هم 


لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


7 
8 


أي: فلمًا مال قوم موسى عن الحَقٌّ عَمْدَا منهم أمال الله قلوتهم عن الهُدى 
إلى الصَّلال؛ عُقوبةَ لهم على زٌیغھم عن الحَقَ مع تعَمّدهم وعلمهم به". 
كما قال تعالى جكاية عن دعاء الراسخین في العلم: ریغ وبا بد ا 
ا تما 6[ آل عمران: ۸]. 


5 506 2 کے ای ۴و 4 ہم ہے لوصح رح و مور 
وقال سبحانه: 3 ومن ياق الرسُولٌ من بعد ما بين له لدی وی عبر سیل 
2 ء< مر لمات ہے ر ت ل كرح 2 رار ہر ۶ م 
موی ولو ما تول وس لو جَهَکم وساءت مَصیرا # [النساء: ۱۱۵]. 


2 رہ < مفرح ےکی ۳ کے 1 5 0 7 می حير کر > 
وقال عز وجل: 1# وَنقلْب أفد م وأبَصَدرَهُم د يوسأ بو ول ممق وَمَدَرَهُم 
في ینم مهو 4 [الأنعام: ۱۱۰]. 
ونه لا دى ألم نرين 4. 


أي: وال لا یوفق لاتباع الحقّ القَوم اين آثرو الحروجٌ عن طاعته» وأصَرُّوا 


عا 
وسم رو ہہ ہے ۶وو 322 ا ہر ںہ ۹۸ جو و۶ ور 
ومبشرا رسول ياق من بعدی اسه أحمد فاماجاءهم الت قالوا هذا سجر مین 0 


ے 2 ۰ 


(۱) رواه البخاري )٣٦٦٦(‏ واللّفظ له» ومسلعٌ .)۱۰٦١١(‏ 

(۲) ينظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ 0۱۲ ((تفسیر القرطبي)) (۱۸/ ۸۲)ء ((شفاء العلیل)) لابن 
القيم (ص: ۹۷ء ۰۱۰۰ ۰۱۳4 ۱۳۵ ((مفتاح دار السعادة)) لابن القیم (۹۹/۱)ء ((تفسير ابن 
کثیر)) (۱۰۹/۸)ء ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۸9٩‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸/ ۱۷۹). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۲۲/ ٦٦٦)ء‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ ۰۱۱ ۱۲)ء ((تفسیر آبي 
السعود)) (۸/ ۰6۲4۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۸۵۹). 
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رح 


5 2 بح ص 


سورةٌ الصف - اللآيتان )٦٥(‏ ) 


و 7ے ۹ 70 
مناسبة الایة لما قبلها: 


آیضا شيئًا من ات 


9 یت لئ سول کہ ریک 
۶ ئ6 0 ہی ئےہو رہوج 5 1 7 7 : 
آي: واذکز دیا محمد حین قال عیسی ابن مریم :یا بني إسرائيل إلى سول 


0ھ" لأدعوكم إلى الحَيرء وأنهاكم عن الشّر”". 


للحي یکم کت يد صن لوق 
ہےر 2> ر وو مر مر سگ سے وم رم ر 2 کے روےر للج کت بجوم ہے 
انيه الاخیل فيه هدی ونور ومصیقا لما بن ید يديد م من رد2 وَهُدَى وموعظة لین 4 
[المائدة: 55 ]. 


کش و پا م رح | وو و 
ومبشرا رسول ت من بعدى اسه اد 8. 


.)١56 /۱۰( ینظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(۲) ينظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۲۲/ ٦٦٦)ء‏ ((تفسير ابن عطية)) (۵/ ۰)۳۰۲ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)۸٥۵۹‏ 

(۳) ينظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ ٦٦٦)ء‏ ((تفسير القرطبي)) (۱۸/ ۰۸۳ ((تفسير البيضاوي)) 
(٥/۲۰۸)ء‏ ((تفسیر ابن جزي)) (۸۱/۱)ء ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۵۹). 
قيل: معنى تصديق عيسى للتّوراة: تصديقه لھا في النّوحيد وجمهرة شرائعها. وممّن ذهب إلى 
هذا القول في الججملة: السمرقنديٌ» وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسیر السمرقندي)) (۳/ 57 )۰ 
((تفسير ابن عاشور)) (۲۸/ ۰۱۸۰ 181). 
وقيل: المراڈ: أن في التّوراة صفته واه شرت به اه لم يأت بما يُخالفُها. وممّن ذهب إلى 
هذا القول: القرطبينٌ» والشوكاني» والسعدي. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۱۸/ 87)» ((تفسير 
الشوكاني)) /٥(‏ ٢٦۲)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۵۹). 
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ع 


ار ۵ ےے۔ ہے موم و ےک ہے پی سا صم ےم ر ہے 
کم ٍصرک ی ها لو آقررنا قال فَاشہدواً اا من لدی *# قمن ول د 


ےط 


ول 


یک لاک هم اوھ ۳ عمران: ۰۸۱ ۸۲]. 


وقال مُبحانه: 3 الین يَكِتُوتَ سول ی المح کے آلزی جدوته. یا 


نجل شم باون ریم عن الشکر وميل 


00 7 5 7 وم ہے 36 يك و و مج و ر و م ور ح< 14 کے ہ 7 > 
مر ] مم گرم لا مر ہے 


5 کے مرو 
لزى زل معه أولرك 


۶ 


ليهر ار بت ءامنوأً بو وعرروه ٤+‏ سز 27 ی 
هم لمحت 6 [الأعراف: ۷. 
۶ 2 7 0 ۶ 

وعن آبي أمامة رضي الله عنه» قال: ((قلت: يا نی الله» ما كان آول بدء أمرك؟ 
قال: دعوة آبي ابراهيم وبشری عیسی, ورأث أمّي أله يخرحٌ منها نوز آضاءّث 
منه قصورٌ الشام)). 

۱ و 3 1 3 
وعن جُبير بن مطعم رَضِيّ الله عنه» قال: قال سول الله صلى الله عليه وسلم: 
۳ ومع 1 2 7 7 ع 9 

((لي خمسة آسماء: آنا محمَدٌ» وأحمد راتا الماحی الذي یمحو اله بن الکن 
(۱) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ ۰1۱۳ ((الوسیط)) للواحدي (4/ ۰4۲۹۲ ((تفسیر القرطبي)) 

(۱۸/ ۸۳ء ۸۰)ء ((زاد المعاد)) لابن القیم (۱/ ۰٩۱۰٩۰‏ ((هداية الحیاری)) لابن القیم (۱/ 

۵ ((تفسير ابن کثیر)) (۸/ ۰6۱۰۹ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ ۱6). 
(۲) أخرجه الطيالسي (۱۲۳۰) وأحمد (۲۲۲۲۱) والطبراني (۷۷۲۹). 


قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (۵/ ۲۲۵): ((سناده حسنٌ» وله شواهد تقویه). وصححه 
لغیره شعيبٌ الأرناؤوط في تحقیق ((مسند أحمد)) (۳۲/ 0۹). 
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رآنا الَحافز الذي تخسر الاس علق قذي وأنا الع ات00 , 


71 ۳۹4 ظا ہے 2 2 پر مز ا 7 ۲ 
وعن أبي موسی الأشعري رَضِيَ الله عنه» قال: ((كان رَسول الله صلی الله عليه 


مر له کر ا گی 5 ري عه ےے و مت 
و نکی لنا نفسّه آسمای فقال: آنا محمد» واحمد وا لمقفي ض0 والحاشرء 


E الَویت‎ 

کنا جم ايت توا عدا حر *. 

القراءاتٌ ذاث الأثر في التفسير : 

. 4) قراءة: سَاحرٌ‎ -١ 

۲- قراءة: يىخ چ . 

أي: فلمًا جاءهم بالمُعجزاتٍ الواضحة اذل على الک قال المعاندون 
الكافرود: هذا الذي جاءنا به حر ظاه”. 


(۱) العاقت: الذي یس لت 2ڑ والدي لی اليو من کان له ينطر: ((مرقاة المفاتيح)) 
للقاري (۳۰۹۱/۹). ۱ 

(۲) رواه البخاريٌ (۳۵۳۲) واللّفظ له» ومسلعٌ (۲۳۰۶). 

(۳) اي أي: لبم منک أثَرَه: إذا تَبعَه يعني: أنه خر الأنبياء الآتي على أترهم» ولا لب 
بَعْدَه. پنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (۹/ ۷. 

.)5705( رواه مسلم‎ )٤( 

.)۲۵5 /۲( قرأ بها: حمزق والكسائيٌ» وحَلّفٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )٥( 

.)۲٥٢ /۲( قرأ بها: الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )٦( 

(۷) ینظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۲۲/ 0۱۳ ((تفسير السمرقندي)) (۳/ 57 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(۱۱۱/۸)ءء ((تفسير الشوكاني)) /٥(‏ ٢٦۲)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۸۵۹). 
قال ابن جُرَّي : (0ع شم ی # یسمل أن يريد عیسی أو محمَّدًا عليهما الصَّلاة والسّلامُ). 
((تفسیر ابن جزي)) (۳۷۱/۲). ویٔنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۵/ ۳۰۳). = 
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ج8 O)‏ ا التفسير المحرّد للقرآن انکریم )اه 


۶ 4 


م الور ہے ا 


الع لاط نت وک 
را مش ما زک وفالرا عا هلدا ]ل رفك مکی و 
هلدا إلا سر مین [سباً: .]٤٤‏ 

الفوائدُ التربويّة: 

"0 - “ ٤ 2 قول اللہ تعالى:‎ -١ 
"۲" بالذّنب ''ء والجزاء بالمعاصي على المعاصي‎ 

]ات قول الله تغالى: ات ّ 
إضلال الله لعباده ليس ظلمًا منہ ولا يه َة لهم عليه وإنّما ذلك بسَبّب منهم؛ 
فانهم الذين أغلّقوا على أنفسهم باب الهدى بعدما عَرّفوه» فيُجازيهم بعد ذلك 
بالاضلال ب والرّيغ ہت وتقلیب 0 عقي له 


ر کے س 5 رح اپ سی 
1 ۳ موا بو آول 


وعدلا منه بهم كما قال تعالی: ونقلب فد یلکن تاد 
مر رهم في ینم يَعَمَهُونَ 4 [الأنعام: ۱۱۰]. 


< ومکن قال بان )۶ علبه وسلم: این جزین: ومکی* والسفدني, بظر: ((تقسیر 
ابن جریر)) (۲۲/ ۰۱۱۳ ((الهداية إلى بلوغ النهایة)) لمكي (۱۱/ ٤٤١‏ ۰6۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: .)۸٥۹‏ 
وممّن قال بهذا القول من المّلف: ابن جرج . يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (۸/ ۱4۸). 
ومن قال ان المراة : عیسی عليه الصَّلاة والسَلامُ : مقاتل بن یمان والسمرقندي» والرسعَني» 
والبيضاوي وأبو حيان» والشوكاني؛ والعليمي وابن عاشور. يُنظر: ((تفسیر مقاتل بن سلیمان)) 
9 ((تفسیر السمرقندي)) (۳/ 44۳ ((تفسیر الرسعنی)) (۸/ ۱۱۳ ((تفسیر 
البيضاوي)) (۵/ ۲۰۹ ((تفسیر آبي حیان)) (۱۰/ ۱ ((تفسیر الشوکانی)) (۵/ 4۲۳ 
((تفسیر العليمي)) (۷/ 57)» ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۱۸۷). 

(۱) ینظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۱۰/ .)١56‏ 

(۲) ينظر: ((شفاء العلیل)) لابن القیم (ص: .)١١١‏ 

(۳) بُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۸۵۸). 
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5 کک‎ 
O 
ERA 
s3 I ہم ےو‎ e orf KC 


-٣‏ قال الله تعالى : ماع َه هم عاقبهم سُبحانه بإزاغة قلوبهم 
عن الق لَمّا زاغوا عنه ابتداء» وتظیره قولّه تعالی: لوقب أفككهم یرهم 
گما لتق نوا بو أو مرو وَسَدَرُهُمَ في طفینهم يَعَمَهُوَ 4 [الأنعام: ۱۱۰]؛ ولهذا 
قیل: من غرض عليه حَقٌ فرَدّه فلم قبل مُوقبَ بقساد قلبه وعقله ورَأيهه ومن 
٣‏ 7 +ھ 3 اس سني الله ماد 
رأيّه وعقَله! 

4 - في قوله تعالى: رام رام له له 4 أن الانسان كلما وغل في 
المعاصي ازدادبُعدا عن الإقبال علی التعق 4 ولذلك جب أن بعلم أن من اشد 
رات الذنوت الات الإنساذ برض القلب »فالا سان إذا غرفت بهذا 
حبيب أو فد محبوب ین المالء فهذه عقوبة لا شك لكنْ إذا مُوقبَ بانسلاخ 
القلب فهذه العقوبةٌ أشدٌ ما يكونٌ©. ۱ 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: مإقَلمَارَاعُوَا َع اک لبم # أن من آغرض عن اتباع الحقٌّ 
E E E‏ قلّه عن ال 
ہے 

-١‏ في قوله تعالی: ار همه حَجّة على المُعترلة والقَدَريّة 
المُكرينَ أ الهداية والاضلال بيد الله تعالى؛ حيبت أخبر سبحاته في كلام واحد 
عن زٌیفھم وإزاغتهم» فجمّعَ سُبحاله ین الأمرين في قوله: لارام 


(۱) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القیم (۱/ 49). 

(۲) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: ۱۰۳). 
(۳) يُنظر: ((التحفة العراقية)) لابن تيمية (ص: ۳۹). 

.)۲۹۳ /5( پنظر: ((النکت الدالة على البیان)) للقصاب‎ )٤( 
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لر التفسيرالمحرر للقرآن العريى) 5 


OE‏ 6ت 
2 فالإزاغة فعلّه والرَيعُ فعلّه. 
۳- في قوله تعالی: فلا را ازع اک هم وک لا یی الم اسفن 4 

أن اضلال مَن صل ليس لمجَرّد المشيئة» بل لوجود لعل الي كانت سَببًا في 
إضلال الله العبد”؛ فمن رام عن الحقٌّ فهو السّبَبُ» ولا يمكنٌ لاحد أن یی لا 


(۳) 


کک ا 


7 7 ةو کے 000201010100 8 ۶2 
-٤‏ قول الله تعالى: وله لا دی لین 4 فيه سُوال: هذه الآية 
الكريمة تذل بظاهرها على أن الخارج عن طاعة الله لا بُهدیه الله وقد جاءت 


و ب وسمة 


سی کو 2 2 ۳4 
آیات حر تذل على خلافٍ ذلك. كقوله تعالى: 3 ل تن کرو إن يَنتَهُوأ 
ُتْمَر له مناد سَلَفَ 46 [الأنفال: ۳۸]ء وقوله تعالى: ل كَلَلِلک ڪنتم ین 
قل قمر آل ءا يڪم # [النساء: .]۹٤‏ 

وو .72 ٥‏ وو 5 ¢ 2 

وأيضا يشكل على هذا آن الواقعَ أن الله قد يهدي الفاسقينَ» وقد يهدي 
الكافرينَ» فكيف نَجمَعْ بيْن الواقع وهذا الخبر الصَّادق؟ 

الجواب من عدة أوجه: 

2 ا علخ 7 1 

الأوّل: أن الآية من العام المخصوص؛ فهي في خصوص الأشقياء الذين أزاغ 
بھی ل کی کر ا یدیم اک 
الله قلوبهم عن الهدى لشقاوتهم الأزلیّة. فقوله: وان لا دی الیم ورن 4 
أي: الذين کب الله عليهم الفشق, وأمّا من کب عليه آن يُؤمنَّ» فيُؤمنٌ ولا بد 
ولكنَّ الفائدة من هذا -أي: من إطلاق قوله: واه لا دی ال لورت #- 
الإشارة إلى أن عدم هداية الله للقوم الفاسقينَ؛ لأنّهُم اختاروا الفسّ» كما قال 
)١(‏ ينظر: ((شفاء العلیل)) لابن القيم (ص: .)١75‏ 


(۲) بُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (۱/ ۱۰۱). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة النساء)) (۲/ 8۳۲. 
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5 کہہے مد 26 مر یو مه ورگ له يو کم 0 > 

لله تعالی: قاروا راغ أله فلوجهم واه لا دی الق هرن . فالآية موم 
و 7 7 ا 

معناه الخصوص فیمن حتَمَ فسقه وموافاته عليه. 


صحرے صوم 


الثاني: أن المعنى: لا هديهم ما داموا على فشقهم فان تابُوا منه هّداهم. 
0 1 هب 2 ¢ 2 2 
الثالك؟ انه سیل أن دید ارعن أن القاس ف فد لسن غل هذى 
5 7 جم کی ہو 
من اللہ فتجيء الآية عامة تامّة العموم(. 
6ت في قوله تعالی: وان لا یی سیون * وعید شدیذ. ون الفاسق 
و ہج ےج 3 
عَرْضة للا يديه الله عرٌ وجل''. 
7 50 5 7 مََاكَ م > 32 ےک مر ہی سم ےم ۶ھ ہر 
-٦‏ قول الله تعالی: 38 ورد قال موی لقوید. ول تؤدوتی وقد تغلمورت 
کے سے T4‏ کک یہ ہے سر عم مر یو مشش وی ہے کو کے مد سے ر 
أن رَسُولُ آله کم فلا راغ راغ ال مهم وان لا دى الیم میتی 4 فيه 
تنبيةٌ على عَظيم إيذاء ار سول صلی الله عليه وسلم» حتى اه يودي إلى الكفرء 
0ھ ی 1 
وزيغ القلوب عن الهدى'”". 
9 ل م و کہ کی کس رئیا اہ ای مس جل می 2 
۷- قول الله تعالی: ود ال عمی أبن مرج ی سیل 46. قال عیسی: 9ب 
ّي 1ک ۶ ٥‏ ۷ 7 87 ¢ 1 
شی یل ؛ من حيث لم يكن له فيهم أب وإن كانت مه منهم؛ لأن اسب لا 


RA 2‏ ی و ریہ یا 


EN 


وفيه وجه آَحَرُ: أن بني إسرائيل بَعْدَ موسى عليه المّلامُ اشتهروا بعنوان 
7 7 و 
(بني إسرائیل)ء ولم يُطلق عليهم عنوان: (قوم موسی) إلا في مدة حياة موسى 


(۱) ینظر: ((تفسير ابن عطیة)) (۱/ ۸۰۳۵۸ 5)» ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: ۰)۲۳۷ 
((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۲/ .)59١‏ 

(۲) پنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ .)٥٦٦۷‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۵۲۸/۲۹). 

.)118 /٠١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )٤( 


الجزء ۲۸ - الحزب ۵۵ 


يي ص کک : رح 
8 وت ےھ 


ی ۶68ھ یت 
0 ص0" قوتا 
له ۱ أو ناداهم بذلك استمالة لقلوبهم إلى تصديقه واستعطافاء أي 
اي أَرسِنْتٌ إليكم في حال تصديقي لكتاب رل إليكم ی : بني إسرائيل خاصّة ان 


۸- المقصودٌ من تنبيه عيسى عليه السَّلامُ لبني إسرائيل على هذا التصديق 
حي ایهم بالدّعوة في قوله: مت یل قريب إجابتهم 
واشتتزال طائرهم؛ لمت تمشکهم بالتّوراة» واعتقادهم ا 0 
سس وأنّها دائمة؛ ولذلك لگا دهم بھذہ الدّعوة لم یذ علیها ما خکی عنه 
في سُورة (آل عمران) من قوله: ول ڪم بعس اى حرم عم #[آل 
عمران: ۵۰ ]۰ فيُحمَلُ ما هنالك على أله خطابٌ واقعْ بغد أوّل الدّعوة؛ فن الله 


لم يُوح إليهأوَلَ مرّة بنشخ بَعض آحکامالورات ثم أوحاة إليه بفت ذلك» فجيكئذ 
أخبرهم ہما آوحي | الیه۳۱. 

۹- قال الله تعالى : ربق لد نما آخبرهم بمجي« 
سول من بغده؛ لان بني إسرائیل لم راو پُتظرون مجيء رسول من الله 
يُخلضُهم من تَرائنِ ن المُتسلّطين عليهم» وهذا الانتظارٌ دَیدنّهم» وهم موعودون 
20 ا اسلا كان رع عیسی 
به کوغد مَن سَبّقه من أنبيائهم» وفاتحهم به في اول الدّعوة اعتناءً بهذه الوصيّة 
ا علی أن لیس عیسی علیه انَلامٌ هو المخلص امن 
(۱) ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۱۸۰). 


(۲) پنظر: ((حاشية الطيبي على الکشاف)) (۱۵/ ۰0۳۸۷ ((تفسير أبي السعود)) (۸/ 45 ؟). 
(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۱۸۰). 
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S2‏ سورةٌ الصف - الآيتان 
4 


وأ المُتطْر رسول يأني من بده وهو محمّدٌ صلی الله عليه وسلم ولعظم 
شأن هذا الرّسول الموعود به» آراد الله أن يُقِيم للأمَم التي یر فيها علامات 
ولائ لوا بها تشه نیون انطبائها فاتحة لإقبالهم على تي دعوت 
ما یعرفها حقَ معرفتها الرّایسخون في الدّين من أهل الکتاب؛ لام این 
یرجم إليهم الما من هل ملنهم(. 

۰- في قوله تعالی: ا وما سول ین من بر امم ده لم یقل: (ومُصَدَقَا١‏ 
بل قال: مر + وهذا أبلَغ؛ لان لش به یکون نعمة على من بُشْرَ به» فیکون 
تصدیقه من باب تصدیق الخبی وشکر امه ومع ذلك رَقَضوا هذه البشارة 
وآنگروهاء ولم يُؤمنوا محمد صلی الله عليه وسلّم إذَنْ فهم حقیقةً کافرون 
بی وعیسی حه يوم القيامة؛ لا اله سيقول له: و ی ان عم 


م2 و صا 


أت ت فلت لاسن دوق وا الهان من دون له قال سيك ما يحون لع آن افو 
مس کی یحی إن ت لحه قد کن * [المائدة: [۱١١‏ الآیات) وحیتئذ؛ 
فلا یخن يتب النصاری إلى عيسى عليه الصا اسلا فيقولوا: نهم 
تب ون ]لكاتو كلك ستيه ہر رت 
عيسى أبن مریم وغیزه من ن الول قد أ ل عليهم هد والميثاق أن يُؤمنو 
بمُحمّد صلی الله عليه وسلّم » كما قال الله تعالى: لے 
لت صرد وَلَمَرتَه 74" [آل عمران: ۱. 


۱- في قوله تعالی: وم ول ین بی نَم ده سوال: كيف الجوابٌ 


3 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۱۸۱). 
(۲) يُنظر: ((فتح ذي الجلال والاکرام)) لابن عثيمين (5/ ۵۱). 
(۳) ینظر: ((مجموع فتاوی ورسائل العئیمین)) (۳/ ۰۱۳۳ ۱۳). 


الحزء ۲۸ - الحزب ده 


ص کک 1 رح 
EET O‏ 
عن شبهة: إن اسم الا و ا او 


الجوات: أن اس عليه الصا والسّلام له ات ل ۳ 


ےج ےر ےہ 
أسماء؛ ور مل هنا ريم و في السّورة نفسها 
هج مت # يعني : أحمد ۳ - تئیه و اجه 
فعل ماض يدل على أن المجيء قد 3 سَبَقَ بعد البشارة» ولا تلم في التاريخ آن 
ین عیسی ومحمّد ۵ ا علیهما وسلم- رسولاء وای الله تعالی عیسی أن 
یقول: 20اه لد 4+ لجكمة بالغة عظيمة؛ حيث جاء باسم التفضيل «أحمدًا 
يبه بني إسرائيلٌ على أن هذا سول صلی عليه واه وسلم- أحمة الاس 
لله عر وجل. واللّاني: أنه أحمدٌ مَن حُمِدَ؛ فاللَّاسُ يَحمَدونَ فلاا وفَلانًا وفلائه 
ولع الثاني آي: "ئ۶ عا و حت لا 
قول بنوإسرائيل: إنَّ هناك ولا فض دا 
بلاغة الآیتین: 
۱- قوله تعالى: :( وَإِذْ کال موی له قوم لمتودوتن وقد تملمورت 
ی َسُولُ آله إيَحكم م فا رَاغوا رام کہ هه وه یدیل الین 4 
وت ا کت 
استتنافا ابتدائيّاء اقل به من هي عن عم الوفاء ہما وَعَدوا الله عليه إلى 
التُعريض بقوم لب صلی ال عليه وسم بالقول أو بالعصيان أو نحو 
ذلك فيكونٌ لکلا وه إلى المنافقينَ؛ فقذ وُسموا بای سول صلی 
الا علیه ول في قوله تعالی ۳ ا الین يوذو لَه ورسوله. نیمه نیالنا 


(۱) يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: ۲۳۰). 
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2 بح ص 


ار 


صصح 


ولخرةٍ #6 [الأحزاب: ۷ لیف وقوله تعالی: ول وت سوم 
عذَاتٌ ال % [التوبة: ۱١ء‏ وقوله: 0 و ونم اليرت ودوت لت ویٹولورت 
أذ © [العوية: ۱ وعلی هذا الوجه فهو اقتضابٌ”" نقل به الکلام من 


الغرّض اي قبله لتمايِه إلى هذا الغرّض”" 


وقيل: الجملة کلام مستأنف مقر لما قبله من شُناعة ترك القتال۳. 


أو تكون مناسبة وف هذا الکلام في هذا الموقع خدوت سّبب اقتضی نزول 
من اذى قد حدّتّ ۳ الولف عبت مرش على ی وهو 
ویجوز أَنْ تكونّ من تَتمّة نة الکلام الذي قبلهاه ضرَبَ الله متا للمسلمينَ 
تحذیرهم ین إتيان ما يُؤذِي رسوله صلی ال عليه وسلْمَ ویسوژه م من الخروج 
عن جادّة الگمال الدّينيٌء مثل عدّم الوفاء بغدهم في الإتيان بأحبٌ الاعمال 
إلى الله تعالی» وآشفقهم من أنْ یکون ذلك سَبّا للزٌیغ والضلال كما حدّتَ لقوم 
مُوسى ما َو وعلى هذا الوجه فالمراڈ بای قوم مُوسى :عم توي 
طاعته ورضاه فیکون ذلك تد رر 
رش امقس آل ی کب لَه لہ ولا تداع انار توا کبس که إلى 

کالوا ممومید ]نا ل تدعلها كنا ما داموا فنها اذهك آبت وت ف 
"0 ك # [المائدة: سس اھ استخفاف؛ يدل 


(۱) الاقتضابٌ: هو الانتقال مما ات به الكلامُ إلى المقصود مُاشرۃً بدون رابطة بیتهما. يُنظر: 
((المثل السائر)) لابن الأثير (۳/ ۱۳۹)ء ((جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع)) للهاشمي 
(ص: ٤‏ 5 ۰0۳ ((مفاتيح التفسير)) لأحمد الخطيب (۱۷۸/۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸/ ۱۷۷ء ۱۷۸). 

(۳) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (۸/ 4۳ ۲). 
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جج 42010 ا التفسير المحرّد للقرآن العريى) 


7 ہے اس ٹپ کیہ کہ کی ہم ہے اع رم جوج ہے ہر ےر 6م 
لذلك قوله عقبّه قال رت اق لا اَمَلك الا تقب وأحى فافرق بیٹتا وب الوم 


20100100 


دی لیم لین # ناظرًا إلى وَصفهم بذلك مرّتین في آية سورة (المائدة) في 
قوله: م( دَأفْرَفٌ بيا وبي الق آلمَسِقِينَ 46 [المائدة: ۲۵]» وقوله: موقلا تاس 
عَلَ الق ایتک ی [المائدة: كن المقصود الأهم من القصّة هو ما 
تفع على ذکرها من قوله: او آزاع آله هم . ويّناسبٌ آن تکون هذه 
الآية تحذیرا من مُخالفة آمر ار سول صلی ال عليه وسلّ وعبرةً ہما عرض لهم 
ES‏ خالفوا أمْرّه من عدّم ثبات الرّماة في مَکانهم» والواو 
على هذا الوجه عط تحذیر مأخوذ من قوله: زارا اع اه رن 
على النّهي الذي في قوله: الم تلور ما ا تَفْعَلُونَ 4 [الصف: ]٢‏ الآية 
يع ذلك تسلية سول صلی اله عليه وس على ما حصل من مُخالفة لا 
حتى تسبّبوا في هّزيمة التاس. 
8 7 ٗ۷ ۶ 0 
سنا وبساطا لقوله: إلا آله نب أل يموت 4 [الصف: .]٤‏ 
حى یکونوا في اجتماع الكلمة کیان المرصوص في القتال؛ حذَرّھم 
مما لقي قوم مُوسى من إزاغة القلوب» والحرمان من التوفيق بسّبب الأذى. 


0 اسر سم و سر 32 کے ٭ 7 5 وا 
وممًا اركب قوم عیسی بغد مَجیئه بالبيّنات» من تکذیبه وقولهم فیه: هدا 


حرسي 4 [الصف: ٦ء‏ آلا ری كيف جمَم الکل في قوله: ‏ رن 


وی سے صے محص ۔ موم وہے 


00 5 مس ره رت 
افتری على الله أ ذب وهو مع إلى الا لیر # [الصف: ۷ أي: قضيّة الدعوى إلى 
ی یں هراق ا 2 
الاسلام توقيرٌ من يدعو إليه» وتوقيرٌ خرمته. وإجابة دعوته والتفادي عن 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۱۷۷ء ۱۷۸). 
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2 سورةٌ الصف - الآيتان 
4 


إخلاف المواعيد» وعمّا يؤذيه من القول والفعل"'؟ 
کر سر و یم تعريض بأنَّ نوم 
سول أن بُطیعوہ بل ألا دوه ففي الَداء بوضف (قَوْم) تَمهيدٌ للإنكار 
في قوله: ملم توت 4ء والاستفھامُ للإنكار» أي: إن کار أن یکو للإذاية 
مك 
- وقد جاءث جُملة الحالِ من قوله: وقد توت لق سول او که 
امارد لكوي ےد ےی ی 
أ وعلمُكم برسالتي عن الله مر محقق لِمَا شاهَدْتموه من دَلائل رسالتي. 
٣ی‏ 2 المعلوم ب (أنَّ) المفتوحة؛ فحصّل 
تأكيدان للرّسالة» والمغنى: فکیف لا يري مرکم على وق هذا لعلم ۱۳۳ 
- والإتیان بعد حرْفٍ (قذ) بالمُضارع رک € هناء للدّلالة على أن 
علمهم بذلك تد دہ الآيات لي وذلك آخدی بذوام امتثاله؛ 
لأله لو جيء بفعل المْضي لما دل على أكثرٌ من حصول ذلك العلم فيما 
*. وقیل: اتا هنا مشناه الي ب آي: وقذ لاش ور عنه 
7 ہہ" 


.)۳۸۵ ء۳۸٤٣‎ /۱٥( ینظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(۲) ینظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷۸/۲۸). 

(۳) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 075)» ((تفسیر البیضاوي)) (٥/۲۰۸)ء‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) »)۳۸١ /٠١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (١١/١٦۱)ء‏ ((تفسير آبي السعود)) (۸/ 
۳ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۰۱۷۸ ۱۷۹). 

.)۱۷۹/۲۸( يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۸/ ۲4۳ ((تفسير ابن عاشور))‎ )٤( 

.)٦٦١/١١( یُنظر: ((تفسیر أبي حيان))‎ )٥( 
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0 التفسير المحرّر للقرآن العرييي)‎ > O 


- وجملة وله دیلقت اعتراض یلق نتضمون ما 
له من الإزاغق ومُؤذن بعلت أيْ: لا يهدي القومٌ الخارجينَ عن الطّاعةٍ 
ومنهاج الحقَّ المصوینَ على العّواية؛ هداية مُوصِلةً إلى ای وال فالهداية 
A E a‏ المذکورون اقم والاظهار 
في موقع الإضمار لْمٌھم بالفست» وتعلیل عم الهداية به ا 
الفاسقین» وهمْ داخلون في خکمه دُخولا رل وأا ما كان فوضفهم بالفسق 
ناظرٌ إلى ما في قوله: 3# فافرق ببتتا وت لور ألْمَسِقِينَ E‏ ۳ 
وج و سی کن سی بی اکن یل شولك یرم وہ 
یدی من اتور رما سول وأ من بعّدی امه نك اَم کنا جا شم باکت تار یہ 7 
سج تج 
في مَوقع التي قبلها "2-2 مُعترضة استثنافا ابتداتةً ول 
به ین التي عن عم الوفاء بما وَعَدوا الله عليه إلى التعريض بقوم را 
صلَّى الله عليه وسلّمَ بالقول أو بالعصیان أو نخو ذلك» فیکون کلام وا 
إلى المنافقينَ» والوارٌ على هذا الوه عطف غرّض على غرّضء وهو المُسمّى 
ای ی توا لجر یت . وأمّا على الوجُہ الثاني في الآية 
السَابقة -وهو أن تكون من تم الكلام الذي قبلها؛ بضرب مثل للمسلمينَ 
لتحذیرهم من إتيان ما يُؤذي رسوله صلی الله عليه وسلّم-؛ ھ00 
مساق المیم لقِصة مُوسى عليه السلا بذكر مثالي خر لقوم حادُوا عن طاعة 
رسول الله صلّی الله عليه وس إليهم؛ یت بين 
امل ٤0‏ بر سول الذي : يجي ءُ بغده. 


١ 


00 


(۱) ینظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۸/ ۲۳ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷۹/۲۸). 
(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۰۱۷۹ ۱۸۰). 


الجزء ۲۸ - الحزب ده 


-- 7 حور 
> سورة الصف - الآيتان (ه5) تج ON‏ 


- قوله: یر رو من یی آنه له التبشیر: الإخبارٌ بحادثِ يشر 
یقن على الإخبار بأ عظیم الت لهم؛ لاه رمه الشرور الحق؛ فان 
مَجيء الرّسول إلى النّاس نِعمةٌ تظيمةٌ”. 
بے رر دج ييا لعا اله لبط 
رت رجہ ۳ انها 
الاستعمال الفصیح؛ فیحمّل الاسم في قوله: تن لَمَدُ 4 على ما يَجِمَعُ 
بین هذه الاستعمالات الثّلاثة؛ أي: مسمَاء أحمد وذکزه أحمَد وعلمه أحمَد. 
زا لفظ (آحمد) علی ما لا کا اوت من استعمالات (اسم) الثّلائة إذا 
وو ملس سی : 
وت فیما هو مث مشتق منه» أي: في الحمدہ وهو انا فيكو (أحمد) هنا 
مُستعملا نی قرّة رظ الحنت أي :تمد الاس لا وهذا مثل قولهم: 
ره احم آي: محموذ کثیرا. ۱ 
فالوضف ب۔(أحمد) بالنّسبة للمغنی الأوّل في (اسم) أن مُسكّى هذا ارس ول 
0 بآقوی ما 0پ ب9 ذلك جميع صفات 
الکمال الَفسانيّة والخلقیة وال والنّسّبية» والقوميّة» وغیر ذلك ممّا هو 
مَعدود من الکمالات ال والعرّضيّة. 
ی ری کرت 
أَحمَد مني أي: ا في رسالته وشريعته. وعباراتٌ الانجیل تشعرٌ بهذا 
التفضيل» ففي إنجيل یوحنا في الإصحاح الرَّابِعَ عشر: (... يُعطيكم «فار تیه 


.)۱۸۱ /۲۸( پنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 
- لفظ الفارقليط في لغتهم قيل: إن الحمَّادُ وقيل: إل الحامدٌ» وقيل: اه الحمك إلى غير ذلك.‎ )۲( 
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يي ص کک : رح 
6 © له جل التفسیر المحرر للقرآن العرييي) ھ2 


خر لت معکم إلى الابد» د روح نت لذي لا يُستطيع العالم أن یقبله؛ أنه 
لایر ولا یعرفه). ثمّ قال: (. لمکم کل شيوه کم بکل مق لکم» 
آي: في جملة ما لمکم آن لنٹ کول ماق لکم. وهذا بيد تفضیله علی 
عیسی بفضيلة وام شریعته المعبّر عنها بقول الانجیل: (ليَثبْتَ معکم إلى الأبد)» 
وبمٌضيلةِ موم شَرْعِه للأحكام المعبّر عنه بقوله: (يُعلّمُكم کل شَيءِ). 

والوضف ب (آحمد) على المغنی الثاني في الاسم: أن شمعتّه وذکره فی جیله 


5 و 2 8 7 گے 3 ۰ ف7 و مه م 5 8 ولمم ےھ 
والا جیال بعده موصوف بأنه أشد ذکر محمود وسمعة محمودق وأن الله يبعثه 


مقامّا محمودا. 

ووضف (أحمد) بالنّسبة إلى المعنی القّالث في الاسم رم إلى أله اشمه للم 
یکوڈ بمغنى (أحمد)؛ فإنَّ لفظ (محمّد) اسم مَفعولٍ من حمّدَ -المضاعف- 
الال على کثرة حمْد الحامدین یام كما قالوا: فلا مُمَدَّحّ؛ إذا تكرّرَ مَدْحْه 
من مادحينّ کثیرین» فاسم (محمّد) بُفيد مغنى المحمود حمْدًا كثيرًاء ومر إليه 
REE‏ 

وهذه الكلمةٌ الجايعة التي أوحى اله بها إلى عیسی عليه الام أراد الله بها 
رای صفات سول لموعودبه على ال عیه وس یقت 
بأفصى صیفة تذل على ذلك |جمالا بحسب ما سمح ال بجَمْعِه ین معانه 
ووکل تفصيلّها إلى ما يَظهَرُ من شمائله قبل بَعتنه وبمدھا؛ ليتوسّمّها المُتوسّمون» 
و مَطاویّھا الرّاسخون عند المشاهدة والتجربة. 

- وذكرٌ القرآن ب عیسی بمحمّد عليهما الصلاة والسَلام دما في 

= يُنظر: ((الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح)) لابن تيمية /٥(‏ ۲۸۷). 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۱۸۳- ۱۸۵). 
(۲) الإدماج: أن يُدمِجَ المتكلمٌ غرضًا في عرض أو بديعًا في بدیع» بخیث لا يَظهرٌ في الکلام = 
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4A‏ 


خلال المقصود اھ اا د وما آوزي به 
عيسى من وم ما يد ہ اي صلی اذه عليه وس بت وا 
واه لا با و تا نی 
ا 

- وما فرع من کلام عیسی عليه السلا رق إلى الإخبار عن أحمَدَ صلی 
لله عليه وسل -على أحد الاحتمالین- » فقال : فما ہم 2ءء 
و ره وفلك على سيل الاخبار الوم ا E‏ 
5 لا بالمُعجزات الواضحةه قالوا: هذا سحرٌ مَبينٌ''. وعلی هذا 
الاحتمال يكونُ ضَميرُ الرّفع عائدًا إلى (رَسُول کت وضميرٌ 
التَصب عائدًا e‏ اي: بني !سرائیل غیر لین دعاهم 
عيسى عليه اسلا من باب: عندي درهمٌ ونصفه أي: نصف ما يُسمّى 
بدرهم» آي: فلمًا جاء‌هم ا لی دعاه عيسى باسم اميل بالبيّنات 


= إلا أحدٌ الغرضين أو أحد البّدیعین؛ بب یت 
الغرض المسوق له الكلامٌ بالغرض الثاني وفيه تَظھرٌ مقدرة البليغ؛ إذ يأتي بذلك الاقتران 
بدون خروج عن غَرّضه المسوق له للم ولا تكله بمعنی: أن يجعل المتكدّمُ الكلامَ الذي 
سيق لمعنّى -من ع أو عر مُتضمنًا معتی حر كقوله تعالى ری کت والاخرد 4 
ہیں ۰ فهذا من إدماج غرّض في عرض فإ الغرّضٌ منها رده تعالی بوضْفٍ الحمد» 
7ه إلى البعث والجزاء. وقيل: أدمجت المبالّغةٌ في المطابقة؛ لذن انفرادّہ تعالى 
بالحمد في الا حرة -وهي الوقث اي لايُحمَدُ فيه سواه- مبالَغةٌ في ال صف بالانفراد بالکشد. 
يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (۳/ ۲۹۸)ء ((علوم البلاغة البيان المعاني البديع)) للمراغي (ص: 
6 ((تفسیر ابن عاشور)) (۱/ ۳۳۹)ء ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبنّگة الميداني 
(۲/ ۶۲۷). 
(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۸۲/۲۸). 
(۲) ينظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۱5۷/۱۰). 
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يد ص تح : ص 
ره سے 


-أي: دلائل انطباق الصفات الموعود بها- قالوا: هذا سحرٌ مبینْ» ویحتمل 
یود مير الف في قوله: هجا ُم4 إلى عيسىء وأن یمود ضميرٌ النَضبٍ 
إلى الَّذِينَ خاطبهم عیسی والتقدیر: فکذبوه» فما جاءهم بالمُعجزات قالوا: 
هل شیر می فيكونَ هذا التّركيبُ من قبیل الکلام وت 
لاحتمال معنيّين)» وحصل أذاهم بهذا القول لكلا الرّسولينِ؛ فالجُملة على 
هذا الاحتمال تُحَمَلٌ على نها اعتراض تن ن المتعاطفات» رھ للتُخلُص 
إلى مم المش رکین وغیرهم من لم يبل دعو محمّد صلی الله عليه ۱ 


7 ولا ماجاء به سحرًا؛ لال 


0ظ رف ابن عاشور)) (۲۸/ ۱۸۷). 
(۲) ينظر: ((تفسیر البيضاوي)) (/ ۰6۲۰۹ ((تفسیر آبي السعود)) (۸/ 44 ۲). 
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لل د اد 4 5 
سورةٌ الصف - الآيات (۹-۷) € ۹3 ات 


الآيات (۹-۷) 
8 ار مسن ارک عل امو الکذب وهو يذ إِلَ لاسکی واک لا ہی ای ایی ) 
رشن ی نور له هي تم نورو وڙ کر آلکفرون رم هو الا 
تین یلع زینو کنر ©4. 

غریب الکلمات 

فک 46: آي: اع والافتراء: الاحتلاق» ومنه قيل: افتری فان علی 
فلان, إذا قذفه ہما لیس فیه وأصل (فري): قطمٌ الشّيءِ؛ فالقزي: قطئه لاصلاجهه 
والافراء: قطعه للافساد والافتراء فيهماء وفي الافساد آکثر(. 

ليهر 4: أي: لِيُعليّه وينصره؛ من المعاوّنة والعَلَبة يُقالُ: ظهّرَ على الشيءِ؛ 
إذا غلبّه وعلاء» ویصحٌ أن یکون من البژروز وظهّر لی أَصْلّه: أن يَحصُل شي: 
على هر الارض فلا یخفی: ثم صار مُستعمّلا في كل بارز مُبصَر بالبصّر والبصيرة 
واصل ۹۶ و 

المعنی الإجماك: 

یقول تعالى: ومّن أشَّدُ ظلمّا ممّن اختلّق على الله الكَذبَ وهو يُدعَى إلى 
الدُخولِ في دين الاسلام؟! والله لا يدي القوم الذین ا ا 


ثم ین تعالى غرض مولاء الظَالِمِينَ من وراء افترائهم الكذبّ على الین 


و 
۸ 
حلا 


دی 


(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۳۱)ء ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ 515)» ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (547/5)» ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٥٦٦)ء‏ ((التبیان)) لابن الهائم 
(ص: ۲۹۳). 

(۲) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ٤۷٦)ء‏ ((الغریبین في القرآن والحدیث)) للهروي 
(٤/۱۲۱۱)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۵۶۱ ((تفسیر البغوي)) (۲/ .)۳٤٣٣‏ 
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2 ل التفسير المحرّر للقرآن العريى)‎ > OE 
ت‎ 2 

الحق» فيقول: يريد الکافرون أن يُبُطلوا الح الذي جاءهم من عند الله بما 
َو به من أكاذيب, وافة م الق ولو گر ذلك الكافرود. 


7 
a 


ود اله تعالی وغدہ بإتمام نورہہ فیقول ٣‏ وھ" 
ج وسلّم- بالعلم التافع وبدين الإسلام؛ ليُعليَ الله الاسلام على 
0 0 

تغسیز الآیات: 

۶ ون آطار ون آفرک ع ام الکزب ور بذع ِل لاسکی واه ری ام یبن( 


له كانت دعوة صلی ا علیه وسلم مُمائلة دعو عيسى عليه اسلا 
وکان جوا الذية دعاهم إلى الإسلام من أهل الكتابّين والمشركين مماثلا 
لجواب الذین دعاهم عليه السّلام فلمّا دم في حکاية دعوة عيسى بشارته 
برّسول تي من فده ناسَبَ ناکلام إلى ما قال به قوم سول الموعود 
دَعوةَ رسولهم؛ فلذلك ذكرٌ في دَعوة هذا الرّسول دِينُ الإسلام”2. وذلك على 
قول في التفسير. 

ل ومن اظ کن انارک عل ام آلکزب وهو بد إل الاسکر . 

أي: ولا أَحَدَ شد ظَلمَا ممن اختَلّق على الله الگذب. والحال أنه يُدْعَى إلى 
الدّخو ل في دين الإسلام”©! 


.)۱۸۷ /۲۸( پنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ ۰0۱ ((تفسير القرطبي)) (۱۸/ ۸6 ((تفسير ابن كثير)) 
(۱۱۱/۸)ءء ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸۹۰۱۸۸/۲۸). 
قال ارو جریر: (هو رن نل لین صلی ال علیه وسلم: هو ساحل وما جاء به سح فکذلك د 
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-۷( سورةٌ الصف - الآيات‎ S2 
4 


كما قال تعالی: »2 وَمَنْ الم من فک عل أله سوا أ کذب پالحق لما جامده 


ار > م 


لس في جھکم متو موی ضفري 4 [العنكبوت: 1۸]. 

را یی اق این که 

أي: وال لا يوق لاع الک القَومَ الّذین طلموا آنفسهم فاختلقوا على الله 
الكَذِبَ, وأَصَرُوا على ال مع وضوحه( 

كما قال تعالی: فلا کیت ي دى ال وما کفروابعد اينوم وَسّهِدُوأ أن رس 
ی وجاءهم ال وله لا یهّدی الْمَوَمَالقَيلِيينَ #6 ال عمران: .]۸٦‏ 


1 


ل رت ار نور الہ بأفراههم 7> کیٹرونَ O‏ 

«ا یش نی ور ات رتم . 

1 : ۱ 0 و 5 ہہ 0 ۲ 7 
أي: پرید الکافرون أن يُبُطلوا الق الذي جاء به محمد صلی الله عليه وسلم 


من عند الله ہما یتفوهون به من آکاذیت وافتراءات لا برهان علیها(! 


= افتراؤه على الله الكذب وهر هن ِل الا تک چەء یقول: إذا دعي إلى الدُخول في الإسلام قال 
على الله الكذبّ» وافترى عليه الباطل) ہے دی ھت 
وقال القرطبي: (هذا تعیب ممّن كفر بعیسی ومحمّد بعد المُعجزات اي ظهرَت لهما). ((تفسير 
القرطبي)) (۱۸/ .)۸٤‏ 
وقال القاسمي: (هذه الآية لا مُستأنّةٌ لتحقيق رسالة اي صلّی الله عليه وسلّمء طليعةٌ لیات 
۰۰ ؛ لتفبيح ما بت به الإسرائييُونَ عيسى عليه السلا مع الإشارة 
بعمومها إلى دم کل من كان على شاكلتهم. ولا شال السلام يويد الاک لله نان ال 
الحنيفيّة؛ لأنّه قد یراد به معناه اللغوي» وقد کثر ذلك في آيات شتّی نعم الأقرَبُ الأول 
واحتمال مثل الآية لهذين الوجهین من بدائع التنزيل) . ((تفسیر القاسمي)) (۹/ ۲۲۳). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جریر)) (ED‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۹/۲۰)ء ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۸۵۹))ء ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸/ ۱۸۹). 


(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ 5۱6 ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ۰8٩۱‏ ((تفسير = 
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أي: وا قد تكمّل بإتمام الح وإشاعة وره في الآفاق. 
وی أن یک ورم 4 [التوبة: ۳۲]. 
دول گره آلگفرون 4. 


نر 0225000 


رت 
نم ذکر کر الله تعالی سببّ الظھور والانتصار للدّين الإسلاميٌ نگ فقال: 
ل ذاه سل دشر نا زین كلق يلور عل زک وک نله( 
ل ہلت ال رشو لک تین لی 4 


مسب 


ي: الله هو الذي بَعَث رسو له مُحمَّدٌ مُحمّدًا صلی الله عليه وسلم بالعلم الافع المُشتمل 
على الایمان الصٌحیح ومَعرفة أحكام الله. وبَعَتّه بدین الاسلام المُشتَمل على 


= السعدي)) (ص: ۸۵۹). 
قال اب كثير: (أي: يحاولونَ أن يَرُدُوا ال بالباطل» وعتلهم في ذلك كتل من یریڈ أن 
يُطفَ شعاعٌ الشّمس بفیه! 70 گ۷۷ اد GE‏ 
(۸/ ۱۱۲). ونظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۰۱۸۹ ۰ء 
وقال ابن جریر: (ََم #6 يعني: بقولهم: اه ساحرٌ وما جاء به سحرٌ). ((تفسیر ابن جریر)) 
(1۱۶/۲۲). 

(۱) یٔنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ ۰1۱6 ((تفسیر القرطبي)) (۱۸/ ۰۸۵ ((تفسیر السعدي)) (ص: 
۸۹ 

(۲) یٔنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ ۰1۱۵ ((تفسیر القرطبي)) (۱۸/ ۰۸۵ ((تفسیر السعدي)) (ص: 
۸۹ 

(۳) ینظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۸۱۰). 
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۲ 3 ولا‎ ٦ 
زر سورة الصف - الآيات (۹-۷) تج اج‎ 


9 
گ7 
6 
E.‏ 
جک 
1 
۶ 


الاعمال الصالحة 


9 
أي: ليُعليَ الله الإسلامَ بالعَلَبة والانتصار في قتال الكُمَارء ويُعليّه بالحجّة 


والبرهان على سائر الأدیان'''. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ 510)» ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ٢۲)ء‏ ((تفسیر ابن كثير)) 
(٤/٦۱۳)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۸۲۰ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰/ ۱۷۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (77/ 41۱۵ ((تفسیر القرطبي))(۸١/٦۸)ء‏ ((الجواب الصحيح)) 
لابن تيمية (۰)۲۳۹/۱ ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۱۰). 
قال 9 خر (یقول: ليُظهرَ ديته ال -الّذي ارسَل به رَسوله- على کل دين سواہہ وذلك 
OSE E OR 4 E‏ 
ابن جریر)) (۲۲/ ٥‏ 
وقال ابنُ عاشور: (قد تم وَعد الله» وظهّر هذا این وتلك أهله آمقا كير ثم عرضت 
عوارض من تفريطٍ المسلمينَ في إقامة اين على وجهه؛فقبّت عليهم مم ام لین فلم 
یرل الا مَشْهودًا له ِن علماء الم المُنصفينَ بان أفضَلُ دين للبَشّرِ) . ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۱۹۲/۲۸ء ۱۹۳). 
ا : (مصداق هذه الآية على الكمال إنّما یکون عند ُزول عيسى ابن مَرِيمٌ» یت لا 
يتبقى إلا دين الإسلام) . ((تفسير السمعاني)) .)٦٢٤ /٥(‏ 
قال ابن جري: (مإلظهره عل این کا 4 الضمیر للرّسول صلى الله عليه وآله وسلم أو للڈین). 
((تفسیر ابن جزي)) (۱/ ١ .)۳۳٣‏ 
وقال الشنقيطي في نظير هذه الآية من سورة التوبة (الآية ۳۳): (الضَّميرٌ في قوله: هر 4 
فيه وجهان للعلماء: 1 
قال بعضهم -وهو مرو عن ابن عبّاس-: الضَّميدُ عائدٌ إلى ال صلّی الله عليه وسلّم. أي: 
آرسله بهذا الهُدى یه لاہ لته على جمي الا داد لاھلھا ها بن 
4 0 ۸۰ء بيرك که ڪيا يناڪم 
وت من الحکب 4 [المائدة: ۵ فل فأو يلورد 220 شم صروت 4 [آل 
عمران: ۳ء وغیر ذلك من الآيات أن لب صلی الله عليه وسلم عم من کتاب الله ما جاء في 
جمیع الكتب المُتقدّمة. a‏ = 
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يي ص کک 1 رح 
لمن سے 


4A 


ذ آ# کر 


كما قال تعالی: مایت سل رسوله, یلهد ودین الْحَقَ لیظع ره عل الین 
هد وگ باه هیا 46 [الفتح: ۲۸]. 

یت ی مه رت سَمعث سول ال صلی ال علیه وسلم 
ل هم 
إن كنث لح آنل ال : هرای آرسک رشو اعد وین الس ليظهره. عل 
کرد ولو هاش مر 4 آن ذلك تامًا! قال: ان سيكونٌ من ذلك ما شاء 00 

وعن توبات رَضي الله عنه» قال: قال سول الله صلّی ال عليه وسلّم: ((إنَّ الله 
زوئ لی الارض. فرآیت مشارقها ومغاربها؛ ون متي 2 مُلگھا ما زو 
ا 

وعن عبّاب بن الأَرَتّ رَضي الله عن قال: ارا ال 


س مہ و 


مو وسلم وهو 1ل واه في ظل کت لما ل اله تستنصرٌ لناء 
ألا تَدْعو الله لنا؟! قال: كان ۔ د 
فيه» فیّجاء بالمنشار فيُوضَعٌ على رأسه فيشق باثتتين» وما يَصده ذلك عن دينه! 


زد 


= الق ول الّاني: -وعلیه الاکتژ- أن الضمیر للڈین الور پ4 أي: لْظهر دينَ الاسلام أي: عليه 
علی جمیع ان کلها. وهذا الاعلاء یدش فیه(ظهاژه ا وانیرمان؛ قتراهیهقاطعث 
وججه ساطعةً لا شك فیه» وکتابه محفوظ فلا شي يُوازيه ولا يُشابهه. 
لف شر کھت وکس عامس راودا ره 
وسيفي به أيضًا في المُستفبّل). ((العذب النمير من مجالس الشتقيطي في التفسیر))(٥/٤٥٥).‏ 

(۱) رواه مسلم (۷ حم 

(۲) زوی: أي: طّوی له -صلی الله عليه وسلّم- الأرض» وجعلها وع كويفة کف في فی 
7 ينظر: ((مرقاة المفاتیح)) للقاري (۹/ ۰۷ ۳). 

(۳) رواه مسلم (۲۸۸۹). 

)٤(‏ أي: كساءً مُخَطَّطَاه والمعنى: جاعلٌ البُرْدةَ وسادة له» من تَوسَّدَ الشّيءَ: جعَله تحت رأسه. 
يُنظر: ((مرقاة المفاتیح)) للقاري (۹/ ۷ ۳۷). 


8 


1١ 
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یط بأمشاط الحديد ما دود مه من عظم أو عَصَبِ' a‏ 
ارد ور ۵٤‏ اک من صنعاء إل ف و 
لا بخاف إلا الله لله أو انب على عَنَيهء ولکتکم تستعجلون!))۵. 

و رت بت لايك رک اله ا وا 
یقول : ما الامز ماع الیل الم ولا بعر یت مدر ولا وير ل 
کل له مذا ال ع عزیز و تل الي رف اله ارعلا و لايل 
الله به الکفر))۳. 

ہے سے صجحوے سر لله 
ور کرہ المترؤون 4. 
أي : یھر الله تعالى دیته على جميع الأديان» ولو ره امش کون ذلك" . 


.)١5 5 /17( ما ذون لحمه أي: تحت لحمه أو عند لحیه. يُنظر: ((عمدة القاري)) للعيني‎ )١( 

(۲) فيه من بل الأمشاط تن من اللّحم إلى العَظم والحَصّب؛ لحدّتها وقرّتها. يُنظر: ((شرح 
المشکاة)) للطيبي (۱۲/ .)۳۷۳٣‏ 

(۳) لَيُتَمّنَّ: بضَعٌّ حرف المُضارّعة وكسر النَّاِ على أنَّ الفاعل هو الله أي: لَيُكملن. وفي نسخة 
بفتح الیاء وكسر التَاءِ وتشديد الميم» وفي أخرى بصيغة المجهول. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) 
للقاري (۹/ ۶۷ ۳۷). 

.)۳۹۱۲( رواه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ يت مد ولا ور المَدَرٌ: جَمْعٌ مَدَرة» وهي: : الب والمرا به هنا ارت الک الم من 
لاحجار سر وا کییوت المُدُنِ والقرى. وَالْوَيدٌُ: ث شعرٌ الإبل» والمراد به هنا: البيوت 

غير المُحكمة» کت البوادي وأهل الخيام. يُنظر: ((مرقاة المفاتیح)) للقاري (١/٦۱۱)ء‏ 
((لكوكب الوهاج شرح صحیح مسلم)) لمحمد الأمين لري (404/5). 

4° ٠( والبيهقي‎ )۸۳۲١( أخرجه أحمد (11481) اف له والحاكم‎ )٥( 
(على‎ :)۱٥۸( صححه الحاكم على فرظ ال وقال الألباننُ في ((تحذير الساجد))‎ 
ا تخریج ((مسند آحمد))‎ E 
.)۱۵۵/۲۸( 

(۷) ينظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۰۲۲ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ ۳۲ ((تفسیر الجلالین)) = 


الحزء ۲۸ - الحزب ده 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالی: له یی یت 4 التّحذِيرٌ من الظّلہ ٤‏ كلما 
كان الإنسان ألم كان عن الهداية َع لت تعالى َل ني الھدایة ال 
وتعلیق الحُکُم بالظلم یل على عليه وکلما قَويت المله و الم لمع 
عا ۱ 


هت مر رو ی و ر ر 7 ع هر سب 
۲- قول الله تعالی: 1 رای سل رسولة, دی ودين اق لیظهره, عل الذين که 


- مر 


کرت که الي :ليفك على سار الأديان بالشكة والیرهانه ويُظهرٌ أله 


e ۰, af 5 ۰ 8‏ ۳ د 
القائمينَ به بالسّيف والسّنانء فأمًا تس الدّين فهذا الوصف مُلازمٌ له في كل 


وّقتء فلا يُمكنْ أن يُغالبَه مغالبٌ» أو یخاصمه مُخاصمٌ 1 020 تسار 
له هو وال وأما الم ون إليه فانهم إذا قاموا به» واستناروا بوره واهتَدٌوا 
بهّذيه في مصالح دينهم ودُنياهم؛ فكذلك لا يقومٌ لهم حذ ولا بد أن يَظهّروا 
o‏ ۹ھ" 
ذلك» وار قدا بيه له سَبَبَ تسلیط الاعداء عليه ۳ 


۳- في قوله تعالی: :3 مال سک رن دی وون آل پبطهره. عل الزن کی که 
أنه سُبحانه كفل لهذا الأمر بالتّمام والاظهار على جميع أديان أهل الأرض؛ ففي 
1 17 1 1 22 


هذا تقوية لقلوب أهل الاسلام ويشارةٌ لهم وتيت وه لاب أن یکونوا على 


قة من هذا الوعد الذي لا بد أن ينجر سبحاته. 
= (ص: ۷۳۹)ء ((تفسير الشوكاني)) (۲/ 4 .)٥٤‏ 

(0) ينظو رش ات یمه < الفا و انش ۲۸۵/۳ 

(۲) وبَلسّہ: آي: ظفر وفاز عليه وکسره. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: ۰۳۹ ۲ ۲). 

(۳) ینظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۸۱۰). 

.)۲۸۰ /۳( ینظر: ((زاد المعاد)) لابن القیم‎ )٤( 


الحزء ۲۸ - الحزب ده 


ROE 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - في قوله تعالی: 3 وَمَنْ ار من أفترك عل اق الب 4 ما الجمعٌ بَينَ هذه 
الآية الكريمة وبین نصوص أخرى یرد فيها یل هذه العبارة في ذنب آخَرٌ غير 
هذه وتدل أيضًا على أنَّ هذا الفعل أظلم شيء؛ مثل قوله: وَمَنْ أَظَلَم من 
مع مسجد الو أن یکر فما اسم که [البقرة: 6 ۱۱]) وقوله: 9 ونر یمن در 
یا زر نا [الکهف: آية 0۷ ]؛ فکیف تَجممُ بین هذه النُصوص؟ 

والجواب من آحد وجهین: 

الاول: أن عله الأشياء وا ا شتركّث في المرتبة العُليا من الظَّلم؛ 5 
في مقام الأظلميّة فأفعل التفضيل لا تمنعٌ التساوي ولکنها تمنغ الزّیادة نان 
ذلك فلا مُعارَضَة الب ین الآيات» فهؤلاء المذکورون لا یوج حدم منهم؛ 
وف قارو مالسل 

الوجه الثاني: أنَّ هذه المواضع تتخصَص بصلاتھا. ومعتی (تتخصص بصلاتھا): 
أن كل واحد منها سره صلةُ موصُولهء أي أن کل واحدةٍ تختص ببايها ل 
اليف لا أحد مِنَ المفَرِينَ اظلم ممن اذ ری على الله کَذبًاء ولا أحدَ من 
المانعین أظلم من متم مساجد اللہ ولا احد من المغرضین أظلم من كر 
بایات ره فأغرض عنها... إلخ۷'۔ 

۲- في قوله تعالی: إلا یی ای که أنَّ من اَصَلَه ال فإلّما ذلك 
للم منهء ما من طَلَبوا الح وتحرّوه سفوا له فانهم جدیرون بالهداية". 
(۱) يُنظر: ((العذب النمیر)) للشنقيطي (۱/ ۰۵۱۳-۵۱۲ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الانعام)) 

(ص: ۱۲۲- ۱۲۳). والوجة الأول مخرخ على قاعدة: (نفيٌ التفضيل لا یستلزم نفي المساواة). 

يُنظر: ((قواعد التفسیر)) لخالد السبت (۵۲۸/۲). 

(۲) پُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ ۵۱۷). 


الحزء ۲۸ - الحزب ده 


يد ص کک 1 رح 
EES 568‏ 


۳- في قوله تعالی: وآ کہ نت ہہ حُجّة على المُعتزلة والقَدريّة؛ 
لو كان كل مبعوث إليه رَسولاء وکل مدلول على طريق الهداية E.‏ 
أن يهتديّ من غير أن يهديّه ال ما كان في ذلك فائدة» ولا كان ذلك عليهم 


6» ۶ 


عقوبة 


۳ 
مهو و 


5 - في قوله تعالی: وم یی الیم یت أن الله لا يَمْتَعُ فضله عن أحد 
إلا إذا كان هذا الممنوعٌ هو السَبَبَ؛ فلِظّلْمِهم لم يدهم الله وهذا كقّوله تعالی: 


فا راو زامن کس رت 16 
-٥‏ في قوله تعالی: وله لا ری ال یی هن من أحَدَ بالعَذل کان ري 


بالهداية؛ او المخالفة في الایق فإذا كان لالم لا بهدیه الله فصاحبٌ 
اذل ری بان هدیه ا عر وجل؛ فن الإنسانَ الذي یرد الحق وی ال 
-والحق هو ال - EE‏ للهداية؛ ولهذا قال شيخ الاسلام ابن 
في ((العقيدة اة من أحسّن العبارات؛ قال: من رم 
القرآن طالبًا الهُدى منه تین له طريقٌ الق وهذه كلمة مأخوذة من القرآن 
را و 

1- نول الله تعالی : رش ی منم روز ڪر نو 
فيه سؤالٌ: اّما لا یکو إلا عند الصان» فکیف قصانْ هذا الثور؟ 

الجواب: (تمامه گت ای الا را في سار لبلاد ین 
المشارق إلى المغارب؛ إذ الظھورُ اهر إا بالاظهار وهو الانمام يبد ول 


6:1 


.)۲۹۷ /٤( يُنظر: ((النکت الدالة على البیان)) للقصاب‎ )١( 
.)۲۸۵ /۳( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة))‎ )۲( 
.)۱۳۷ /۳( بُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية‎ )۳( 

.)۲۸٦ /۳( پنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- الفاتحة والبقرة))‎ )٤( 
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تعالی: الوم کت لك یٹک 6 [المائدة: ۳]. 

۷- في قوله تعالى: ا هوالړۍ سل و شر بدك رون له أن رسالة الي 
صلی الله عليه وسلّم تتضّمّنُ شیئین؛ هما: الم الَف والعَمَلُ الصّالحُ؛ فالهُدى 
هو: العم النَافعٌ» ودين الق هو: العَمَلُ الصَّالحُ الذي اشْتَمَل على الإخلاص 
والمتابعة لرسوله صلی الّه علیه وسلّم. ۱ 

لکل ان رت رل را نی زو كلق » | أنه لا مُدَى الا 
فیما جاء به رسول الله صلی الله عليه وسلّم وال ان أحدٍ دیا دي به الا 
آذ یکون مق لدينه صلی اه عليه سل وقد نره شبحاله وتعالى تفه نفسّه عما 
یَصفه به العباڈ إلا ما وصفه به سل فقال تعالی: و( سکن ریت زب آلیژه 
عم وت 2 ۰ - ۱۸۱ ]۰ سا هل 
المُرسَلِينَ؛ لِسّلامة ما وصَفُوہ به من التقائص والعُيوب”" 

۹ - في قوله تعالى: «( هو الى آزمل رولك بای ودين اق يظهر. عل الین 7 
آذ من الي اي صلی الله عليه ٤‏ ومعنی یْظهره» یل لان 
الظهْرَ لور کل 1 على العَلبة9». 

۳ تعالی: 9۵ هلآ وی هر عل الین که آن 
س ۱ 
وین یه بقوله: له 2 م1 ان که | الدين 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازی)) (۲۹/ ۵۳۰). 

(۲) یُنظر: ((مجموع فتاوی ورسائل العثيمين)) (5/ ۱۵). 

(۳) يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القیم (۱/ ۱۵۲). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة القصص)) (ص: ۱۷۳). 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة سبأ)) (ص: ۲۹۶). 
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0 ص ىت - ص 
مت و سس ۰ 


وانتشارّه؛ كيّلا يَطمّعوا أن يناه ما نال دين عیس E‏ لحَفْت 


7 


في اول رہ واستمرٌ رانا طویل فلا ار اله أنه أراد إظھارَ دين الإسلام 
على جمِيع الأديان» ن» علم اا لازال في ازدیاد حتی د ارد 

-١١‏ في قوله تعالی: وال مک زنل دی زوین اک لُظهره. ع الذين که 
حجة لأهل لته على کل من سر دیا من آهل البدعة؛ فان کل من كان على 
شيء يَرُْم أنه من الدّينء وهو يَْتُرُہ ولا بظهزه حَشِية إنكاره؛ فقد عرف بطلانه 
ل ما ها رس شا E‏ کف 
ا أن یکرت يعت نزولها دين الك قافن فو اط المشروط که 
وفي عَدم شَوْطه دُخول الخلل عليه؛ وزوال الح عنه() 

رت تد پت ہد ہہ 
بهما تام الدُعو وظهور دينه على این كله وقد بت الله تعالى مُحمَدٌ یا 
لی می یلم شتوو )إل اش فا رش 
وبدین الحَق ب له یل به فلا ی من علم بالق وقَضْدٍ قَضْدٍ له» وقدرة 
عليه» والفتنة تُضادٌ ذلك؛ فإنّها تمنغ معرفةً الحَقٌ؛ لِمَا فيها من الشْبّهاتِ التي 
تلبس الحق بالباطل» أو تمتَمٌ قصد الحَقٌ؛ لِمَا فيها من الاهواء والشهوات. أو 
تمنعٌ القدرة على الخیره لِمَا فیھا من ظهور فة الم 

بلاغة الآيات: 


۱- قولہ تعالی: ومن اطا مسن رک عل او اکب هو جع لی الاک واه 


اد 


.)۱۹۲ /۲۸( پنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((النکت الدالة على البيان)) للقصاب .)075-0571١/١(‏ 
(۳) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (۲/ ۱۶). 

.)۵4۷ /5( بنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية‎ )٤( 
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ات 
یی لت ه وصفوا باتهم أظلم لاس تشنیغا لحالهم؛ فالمراد من هذا 
الاستفھام هم لین كبوا ال صلّى الله عليه وس ؛ ولذلك عطت هذا الکلام 
بالواو ود الفاع؛ لاله ليس مرا على دَعوۃ عيسى عليه اللا وقد بل 
هذا التَّشْئِ م جميعَ اين كذّبوا دَعوةالنَيّ صلی الله عليه وسلم من أهل الكتابين 
والمشركينَ”". وذلك على قول في التفسير. 
- والاستفهام في قوله: 9 ون امه إنکارٌ أي: لا أَحَدَ أَظَلَمُ من هؤلاء؛ 
فالُکڈبون من قبّلهم ِا أن یکونوا أظلَمٌ منهم وإمّا أن يُساوُوهم على کل 
حال فالکلامٌ مب ما كانوا لم الناس؛ لاهم طلموا سول صلی 
َال نسبته إل ما لیس فیه فا زا هو ساحرٌ. وَلّموا أنفْسَهم 
إذ لم یتوخوا لها النجاق فیعرضوا دعوة الرّسول صلی الله عليه وس على 
نظ الصٌحیح حى يلموا صدته. وظلموا لاس یکشلهم على کی 
وظلموهم باخفاء الأخبار التي جاءث في التّوراة والإنجيل مُثنة صدق 
رسول الاسلام صلّی اله عليه وسلَمٌٍ وگل لهم هذا الم بقوله تعای: 
:ل واک یی لین یہ فیعلم آنه a‏ 
- قوله: 9 و من ظز مسن آفترک عل اق الکزب وهو يزع إل E‏ 
الحال ور برع إلى لاسر 4 موقعٌ متي هناء أي: لوا ذلك في جين أن 
یرل دعر هم إلى ما فيه خيرهم» فعاضوا الشكر بالکفر. وإنّما عل 
تراهم لیب على الوا لاثم کلبرا زسولا خیرم آنه مُرسَلٌ ین ای 
فکانت حرمة هذه النّسبة تَقتضي أن يُقبلوا على الأمّل والدبر فیما دّعاهم 
لی؛لیصلواالیاّصدیقی فلمًا بادرُوها بالاعراض وانلوالاعي صفات 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۰۱۸۷ ۱۸۸). 
(۲) پنظر: ((المصدر السابق)) (۱۸۸/۲۸). 
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ص کک : رح 
ہن © 2 جلا التفسير المحوّر للقرآن العرييي) ھ2 


لنّقصء كانوا قد سبوا ذلك إلى الله دون توقير؛ فما هل الكتاب فجَحدوا 
الصّفات الموصوفة في كتابهم» كما قال تعالی فيهم: لا وَمَن أَظلَمُ من کت 
هكد منت یک قو 6 [البقرة: ٤٤11ء‏ وذلك اقترا اما لمشرکون فإنهم 
افْتروا على الله؛ إذ قالوا : ما رل مه عل مر من شؾو 7" [الانعام: .]٩۱‏ 


ل 


E‏ : 3# ومن ظا یکن متك دعل أله آلکزب 


ہے 


ور ہے ےم ےج 


20٠‏ وقال في سُورة (الأنعام) : ومن ظا من افتریٰ عل أله 
کر گرب ب ياي نه ا ینیع لشرد [الأنعام: ۲۱]» وقال فیها: وَمَنٌ 
َظْلَمُ کن افر عل ا کزبا أو قال آوسی ال 000ھ کی [الأنعام: ۹۳ 
وقال في آخر سُورۃ (العنکبوت): 38 وَمَنْ أظلم من آفترک على اق کنبا أو 
٥‏ ما ا : لس نج 2 ی كويد 0 ہت ۸ءء 
وقال في سورة (الاعراف): 38 فمن أَظلدُ من آفر: زب بای 
رھ 2 جو تی ۷ء وقال في سُورة 0 

کمن الم یکن آفترف عل ال A‏ اون 00 که لا ینیم 
ا ریا موسر فاخثش هذا الموضغ هنابّفظ العریف في 
(الکذب)ء مع أن تظائرّه في الآي المذكورة بلفظ التّكير؛ وو 
الكذبَ مَصدر يُسمَّى به الكلام المکذوب فيه» وهو في قوله تعالی: وَمَنَ 
و جو یں على أصله» مصدر غيرٌ مَنقولِء والمصدرٌ إذا 
رف فص به الجنس. ولان و کب 6* بالتکرة أكثرُ استعمالا مع المصدر 
من المعرفة. وحصت هذه السورة بالمعرفة؛ لاه إشارة إلى ما تقدَّم من قول 
اليهود والتصارى“ 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۱۸۸). 


(۲) ینظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: ۰۱۲۷-۱۲۹ ((أسرار التكرار في = 
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ار 


ار 


- قوله: ورب إلى اتکی 4 لعاف واسم (الإسلام) ع للدّين 
الذي جاء به الي صلی الہ عليه وسلّمَ -على قول - وهو جات نا 
یرذن والآخرة؛ فكان ذكرٌ هذا الاسم في الجُملة الحاليّة زيادة في تشنیع 
حال این أعْرَضوا عنه أي: 9ص و 8+ 
وَضْفتٌ (أَظْلّم)”". 

3 إيقاعٌ الإسلام فابلا لافتراء الكذب إيذان باتصال ق ِصَّةٍعِيسى عليه السام 
بقضّة محمد ضلوا الله عليه ون ور الاسلام كالخأص من القصّة إلى 
القِصَّة؛ ولذلك ذُيّلت الآية بقوله : ری له لا جيف ا م یت كأنّه قيل: قد 
یم طلم أولك الكفرة رو ا وما آرادوا بديين المکر والكيدة وعرف 
أذ ال ما ی ای ما آرادوا؛ بل كد لهم اھر گز اریہ کما قال تعالی: 
نواعم هرن 4 [الصف: ۱6 ]» فما ظُلْمٌ هؤلاء الکفرة 
لخبیب الله؟ وما مَكرُهم به؟ وکیف يَقَعَل الله به وبهم؟ قيل: 3 رو یطفاوا ور 

نهیم نژرو #* إلى آخر الایتین ۲" 

- وجملة اد ال وی تذبيل للایق وهو تقريرٌ لقوله :9 اط 
ممن آفترک عل ان تا یه لا انم وضع الشيء في غير 
موضعه فالمغنى: وی النّاس اشد ما ممّن يَدُعوه ره على لسان به إلى 
الإسلام» فیجعل إجابته افتراء الکذب على الله؟! يعني : كان جُزاءُ الدّاعي 


27ء N‏ ش۲۳۰۱ 


= القرآن)) للكرماني (ص: ۰4۲۳۱ ((بصائر ذوي التمییز)) للفیروزابادي (۱/ ۰41۲ 661۳ ((فتح 
الرحمن)) للأنصاري (ص: 1۲ ۵). 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۸۹/۲۸). 

(۲) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الکشاف)) (۳۸۹/۱۰). 

(۳) ینظر: ((المصدر السابق)) (۱۵/ ۳۸۰). 
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د ص کک ص 
EEE 56‏ 


٠‏ رہہ ىآ الت )تلهم من الإقلاع عن هذا اش 
٥‏ ين َو هذا ابل ء من الم لمع في صَلاحهم؛ لکن الكفر 
را سجایاهم» وتقَوّمَ مع قوميّتهم؛ ولذلك ای نات 
ان علی الم ب حذٌأن صار من مات قومیهم» وھذا لب 
عنهم وآمثالهم الّذین افترّوا على عیسی؛ ففیها مغنی التذبيل. 
۲- قوله تعالى : 9# مروت لا ود نهیم واه م ورو رز کره الگفروت 4 
استثناف بان اش عن الاخبار عنهم باهم اف على الب في حال لهم 
یدعون إلى الإسلام؛ لأ بش سوال سائلٍ عم ذعاهم إلى هذا الافترای 9 


باتهم بریدون آن يُخْمُوا الإسلام عن النّاسء ویعُوقوا انتشاره 
- ول حالھم بحالة تفر يبتغون الظلام لص أو غیره مما یراد فيه 
الاختف فلاحت لهم ذبالة مصباح تضي للنّاسء فکرھوا ذلك وشوا 
نع وه على لاس فتشعضح راهم فقمدوا إلى إطفائه بلح عليه 
لم نطف فالكلام یل دال على حالة الل لهم دز دیون 
وق ظهور لاسلام کل وم ریدون إطفاء الثورء فهذا شب الهيئة بالهيئة 
بيه المَعقول بالمحسوس. نع مضه من المحاسن أله قبل لتفرقة 
تشه على أجزاء الينة؛ فاليهودٌ في حال إرادتهم تَوقَ الإسلام عن لو 
ہے رز بیمباج؛ولمش کون تلهم 
ووصفهم القرآتَ بألّه حر ونخو ذلك من تَمُویھاتھم؛ فَثْمَّ بنفخ لنّافخينَ 
على المصباح؛ فکان لذکر میم وق عَظيعٌ في هذا التمثيل؛ لذن الاطفاء 

(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۱۸۹). 


(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۳) الذبالة: الفتيلة. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: ۱۱۲). 
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4 جر ۶ ع‎ ٥ 
قد يكون بغير الأفواه مثل المروحة والكيرء وهم أرادوا إبطال آيات القرآن‎ 
بزغم آنها من أقوال السّحر”".‎ 
کے وت ا 3 5 و وه حا‎ 2 ۳ 
قوله: مرش یو فد اله زین اللام من قوله: لیا که تسمی‎ - 
۳ كر کے 2 و‎ 
اللام الزائدة وثفید التأكِيدَ وأضْلھا لام التَعليل ذكرّت عِلَّةُ فعل الإرادة‎ 
- a ۲ 4 ا‎ 2 
عِوّضا عن مفعوله بتنزيل المفعول مَنزلة العل والتقديرٌ: يُريدون إطفاءَ نور‎ 
لله ليُطفئوا. ويكثْرُ وُقوعٌ هذه اللّام بعد ماد الارادةومادة ار"‎ 
)۳( ٠. ور 0 07 5 یں‎ ٩ 
وإضافة ود چ4 إلى اسم الجلالة (الله) إضافة تشریف'''.‎ - 
7 و رباع ۔ ره‎ 
0 إبطال‎ eS 
ینک‎ 
وجملة وی ژر تعطوفة على + مجملة هرت وهي إخباز باهم‎ - 
خرن مراقهم» ان هذا الدينَ یه أي: یلم مام الانتشار. اه‎ 
الاسميّة ت سیف بوت هذا الإتمام(“.‎ 


2 


- وجملة رز گر کر الكفرود كو حال و(لو)و زس ل مل د قير 


(۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 075)» ((تفسير أبي السعود)) (۸/ ۰6۲44 ((تفسير ابن عاشور)) 
(۱۸۹/۲۸ء ۱۹۰ ((إعراب القرآن)) لدرويش (۱۰/ ۸۵). 

(۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (6/ ۵۲۵ ((تفسیر البيضاوي)) (٥/۲۰۹)ء‏ ((تفسیر أبي حيان)) 
(١٦/٦٦۱)ء‏ ((تفسیر أ بي السعود)) (۸/ 46 ۰)۲ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸/ ۱۹۰)ء ((إعراب 
القرآن)) لدرویش (۰ (n‏ 

(۳) ینظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸/ ۱۹۰). 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (5/ ۵۲۵ ((تفسير أبي السعود)) (۸/ ٢٢۲)ء‏ ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (۱۰/ ۸۵). 

.)۱۹۰ /۲۸( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٥( 
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لعزم ل لا يل عند حصوله مَضمونٌ الجواب» والمكديى: 
والله متم ُورہ على فض گراهة الكافرينَ» لما كانت كراهة الكافرينٌ إتمام 
هذا او مُحقَقةٌ كان 0 في صورة الآمْر المفروض ا 

- وشمل لفظ ل لفون ٭ جمیع الكافرين بالإسلام من المشركين وهل 
الکتاب وغیرهم ولكنْ غلب اصطلا القرآن على تخصیص وضف 
الکافریت 0 الكتاب ومُقابّلتهم بالمشرکین أو الظالمين» ۰ علی هذا 
أن يكون الاهتماءُ ۳ الكافرينَ بِعْدَ (لو) الوصلية؛ 5 المقامٌ لابطال 


مُرادهم اطفاء تور الل فاتمام الله وه ابطال لمُرادهم إطفاءة» وسیّرڈ بد 
هذا ما يطل مراد غيرهم من المُعائدین: وهم المشركون©. 
۰٣‏ "۷ ها ولو کر الکفرود ي وقال بعدہ: 
رکه رون #؛ وذلك أنه أْكرواالوّسول» وماَنزِل إليه -وهوالكتابٌ-. 
وذلك من نم اه والکافرون کلهم في کُفران الم سواءٌء فلهذا قال: رز 
سکره لکوت پچ ولان لفظ (الکافر) أعمٌ من فظ (المشرك)» والمرادُ من 
0ک ساسا الم وا صاری و کر وها دعر ارت واطفاءه 
۶ہ ۹ وة لا من اول الاطفاء نما ر 
الروال. وفي الآية النَّانیة در سول والارسال ودينَ الحق, وذلك مَنزلة 
عَظیمة للرّسول عليه اسلا وهي اعتراض على الله تعالی» والاعتراض 
قَريبٌ من الشرك ولأنّ الحاسدينَ للرّسول عليه السَلامٌ كان أكتَرُهم من 
قریش» وهم المشرکون» ولا كان الور اع من الدين والرّسول» لا جوم 

.)۱۹۱/۲۸( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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اه بالكافرين الّذِين هم جَميعُ مُخالفي الإسلام» ولمّا كان ال 
أخصّ من لو قابله بالمشرکین الّذين هم أخصٌ من الکافریت" 
۳- قول تعالى : ول هراق سل رو لد دن ال هر عل الین کا وکو که 
َو زيادة تحدٌ للمشرکین وأحلافهم من أهل الکتاب. فيه قوية لمَضمون 
0 ٹور سکره گرو 4[الصف: ۸]ء وفيه مغنى التعليل للجُملة 
التي كل ققد آفاد کرت الجزأين في قوله: ا موَالَرِقَ سل ونوك 4 قطرا 
إضافيًا"؛ لقلب زغم الكافرين أن محمَدًا صلی اله عليه وسلم آتی من قبل 
نفسه» آي: لله لا ده أرسَّلٌ محمّدًا صلی ال عليه ول بالهُدى ودين الحو 
وا توی الله فعلّه لا يستطيعٌ أحدٌ أن يزيل" 
- والتعريف في قوله: یه تَعريفُ الجنس الشُفیدُ للاستغراق» أي: لعي 
عذال ال على جمیع الأديان» ویتضر هله على أهل الأديان الأخرّى 
کس يتعرّضون لأهل الإسلام". 
- وحص المُشرکون بالڈکر هنا؛ تماما للّذین يَكرّهون إتمامٌ هذا اور 
وظُّهورَ هذا الدّين على جمیع الأديان» وليُعلَمَ أن غير المشركين يكرّهون 
ظَهورّ هذا الڈین؛ لأنّهم أراذوا فا ور الڈین؛ لأنّهم يكرّهون ظهورّ هذا 
الڈینء فحصّل ۳ الکلام احتبال ۳ ۱ 


المش 5 


.)۵۳۰ /۲۹( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(۲) تقدّم تعریمه (ص: ۹ 

(۳) بُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۱۹۲). 

)٤(‏ پنظر: ((المصدر السابق)). 

(۵) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۸/ ۱۹۳). 
وتقدَّم تعریف الاحتباك (ص: ۵4). 
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6 OG 
)۱۲-۱۰( الآيات‎ 


ہووت تج 0 مساب مع رئش 2 
سواط راڈ ویک زک کک ابیز درب 
7 با اکر ئن .ےت 
رزوی نی © 

غريب الکلمات: 

معدن 4: آي : إقامة ونخلد» واستقرار وبات» وأصل (عدن) ار 7 

مُشکل الإعراب: 

بھی ا ری عاي ألم ۴ کون باه وسواو 


ری و 


9 و ہے > 
مدو في سب لاہ امول ویک مک قح لوان کم توت فر لک 4 
7 پر ے ا عم ۰ 0 نی 71 
قوله 36 ومون 46 : - E Ol‏ أو 
EEG‏ اھت و 
بمعنى الأمرء أي: آمنوا وجاهدواء ويويده قراءة عبد الله «آمنُوا ... وجاھدوا) 
بالامر فيهما. 
FO‏ 5 ۶ہ 5 تی ۳ 
يعفر #: فعل مُضارغٌ مَجزومٌ في جواب الأمرٍ المدلول عليه بلفظ الخبر 
لو . وقیل: جوابٌ لشرط أو استفهام مُقَدَّر دَل عليه الکلامُء والتَّقدِيرٌ: إن 
تؤمنوا وتجاهدوا يَعْفِرْ لكم. أو هل تَقبَلونَ أن أَذلّكم؟ أو هل تتَّجِرونَ بالإيمان 
ا ۰ ۰ 71 عو 
والجهاد؟ یَغْفْرْ لكم. وقیل: هو جوابٌ للاستفهام المذکور أي: هل أذلّكم.. 
)١(‏ ینظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣۳۳)ء‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ٤(‏ / ۰۲۸ 


((المفردات)) للراغب (ص: ۵۳ ۵). ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۰6۱4۲ ((التبیان)) 
لابن الهائم (ص: ۰۷) 
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208ھ 
کر فو دس و اھ لا يوحت المغفرة وأجيبَ بأنّه لما كانت 
27987 و0 داوم رك e‏ چ ور ہی 2 
الدّلالة مَيِنَة لذلك رلت مَنزِلةَ المحَقّقء أو لأن مُتعَلقَ الک هو التّجارة 
المَُسّرةٌ بالإيمان والجهاد, فكأنّه قيل: هل تنّجِرونَ بالإيمان والجهاد یر لکم 
و 

المعنه الإجمالكي: 

قول تعالى مُرشدًا المؤمنينَ إلى ما فيه سعادتهم ونجاهم من العذاب: يا با 
ین آتنوا هل آرذکم إلى تجارۃ عَظيمةٍ نکم من عذاب مُولم؟ تلك 
الشّجارة هي 7 تحقيقٌ الإيمان بالله تعالى وبرّسوله محمّد صلَّى الله عليه وسلّم؛ 
وجهاد أعدائه تل2 الأموال وسيل لا علاء کلمته ودینه» ذلك الأمرٌ خير ر لکم 
إن کم تشلمون. 

ثم ین سبحانه جزاءهم وحسّ عاقبتهم» فیقول: الس دنك یف ال 
دک ويُدْخلكم جات تجري من تحْتها الانهاز وقصورًا حَسَنةً في جنات 

۶ 7 2 وہ و 

إقامة دائم ذلك الأجرُ هو الور العَظيمٌ» ولکم في الجهاد صلة آخری 
محبوبة إليكم؛ خصول تصر من الله وفتح عاجل» ویر -یا محمد المؤمنينَ 
بهذا الُواب! 


0ت كر هاعد اشر سر[ ا ۳ ۰ھ على كلّ 


(۱) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (۳/ ۰۱۵6 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (۱۰/ )۳۲۱٣‏ 
((تفسير الألوسي)) /١5(‏ ۰۲۸۳ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸/ ۰۱۹6 ۱۹۵). 
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حال» ودمارَ من یخالف آمره؛ نج قطعًا أنَّ الجهاد معه متجر رابخ؛ لأنَّ النّصرَ 
مضمود والموت منهل لا بدّ من وُروده". 

وأيضًا فالآية نتيجةٌ ما مضّى باعتبار أنه لم بخ الله -تعالی- على انحلال 
العزائمء وأخبّر ہما يجبٌ من القتالِہ وبكّت على دی الرّسولِ ما و 
وسلّم- - بالمُخالفة وأخبّر أن من خالفه لا یضرا نفسه؛ كان موضع الاستباق 
في طاعته» فرب عليه الاشتياق إلى ذكر ثمرته» فذکرها". 


یاب اي منوا هل اذل ل رتم ذُ من علاپ یم © 4. 
آو ھا وو آتنوا هل قلعي الی تجارة E‏ تُخَلْصٌكم من 
۰ 


عذاب مزلم موچع 
2 نون له ورس ولو هدوت في سبي لاله با توکروآشیج 5 ۹3 00 
رت رل وو فى سل بوک نسم 
أ تلك اه میتی دیزسولہ مد صلی الا 
097 إنمانًا تاما مستلزمّا لأعمال ب الجوارح» التي م ا آن تجاهدوا 
آعداء اد ببڏل الأموال والأنفس لوعلاء كلمة اللہ ونصر د دينه نک 


كما قال تعالی: آله کرک مرت اریت اسهد وموم يأك له 


(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ ۳۳). 

(۲) بظر : ((المصدر السابق)) (۳/۲۰). 

(۳) بنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ ۱۲ ((تفسیر القرطبي)) (۱۸/ ۰۸۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۸۲۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۰۱۹۳ ۱۹6). 

)٤(‏ ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲ ۰۱1/۲ ۰۱۱۷ ((تفسیر السمرقندي)) (۳/ 6 5)» ((تفسیر 
ابن کثیر)) (۸/ ۰۱۱۲ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ ۰۳۰۰۳۹ ((تفسیر السعدي)) (ص: 
۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۰۱۹۳ ۱۹6). 
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3 قش 7 VARNA‏ 
جر سورةٌ الط - الآيات > 5> OG‏ 
ارا a‏ ۲ 
لکا یارس ف سيل ال یشار يوست وعدا گر کٹ ف ال 


و و رص ع مت ll‏ 
والانحیل الخال ومن غ او بدو - مرت الله فاس تبشروا ا سکم الزی ام 
يه وداک هوالمَوز الْعَظِيمٌ 46[ التوبة: ۱۱۱]. 


وعن آبي در رضي الله عنه» قال ((سألت الي صلی الله عليه وسلم: أي 
العمل عل ؟ قال: ٍیمان اله وجهادٌ فی وا ا 
وعن أبي هُرَيرةَ رَضيّ الله عنه» ((آن سول الله صلی الله عليه وسلم سُل: أي 


العمل آفضل؟ فقال: یمان بالله ورّسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاة في سَہیل 
لل. قيل: ثم ماذا؟ قال: حَجٌّ مَبرور))”'. ۱ 
وصن عبد الین تسعود ياه قل سالك سول اف صلی ال 
7 پت أي الأعمال أُحَبٌ إلى الله؟ قال: الصّلاةٌ على وقتها . قلتٌ: ا 


e 


قال: ثم بر بر الوالدڈین. ان قال: ثم الجهاد في سَبيل الله))”". 
ےہ ۶و م 
و 2 7 
رس سس شا 
5 : و 1 1 7 5 1 هو و 7 ج 5 5 3 
الله بأموالكم وأنفسكم: خيرٌ لکم في الدنيا والآخرة إن كنتم تغلمون*. 


(۱) رواه البخاري (۲۵۱۸) واللّفظ له ومسلم .)۸٤(‏ 

(۲) رواه البخاري (۲۷) ولاف له ومسلم (۸۳). 

(۳) رواه البخاري »)٥۲۷(‏ ومسلم (۸۵) واللّفظ له 

)٤(‏ ينظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ ۱۷ ((تفسیر القرطبي)) (۱۸/ ۰6۸۷ ((مجموع الفتاوی)) 
لابن تيمية (۸/ ۰۳٩‏ ۰0۳۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (۸/ ۰6۱۱۲ ((نظم الدرر)) تلبقاعي (۲۰/ »)۳٩‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: ۸۰). 
قال ابن عطیة: ( ع هنا یحتمل أن یکون للتّفضیلء فالمعنی: من کل عَعَلِ. ویحتّیل أن 
کر اھا خی في ذنه ر ((تفسیر ابن عطیة)) (۵/ ۳۰4). کر ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۲۸/ ۱۹۵). ت 
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7 ET 2 ار‎ 

Oa‏ ام التفسیر المحرّر للقرآن الكرييي) و 
مد و مود 9 72 م2 عوصو مم 5 ما کے می یی € هم 
یغفر لک دوي کر وم جات تجحری من کا الا ومسلی طَيَبة و جس عَدن ذلك 


2 و 


وت 
ٍ 0 تس ورسولہ وجاَْتُم في سبیل الله بأموالكم وأتشیکم فان 
۲و e‏ شرّها؛ فلا يُعَذَّبُكم بها . 
۱ک جت ری من یا ار 
او جنات تقر ھا من تخت آشجارها ور 


م2 ہگ و2 > 
و کی طبة فى جتب عدن 4. 


ے‫ 


أي : ويد خلكم الله منازل جعت کل طيب في بنائها وسّعتها وعلژها وبهجة 


- وقال السعدي : (فإنَ فيه الخير الدُنِيويٌ؛ م من النّصرِ على الأعدای والعِزّ المنافي لد والرّزق 

الواسع» وسّعة الصدر وانشراحه. وفي الآخرة الوز ب بثواب الب وہ والنّجاة من عقابه). ((تفسیر 

السعدي)) (ص: ۸۱۰). 

وقال الشوكاني: (90] کم که 4 أي : إِنْ کشم ممن یعلم فانکم تعلمون أنه خيرٌ لكم لا إذا کشم 
من أهل الجهلء فإتكم لا تعلمونٌ ذلك). ((تفسیر الشوكاني)) /٥(‏ ۲1۵). 

وقال ابن جرير: (٭لإن کم ره مضارٌ الأشياء ومنافعها). ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ 1۱۷). 

وقال ابن عثیمین: (كألّه بقول: فاعلّموا ذلك إن کنتم أهلّا للعلم). ((شرح رياض الصالحین)) 

۱ ND 

وقال ابن المتيّر: (المقصودٌ بهذا الشرط: اه على المعنی الذي يقتضي الامتثال وإلهابَ 

الحَميّة للطاعةء كما تقول لِمَن تمه بالاتتصاف من عدُوّه: إن کنت را فانَصز؛ ترید أن ثثير 

منه حميّة الانتصار لا غیز). ((الانتصاف فيما تضمنه الكشاف)) (4/ ۵۲۷). 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1۱۸/۲۲)» ((معاني القرآن)) للزجاج (177/4)» ((تفسير ابن 
کثیر)) (۸/ ۱۱۲)ء ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ ۳۷)ء ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۲۰). 
(۲) ینظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۲۲/ ۰1۱۸ ((تفسیر السمرقندي))(۱/٥۲۷)ء((تفسیر‏ السمعاني)) 

٤۲۷ /۵(‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۸۱۰). 
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O 
مناظرها ودوامها إلى غير ذلك» في جات إقامة دائمة؛ فلا روج منهاء ولا‎ 
انتقال عنها.‎ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر مقاتل بن سليمان)) (4/ ۳۱۷ ((تفسير ابن جرير)) (۸/۲۲٦٦))ء‏ ((حادي 
الأرواح)) لابن القيم (ص: ۹۸))ء ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ ۳۷ ۳۸)ء ((تفسیر الألوسي)) 
(۱6/ ۲۸6 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۸1۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۱۹۵). 
قال ابن عطية: (طيبٌ المساكن: ES‏ . وقيل: طیبّھا : المَعرفةٌ بدوام مرها . وهذا هو 
لیخ وأيّ طِيبٍ مع انا والموت؟!). ((تفسیر ابن عطیة)) (۵/ ٤‏ 0۳۰ 
وقال العُلّيمي: (طیینھا بسَعتها بسعتھاء ودوام أمرها». ((تفسير العليمي)) .)٥٤/۷(‏ 
وقال البقاعي: م طِبَهَ 4 أي : في الانُساع» واختلاف أنواع الملا وعلو الأبنية "0200 
سُهولة الوّصولِ إليهاء وفي بهجة ة المناظرء وتیشُر ماري رت کے الأبنيقه مع طيب 
انف تر يفيل اننا الجاري ا كينا مق زیسها ولا في اغ اھا في نہ مازلا نها 
((نظم الدرر)) (۲۰/ ۳۷ء ۳۸). 
وقال السعدي: (95وم؟ کک يدف جس عد یه أي : جمعَث کل طَيّبِ؛ يمن علو وارتفاع» وسن 
بناء ورّخرفة» .. .» وفیھا من لیب واخسن ما لا يبي عليه وصف الوا فين ولا خطر على 
قلب أحدٍ من العالّمينَ» لا يمكنُ أن يُدركوه حتّی يروه ويتمتّعوا بحسنه وتقر أعيئهم به). 
ور ۱۰ 055 
وجنات عَدْنْ: قيل: هي جات مَخصوصةء وهي أشرَفٌ الجنان. وممّن ذهب إلى هذا القول: 
مقاتل بن سلیمان: يُنظر: ((تفسیر مقاتل بن سلیمان) (6/ ۳۱۷). 
وقیل: هي اسمٌ لجْملة الجنّاتِ غُمومًا. وممّن ذهب إلى هذا القول: ابنْ القَیٔم. يُنظر: ((حادي 
الارواح)) (ص: ۹۸). 
قال ابن القیٔم في آسماء الجنّ: (ولها عِدَةُ اسماء باعتبار صفاتهاء ومُسمّاها واحدٌ باعتبار الذّات» 
فهي مُترادفةً من هذا الوجه» وتختلف باعتبار اا فهي مُتباینةً من هذا الوجه) 7 منها 
انت امس كاك EE E aa‏ والصحيح أنه اسمٌ لجملة 
الجنان؛ وکنْها جات عَذْنْء قال تعالى: 3# جَسَتِ عَدْنٍ الى وعد لن عاده باَب 4 [مريم: ٦١‏ ]» 
وقال تعالى: «( گت ديعو شک این ودب دعس و بشما حَرِيرٌ 4 [فاطر: 
۳ء وقال تعالی: و کک يب فجن عدن 04 والاشتقاق دن على أن متها ات عذن؛ 
فإلّه من الإقامة والدّوام). ((حادي الأرواح)) (ص: ۹6 ۹۸). 
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كما قال تعالی: ود اله مور مت جت ری بن ھا الکنهده 
) م > م فقو ن 


۳ 3 
ا 7 200 5 ور 1 > 
خلت فيا ومسکن طبه ف جَنّتِ عذنِ ورضوان م الو آ ڪر ذلك هو 


مد مور و آ2 


مور المظیم * [التوبة: ۷۲]. 


أي: ذلك الأجرٌ والنَّوابُ الجزیل هو وَحْدَّه الظفر العَظيمٌ بالخی وحصول 
E‏ 


کر ور سم بجوو سن 2 مه حور مه وو رس مم 


el‏ ۶ ع ق > ے 
2311111000 
۶ ام 2 4 6 
مناسبة الاية لما قبلها: 


أنه لما ذکر الله تعالی ما یّمتخهم من الواب في الآخرة؛ ذكَرَ ما يَشُرُھم في 
العاجلة» وهي ما يفتّح عليهم من البلا" فقال تعالی: 


عل 
ک > aM Ow‏ 


وآخریٰ يونا مم من اللہ وقتح وريب . 
5 2 ی٤2‏ ۶ مر و 2 2 
۵ م ۲ ع و 03 
وهي خصول نصر من الله لکم على آعدایکم» وخصول فتح عاجل تنّسعٌ به بلاد 
الاسلام ويَحصّلٌ به خيرٌ لکم . 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ 1۱۸ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ ۳۸)ء ((تفسیر السعدي)) 
(ص: 10۳۱۱ 

.)۱0۸/۱۰( يُنظر: ((تفسیر آبي حیان))‎ )٢( 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ ۰1۱۹ ((تفسیر الزمخشری)) (4/ 9۲۷ ((زاد المعاد)) 
لابن القيم (۳/ ۰)15 ((تفسیر ابن کثیر)) (۸/ ۰۱۱۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۸۲۱). 
قیل: المرادُ بقوله: رم تب : فح مک وممن اختار هذا لمّو: ابن أبي رَمَنين» والسمعانیُ: 
والزمخشري والرازي والرَسْعَني والعلَيمي والقاسمي وابن عاشور. يُنظر: ((تفسیر ابن أبي 
زمنین)) (6/ ۰۳۸۸ ((تفسير السمعاني)) /٥(‏ 4۲۸ ((تفسیر الزمخشری)) /٤(‏ ۵۲۷ = 
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کک لدم ص کک 7 
جا سورد لصف - لایات 115-00 )49> © 8 


5 ۶7 2 ے‫ 7 مر کے ل ۶ و 

کما قال ارت لت لک الله لقو عریز * الزین | 
مَك في الا امامو الصَکوة وياتو الکو مرو بالْمعروفٍ وتو عن 
المنكر ویو عقب الا لور # [الحج: 80 

وقال الله سبحاته وتعالى: : يك یا یت منوا إن نصروا الله يتصركم وت اقدامگز 6 
[محمد: ۷. 

وبر مین 4. 

او و -يا محمد المؤمنينَ بالجزاء والّواب في العاجل والآجل”". 

كما قال تعالى: چ وش انی بان کم من اک 5 مصلا يرا #[الأحزاب ۱ 

الفوائدُ التربویة: 

١‏ - قال تعالى: یام 
لله تعالى إذا صَدَر الکلامَ بقو 76 كما الین ءامثوأ فانه ينبغي لك آن تَستَمِعَ 
إلى هذا التداء الموبّه من الله عرٌ وجل اک ناذا اما ی تم با 


و إِمّا شر تنهى عنه» وما خيرٌ تسف به" '. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : (إذا 


أ ان ءا 


= ((تفسیر الرازي)) (۵۳۲/۲۹). ((تفسير الرسعني)) (۸/٦۱۱))ء‏ ((تفسیر العليمي)) (۷/ 
5 ((تفسیر القاسمي)) (۹/ ٢۲۲)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۱۹۱). ویُنظر أيضًا: ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (۳۹/۲۰). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس في رواية» والكلبيٌ. ينظر: ((الوسيط)) للواحدي 
/٤(‏ ۲۹۳ ((تفسیر بن الجوزي)) ۹5 
وقيل : هو فتخ فارس والرُوم . وممّن قال بهذا من السّلف : این عبّاس في رواية» والحسَنُ» وعَطاء. 
پنظر: ((الوسیط)) للواحدي (4/ 6۲۹۳: ((تفسير الرازي)) (۲۹/ ۵۳۲) . ((تفسير القرطبي)) 
(۸۹/۱۸). 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ ۰1۱۹ ((الوسیط)) للواحدي (4/ ۰6۲۹۳ ((تفسیر القرطبي)) 
(۸۹/۱۸). 

(۲) ينظر: ((فتاوی نور على الدرب)) لابن عثيمين (۳۹۰/۲). 
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کک 


)اه جل التفسیر المحرّر للقرآن الکریی؟ 42 


۲- في قوله تعالی: مهن ليس لنا طريقٌ إلى هذه التجارة لا الطریق 
الذي شرعه اله عر وجلء فهو الدَالّ على ذلك. 

۳- في قله تعالی: وأ نر ےآ رح رب دلي على آن الطاعة 
شمر للمرء مَحابٌ الڈّنیا والآخرة» وأنَّ طَلَبَ الأرباح في الذنيا والآخرة بالطاعة 
أسرّعٌ [دراکا لطالبه منه بعر ها" . ۱ 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: 38 ب ایا ای امواھل وله علق زو شک نع ناپ الي 4 جعل 
ذلك بمنزلة التّجارة؛ لألّهم یربحون فيها رضا الله وتيل جَتَنهء والنّجاةً من النّار“. 

-١‏ في قوله تعالی: اد لعل ررش یدیل على أن التّجارة 
2 واقِعٌ على طلب الأرباح» ونماء ات ری اھ 

۳- قول الله تعالى: « تبنيو فيه سوال: الأمرُ بالإيمان كيف هو ی 
قوله: 38 بای اي اموأ ؟ 


الحوات: آن العطات اذاكان و الخاض اا رو توو 


)١(‏ آخرجه ابن المبارك في ((الزهد والرقائق)) (۱/ ۱۲)ء والقاسم بن سلام في ((فضائل القرآن)) 
(ص: ٢۷ء‏ ۷)ء وابنْ أبي حاتم في ((تفسيره)) (۱/ ۱۹۲ وأبو نیم في ((حلية الأولياء)) 
(۱/ ۱۳۰ وصحح إسناده أحمدٌ شاكر في ((عمدة التفسیر)) (1۱۹/۱). 

(۲) ینظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين .)۳٣۸ /٥(‏ 

(۳) يُنظر: ((النکت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ .)۲۹۰٢‏ 

.)۸۰ /5( ينظر: ((تفسير البغوي))‎ )٤( 

.)۲۹۰٢ /5( يُنظر: ((النکت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )٥( 
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ےا سورة الصف - الآيات (- 
4 


على الایمان؛ أو تجمَعون بیٔن الایمان والجهاد» آي: بو تکمیل الس وتکمیل 
الغير» وان كان للمؤمنينَ ظاهرًا فالمراد: تخاضون ايان 

ويُمكنٌ أن يكون الخِطابٌ لأهل الكتاب» وهم اليّهود والتصارى؛ فإتهم 
8 و 1 42 231 5 شع ت 
منوا بالكتب المتقدمت فكأنّه قال: يا ھا الذین آمنوا بالكتب المتقدمة آمنوا بالله 


سی 
وبمخمد رَسول الله 1 


2 قول الله تعالی و وت ان ورس ولو دو في ميب لالہ اموک وا ےت‎ -٤ 
تک کک ٭ جنیر كك یروک جكب جره ين كيه ات سه ليه‎ 
0 3 0ھ ھ٭ و" ا2 بالله والجهاد في سَبیله مُكَمْران‎ 
كانت كبائر”".‎ 

-٥‏ قَطبُ هذه الشّورة الكريمة یدوز على آمر الجهاده ا تزی كيف أَعيدَ 
ول تعالی: 2 کا از که إلى وله تعالى : ون سي مول 


ہچ مھ کا 


و أنفی رلک وختمت بقوله تعالى: 3 32 ۸-07 ا 


92 


(۱) ینظر: ((تفسیر الالوسي)) (۱۶4/ ۲۸۳). 

(۲) پنظر: ((تفسیر الرازي)) (۵۳۱/۲۹). 
قال ابن جرير في تفسیر الآية (۱۳۷) من سورة التّساء: (فإنْ قال قائلّ: وما وجه دُعاءِ هؤلاء إلى 
۷۷۷۷۷ إا 
وصَفَهم باهم آتنواء وذلك وضف لهم بخصوص من التّصديق؛ وذلك أَنَھم كانوا صنفین: أهل 
توراة مُصَدَّقِينَ بها وبمَن جاء بهاء وهم مُكذّبون بالإنجيل والقرآن وعیسی ومحمّد 20 
الل یت رست و ے رو کو سد 
صلَّى الله عليه وسلّم والفرقان» فقال جل ثناؤه لهم: «3 ای گا مس باهي 
مؤمنون من الکتب والرّسل» 35 باه ورَسُولِهِ 1 . ((تفسیر ابن جرير)) (۷/ 0960) 
و(٢۲/‏ ۷٦٦)۔‏ ۱ ۱ 

(۳) بُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: .)۸٦۰‏ 


الجزء ۲۸ - الحزب ۵۵ 


يي ص کک 1 رح 
568 وس سس . 


هرت وفيه دليلٌ ظاهرٌ على عرش الجهاد ورفعة مَنزلته عند الله تعالى؛ أنه 
درو تام الام 

-٦‏ في قوله تعالى: کن سیر اق نولك ز رآشیخ » تقدیم المال على 
الس في الجهاده وكذا في غالب المواضع» وهذا دلیل على وُجوب الجهاد 
بالمال كما یجب باس فاذا لد 56 على القادر 7 بنفسه؛ 
فان کان عاجرًا ey‏ بماله فتقدیم المال في الذگر مُشْعرٌ بإنكار 


محر ت 


وَهُم من تن العاجر بنفْسه إذا کان قادرًا على أن ی بماله لا يَجبُ عليه 


ف7 

وفائدةً قاب علی تقدیر عدم الوجوب» وهي: أن الخال ٴ0 
ومعشوقها الي تذل ذاتها في تحصيله» وترتَکبٍ الأخطارٌ وتتعرّض للمّوت 
في طلبه؛ فنَدَبَ اللهُ تعالی مُحبیه المجاهدينَ في سَبيله إلى بَذْلٍ معشوقهم 
ومحبوبهم في مَرْضاته؛ فإنَّ المقصود أنْ يکود اللُ هو أَحَبّ شَّيِءِ إليهم ولا 
يکود في الوجود شيةٌ أحبٌ إلیھم منه فٳذا لوا محبوتهم في به تلهم إلى 
وھ ری رام ان سو له و ال 20 

۷- في قوله تعالی: دلي رک لن کم کک یہ أنَّ الخيريّة قد تكونُ في 
الواجبات» بل قد کون في أصل الإیمان؛ فالإشارةٌ في قوله: َل إلى الإيمان 
بالله وزسوله والجهاد في هااا الإيمان» وقال الله تعالى: ڑکا 
ال امو إذا نوی للصلزة من يور الجممة فاسَعَوا إل دد الله ودرا لع لک 
حا لہج ٍن تون # [الجمعة: »]٩‏ ومعلومٌ الذهابَ إلى صلاة الجُمُعة 


.)۳۸۲ /۱۵( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)۷۷ /۱( ینظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )۲( 
.۹ وينظر ما يأتي في البلاغة (ص:‎ 


الجزء ۲۸ - الحزب ده 


بعد الأذان الاني واچبٌء وقال الله فيه: کلک رل فالخيرية لا تختص 
بما کان نافلةه بل کرت بما كان نافل زيما كان فش وکن في أصل 
الإیمان'''. 

۸ے عَمَل الانسان لا يُنجيه من اللَارء ولا يُذخله الجن 0 همي للف 
تن لله وزحمته 00 القرآن العزیژ علی هذا الف نيترام 
كثيرة» منها قولّه تعالی: یر لكر شیک یکر رس له وقوله: 

یرهم ہے ےت عت ماقي ق ال ۲۱ 
0 يْنَ دول الجتة والنّجاة من النّار وبينَ المَغفرة والرّحمة؛ فدل على آله لا 
ينال شي من دلك بدون مخفرة الله ورحمته والعمل وإِنْ کان سببًا لدُخول 
الجنّة» فإنَّما هو من فضل الله ورحمته'". 

4 ال لین ترتع ویب مه الآية من مُعجزاتٍ 
القرآن ار اجعة إلى الإخبار بالغیب"۳. وذلك على أنَّ المراد نضر فنْح مک فان 
كان نصرّا على آشذ أعدائهم. ۱ 

۰- الایمان إذا ذكرَ وَحْدَّه دح فيه الاسلام؛ وله تعالی: رت زیت 
بعد أن ذکر 2۶ دورو نود فى سي أيه انود تج وأما إذا ذكر | 
جمیکا فیفترقان» 1-0 الإسلام بالاعمال الظّاهرة م من أقوال اللسان وعمل 
الجوارح» والایمان بالأعمال الباطنة من اعتقادات القلوب وأعمالها“. 


717 7 الکتات و ترا بت مالغ ا تق 


(۱) يُنظر: ((فتاوی نور على الدرب)) لابن عثيمين /٤(‏ ۱۵۷). 
(۲) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (5/ ۰۳۹۲ ۳۹۳). 
(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) .)۱۹٦/۲۸(‏ 


.)5۰ ينظر: ((شرح الأربعين النووية)) لابن عثيمين (ص:‎ )٤( 


الجزء ۲۸ - الحزب ده 


ص کک : رح 
6 © له جل التفسیر المحرر للقرآن العرييي) ھ2 


الجهاد ی عليه ولج هله والاخبار عَمَا لهم عند رهم من 0 
الكرامات والعَطایا الجزيلات» ويكفي في ذلك وله تعالی: :3 اي نامر 
ملأل عل رز فييك ين بآ فتشَّرّفت اللفوس س إلى هذه التجارة الرّابحة 
الدّالَ 9ص العالمینَ للم الحكيم» فقال: 3 درو َو دود ی سیل 
روشک 4ء فکاَنالتفوس ضَنّت بعیاتھا وبقائهاء فقال: وَل حلم 
دک و # يعني: أن الچھاد حير لكم من 5 للحياة والسّلامته 0 
قالت: فما نا في الجهاد مِنّ الَظ؟ فقال: يعفر لک مویہ ہن مع 

وک جت بجی ون تب الات وس رورت جوم فکاتھا 
قالت: هذا في الآخرة» فما نا في الڈڈنیا؟ فقال: 9 باکت من لوح ی 
رقم 4. فلله ما آحلی هذه الالفاظ وما أَلضَفَھا بالقُلوب! وما َعظَمَها 
جنب لھاء وتّسييرًا إلى ربّها! وما آلطلف موقعها من تب کل مُحبٌّ! وما أعظمَ 
کی اق وات هن لا مما 


بلاغة الآيات: 
او تخالى: 1 ا ا ال اموأ هَل کر عي أي * کے 
پا سوه وَحهِدُونَ في مه 7 ویکروآمیک 5 و حر لک ان کم و وه هذا 00 


ور 


2 م 


یالفزض  : SE E‏ يما ال ت ءامنوا لِم تمو 
ات 4 إلى قولہ: کار 7 بن مَرضُوض 46 [الصف: ۲- 6 ]؛ فبعد أن 

شرت لم لال مل لا تجار ای مسال أو طا ها 
ص۵ +0 او نا تا ےت الہ > [الصف: 
۲ أي: هنیدم على أحبٌ العمل إلى الله لتعملوا به كما طلَكُم؛ إذ قُلتُم: 


.)۳٥٣ ینظر: ((طريق الهجرتين وباب السعادتین)) لابن القيم (ص:‎ )١( 


الجزء ۲۸ - الحزب ده 


4 8 لا 2011 پر ۲ ۲ 
جا سورد الصف - الآيات تت وت زی ات 


ار 


لو تعلم ي الاعمال اح نی اھ لحملا به۳۳؟ فجاءت الشورة في 50 
الخطابة. 
- وجاء قول: مر .الي في أسلوب لا والاستفهاء؛ 
لأ افعو وات د تشويقا بالأداة الي لایکون ما بخدّها لا بل في العظّم إلى 
الا 
- والاستفهام ال اوس لعارض قد ان الس علیه 
یلم رغبتّه في الأمر المعروض» کمایْقال: هل لك في کذا؟ أو هل لك إلى 
كذا؟ والعزض هنا كناية عن التّشويق ق إلى الأمر المعروض» وهو سح 
على تجار اف یئ )عراف استفهام مناه الإخبارٌ والایجا 
أي : داكي 27 أورَدهُ في صيغة الاستفهام؛ تشویقا وإلّهابًا لرَغبة. 
- وجي بفعل 9 لإفادة ابذك بده من الأشياء التي لا دی إليها 
بسهولة"". 1 
- وق على العمل الصّالح لف الجارت لِمُشابَھة العمل الصّالح التجارة 
وات بورد اج ارا رھ بر ووصْفٗ النّجارة بأنّها 
تنجي من عذاب ب أليم لقَصد الصراحة بهذه الفائدة ة لأهميّتها7". 


(۱) يُنظر ما تقدم في سبب النزول (ص: ۱۳۱). 
(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۱۹۳). 

(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ ۳۶). 

(4) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۰۱۹۳ ۱۹6). 
(۵) پنظر: ((اعراب القرآن)) لدرویش (۱۰/ ۸۳). 
)٦(‏ ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۱۹6). 

(۷) پنظر : ((المصدر السابق)). 
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ور 2 2 ۱ 5 3 
عدو مله و نبال ووه و هدوت فی سین وک َلك م4 مُستائفة 
استتنافا بیان لأنَّ ذكرٌ الدّلالة 0 والتشویق لذي سَبْقَها مما بير في 
أنفس السّامِعينَ الاو عن هذا الذي 1 علیه» وعن هذه التجارة“ 
- وقوله: 2 مث که ودره حبر في مغنی الأمر» جيء به على لفظ 
الخبر؛ للإيذان وت الامتثال وکانه امتثل» فهو يُخْبِرٌ عن إيمان وجهاد 
موجودین» ونظيرٌه قول الدّاعي تر ال لك رخف ال لف جعلت المحفرة 
لالفكة ل چا کانها کانت وو جد 
۰ 0 مم و م 2 1 30 5 
- وفي التعبیر بالمضارع 38 لو # إفادة الأمر بالذوام على الایمان وتجدیده 
فی کل آن» وذلك تعریش بالمنافقینَ» وتحذيرٌ من التّغافل عن مُلازّمة الایمان 
وشوونه ۳۳ و وید 4 فان لارادة تجدد الجهاد إذا استلفروا الیه و مء 
7 2 یز چ مجزوما تیه على أن ہلا م یہ م دو وإن جاءًا في صيغة 

ابر فالمُرا الأمْرُۂ لان الجزم إنّما یکون في جواب | لطلب. لا فی جواب 
الع 00 
- وإذ قذ كان الخِطابٌ لقوم مُؤمنينَ» فان فعل 38 رب 4 مع قوله: 
دون 4 مراد به: تَجمَعونَ بین الإيمان بالله ورسوله وبیّن الجهاد في 
سَبيل الله بأمُوالكم وأنفسكم؛ تَنويًا بشأن الجهاو". 

(۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /٤(‏ 0577 ۰۵۲۷ ((تفسير البيضاوي)) (٥/۲۰۹)ء‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (۸/ ٢٢۲)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸/ .)١95‏ 

(۲) بُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) /٤(‏ ٥٢۵٦ء‏ ۰۵۲۷ ((تفسير البيضاوي)) (٥/۲۰۹)ء‏ ((تفسير 
أبي حيان)) (۱۰/ ۷٦۱)ء‏ ((تفسیر أبي السعود)) (۸/ 4۵ ۲). 


(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ .)١95‏ 
)٤(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ۲۸ - الحزب ده 


34 


کک 
( سورة الصف - الآيات 
4 


ا ئ 
ہمہ رے 


۰ م2 2 - 2 3 اک وم ۶ م ہے 
- وفیه مات حسنهه تفر قال هنا: ویڈو نی سیب لالہ مو کر وآنش یک 46 
فقدم في هذه الاية الكريمة الجهاد بالمال على الجهاد بالتفس؛ وفي قوله 
تا أماریٰ مرت اميت آنشسهم وأموم که [التوبة: ۱ء فقدم 
1:13 7 ود 3 ع ۳ تی 0 
النفسّ على المال» وفي ذلك سر لطیف؛ آما في آية (الصّف) فان المقام مقام 
م2 5 ا و 
تفسیر وبیان لمغنی التجارة الرّابحة بالجهاد في سبیل الب وحقیقة الجهاد 
بل الجھد والطاقةق اال هو عضب الحزب» وهو ۹ الجیش» وهو 
ع و ۲ 0 ٥‏ 5 1 0 13 
هم من الجهاد بالسّلاح؛ فبالمال یُْتری السلاح» وقذ تُستأجَرٌ الرّجالء كما 
E 1 7 5 :‏ ا ا 7ھ 2 E‏ 
في الجيوش الحديثة من الفرّق الأجنبيّة» وبالمال یجهز الجيشء ولذا لما 
۲ دو و 7 200 2 5 
جاء الإذنٌ بالجهاد عدر الله المَوْضى والضعفاء وأعذَرَ معهم الفقراء الذين 
۳ کے سوه ع مزر ا 1 می 7 
لا یستطیعون تجهیز آنفسهم وأعذرَ معهم الرسول صلی الله عليه وسلمَ؛ 
إذ لم يُوجَدْ عنده ما يُجهْرُهم به» كما في قوله تعالی: 2۵ لیس عَل الضعَصاءِ 


کي میم صح رم وله 


ولاعل الم ه إلى قوله: چوک عل الیک ذا مآ اہ یهت فلت 
لے ما گم عو توا مهم تفیش یں الم حر الا نوا 
موه [التوبة:4۲-۹۱]ء وکذلك من جانب آَحَرَ: قذ يُجاهِدٌُ بالمال 
من لا يُستطيعٌ بالسّلاحء کالساء 989۶/٦‏ ی 
((مَن جهّر غازیًا فقذ غَزا))”". 


5 
1 
1 


1 رہ 7 2 3 71 
أمّا الآية الثانية: فهى فى مُعرض الاستبدال والعزض والطلب. أو ما يسمّى 
لی ره 4 3 ۳ ۳ ا 1 2 
بالمساوّمة» فقدم النَفْسَ؛ لأنها آعز ما يَملك الحیٔء وجَعَل في مقابلها الجنت 
a‏ 5 اش 7 ۲ 2 
وهي اعز ما پوهب. فالتجارة هنا معاملة مع الله إيمانا بالله وبرسوله وجھادا 
(۱) أخرجه مطرّلا لبخاري »)۲۸٤۲(‏ ومسلمٌ (۱۸۹۵) واللَفظٌ له من حديث ريد بن خالد الجَهَيٌ 


الجزء ۲۸ - الحزب ۵۵ 


يي ص کک ص 
568 سم ۱ 


بالمال والَفس والعمّل الصَالح(). 
2 1 34 4 14 ۱ 0 2 الم 
وقیل: ذکر الاموال أوّلا؛ لانها التي يبدأ بها في الإنفاق”". وقيل: لما كان الجَمع 
بِيْن الوح وعديلها المالِ على وَج الرّضا والرّغبة ادل على صِحَحةَ الإيمان» قال: 
که وقَدَّمَها؛ لعرَّتِها في ذلك الزَّمانء ولأنّها قِوامُ الأنفس والأبدان 
فمن بِلّل ماله کلّه لم کل بنفسه؛ لأنَّ المالّ قوامها. ولَمًا دم القوامَ أنه 
القاتم به فقال: 2 وش 4 . 
ہے کے صظ مو سك 2 2 0 0 : 3 
- قوله: ودل کر رلک 4 التعبیر باسم الاشارة ذلك 4 وما فيه من معنى البعد 
مع قرب العهد بالمُشار إليه؛ للإيذان بعُلوٌ شأنِهء وگونه في الغاية القاصية من 
الہ 2 والشرف“ 
ای شع ہہک ر 2 ا مق ہت کی 3 
- وقوله: ]نم وه تعريض لهم بالعتاب على تولیهم یوم خد بِعْدَ أن 
قالوا: لو نَعلَمُ أيّ الأعمال أحب إلى الله لَعَمِلّناهء فتُدبوا إلى الجهاد» فكان ما 
1 7ے 0 ال #2 7 7 
كان منهم يوم أَحُدٍء فتزلوا مَنزلة من يُشَكَ في عملهم باه خيرٌ؛ لعدم جیهم 
على موجب العلم". 
ا - را تعالی رو 28 د وی لہ جت تجری من کیا کار وس ق 


جس عَدن ذلك الور ليم ٭ رن تور نب شی 


- قبل: جوابُ هلالک يئر + لذا جزم أي: لان متعلی که هو 


(۱) ینظر: ((تتمة أضواء البیان)) لعطية سالم (۸/ ۰۱۱۳ ۱۱). 
(۲) ينظر: ((تفسیر القرطبي)) (۱۸/ ۸۷). 

(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۳۹/۲۰). 

.)7 50 /۸( پنظر: ((تفسیر آبي السعود))‎ )٤( 

(۵) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۱۹۵). 
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التجارة المفسّرةٌ بالإيمان والجهاد فک قبل: هل تتُجرون بالایمان والجهاد 
يف لكم ذنوتکم ۲ 

- قوله: موسي مد جنب عدن 4 نما حصت المساكنٌ بالذكر هنا؛ لا 
في الجهاد مُفارَقةَ مساکنهم» فوُعدوا على تلك المفارقة الم سکن 
بدي قال تعالی: 3# فل إن کان ءاباوک وبتاژکم و لونک وازو کک کرت 
رک روما و سادا منکن تسوا مب ام 


ہے و 


م ال ورسولو. وجهاد في سيلو 46 [التوبة: 6 ۲] الایة. 


عط 3 ه< 


5 ۶ 5 موم کم رہہ موق OP 2w‏ ور هه بط 25 5 رك ا عير و 5 
- قوله: 3# وآخریٰ ونما تر ےن الم ومح دريب ور من # عطفت على جملة 
ره > ےھ ہوم < ص ۱ کی 7- ات 2 
يعفر لک 46 9# وید < ر 46[ الصف: ۱۲] عطف الاسميّة على الفعليّة» وجيء 
2 م 2 1 ۳ 
بالاسميّة لإفادة الثبوت والتحقق". 


- وفي 9 تعریض وتوبیخ على مَحبة العاجل؛ وذلك أنه تعالى عط 
(أخرى) من حيث المغنى على النَّعمَةٍ المذكورة من المغفرة والّواب» 
وقيّدَها بقوله: یبا ه وفيه إشارة إلى هذا المغنى؛ لأنَّ ال والنْصِرة 
واد کین الا ا لک سس دا النفس؛ لاتهما بظاهرهما مما 


206 1 34 و 0 


و یر 


آووصف لفظ وی # بجملة ما 4 إشارة إلى الامتنان عليهم بإعطائهم 


(۱) بُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (4/ ۰۵۲۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۰۱۹6 ۱۹۵). 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۱۹۵). 

(۳) پنظر : ((المصدر السایق)). 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (4/ ۰۵۲۷ ((تفسیر البيضاوي)) (۵/ ۲۰۹ ((حاشية الطيبي 
على الکشاف)) (۱۵/ ۰۳۹6 ((تفسیر آبي حیان)) (۱۰/ ۰4۱3۸ ((تفسیر أبي السعود)) (۸/ ۵ ۲). 
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ما يُحِبُونَ في الحياة نیاق إغطاء تعیم اھر قال لوديا بعال دان 
لوس نها من حيتٌ هي عاجلة في الدّنياء وقد وُكلّت النَفْسُ لحب العاجل؛ 
ففي هذا تحريض”". 

- قوله: کمن لو ه ِکر اسم الجَلالة يجو أنْ يكونَ إظهارًا في مقام 
الإضمار» على احتمال أنْيكود مر کلم في قوله: مَل [الصف: 
۰ كَلامًا ین الله تعالی. ویَجور أن يكونَ جاريًا على مُفُتضى الظهرِنْ كان 
اطات ا به رسول اه صل اله علو در 

- ووضف الفثح بط ه تعجیل بالمَسرًة9. 

- وجملة رکذ لنينیة يجو آن تون عطمًا على مجموع الکلام الذي 
قبلهاء ابنداء من قوله: ۵ ای لب اوهل ادل عل رر 4[الصف: 0 
احتمال أنَّ ما قبْلّھا کلام صادرٌ من جانب الله تعالّى» عطّف غرّض على 
غرّض؛ فيكونَ الامز من الله تيه صلی ال عليه وسلَمَ بأنْ يسر المؤمنينَ. 
8)٦‏ 9 ۰۷۰۷۶۶9 وت 
ليبرا لاك رو0 هل ساد لف هل اکرعان 
تجارة؟ بتقدير قول محذوف» آي: قل: با با لو آتنواه هل الكو 


إلى آخره فیکون الأمرُ في «9 ور که الْتفانًا من قبيل التجرید*» والمغنى: 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۹۱/۲۸). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عطیة)) (۵/ ۵۳۰6 ۳۰۵). 
(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۹۲/۲۸). 
)٤(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(۵) تدم تعریفه (ص: ۵۳). 
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OE 
بشَرُ المزمنین". وقیل: قوله: تنب € مَعطوفٌ على 29 ؛‎ 
لاہ في مغنى الامره که قیل: آمنوا وجاهدوا کم الله ويَتضركم. وبشز‎ 
و :3 ومون با 1 متضمّن مغنی الامر؛‎ 0 
eee لقوله‎ 
بقوله: :3 با الین املع ير شیک‎ 5500 
E ا‎ 
البٛغیةہ فقيل لھم: آمنوا بالله ورسوله وجاهدواء ثم مر حبیبه بان پیشرهم بن‎ 
الله سین ما وحَدَ من راب العظيم في الآحرق والنصرٍ القريب في نی‎ 
4 تقريرًا أو ریا ولذلك أ ي بما ل على جد ووضع یه‎ 
مَوضعٌ الضمير؛ للاشعار بأنَّ صِفَةَ الإيمان هي التي تف 2 تقتضي هذه البشارة.‎ 
ویمکن أن یقال: ان ا وت‎ 
الاس بقوله: هل ادل عل رز شک مر ن عاي ألم پچ آرشده إلى ما يقتضيه‎ 
من الجواب. أنه انَجَه لسائل أن يقول : بَلى دُلنا؟ أي 0 آمنوا بالله... الآية‎ 
کنهه ما بض أن د تشر به؛ لاطلاق (بشر)؛‎ 9+7 
. 4 فعلی هذه (بشر) مَعطوفٌ على (فل) مُرادًا عند قوله: ۵ رهب‎ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۰۱۹7 ۱۹۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (4/ 60۲۷ ((حاشية الطيبي على الکشاف)) (۱۰/ ۳۹۲۰۳۹۵). 
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مهم ع سب و رت ےک کے وہ 20 106010-07 000 0 

با زیت ءامنوا نا انصار آل ما قال عیسی ان مرم لوار من أنصارى ال اہ قال 
ےھ صل ر 2< 

ہہ مرس AR‏ صمي سے ہہ ہر و ہے ام ے سے سے ے ہہ ر کے ہے روم سے 

الحوارتون عن أنصار الله فثامنت طايفة من بوت اسرویل وكفرت طایفة فائدنا الین ءامنوا عل 


لِنْحوا س7 هم صفیاء ء۶ عیسی علیه الام وشیعتّه وناصژوه» وخلاصة 
سب :رب هل را 
في التصديق بهم ونصرتهم» قیل: د سَمّيَ أصحابٌ عیسی بذلك؛ لاتّهم کانوا 
و اپ 
۳ کت لياص 2 م قبل لخاصّة الرّجلٍ من أصحابه وأنصارہ: خوار 
وقیل: هم الّذین أَخلصُوا ونُقُوا من کل عَیب' و اماك رارق ین 
حاز یحور ٍذا رجّع» ا اجعو إلى له آو العواري ین لاس هو 000 
إذا جع في اختياره مره بعد مرّة جد نقيّا من لعیوب. وأصل (حور) هنا: لون 
والاصل الات الجر 

3 ۷ تا : ا نار 2ا ز واصل (آید) یل علی الق والحفظ©). 


حت 55 


)١(‏ ولذلك سّمّيَ "الحُوّارَى) من الطعام بذلك؛ لشدة بیاضه. 

)۲( وسّمّيَ الق الحُوّارَى بذلك لاله یی من لباب الب وخالصه. 

(۳) ینظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 476 ((تفسیر ابن جریر)) /٥(‏ ۰44۳ ((معاني 
القرآن واعرابه)) للزجاج (۵/ ۰6۱۲۵ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰۱۸۵ ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰۱۱۰۰۱۱۵ ((تذکرة الآریب)) لابن الجوزي (ص: ٤٥)ء‏ ((التبیان 
في إعراب القرآن)) للعكبري (۱/ ۰۲۵ ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (۰)۲۰۹/۳ 
((التبیان)) لابن الهائم (ص: 4 ۱۲). 

(4) ینظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 58 »)١‏ ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ ۰6۲۳ ((مقاییس = 
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a 
ا سوره الصف -الآيت‎ 
4 


ل طهر 46: آي: غالبین عالین عليهم» من قولك: ظَهرَتَ على فلان: إذا 
عَلوته» واصل (ظهر): یدل على قُوّة وبُروز». 

المعنى الإجماك: 

يدعو الله تعالى المؤمنينَ إلى الب بمَنْ قَبْلّهم من الصَالِحينَ الصّادقِينَ 
70 لین آعنوا کونو آنصاز ال تعالی» کما قال عیسی 
ابن مریم حلص أصحابه وخاصّتهم: مَن يُعيني في الدَّعوة إلى الل واقامة دينه 
ونصرته؟ قال الحَواریٔونَ له: نحنٌ أعوائك على إقامة ما أرسّلّك الله به؛ فامنّت 
جماعة من بني إسرائیل نوه عیسی» وکفرت به طايفةٌ أخرىء قينا المؤمنينَ 
من بني إسرائیل على عَدوّهم من الكافرينَ» فأصبّحوا عالينَ غالبينَ. 


تفسیز الآية: 


م وس هت مر مرو عه کے مه کے ج11 یب اج رن ی کا ني د م رحا ع ل 
بے زین ءامنواً ونوا آنصار الله کا قال عسی ابن مرح للحوارتن من آنصاری ال الہ قال 
5 ہے سس ی ےہ 2 ی و یب 
صا و رم 

عجرم نے مو سيو ہے مس مم کب ہر وس ر دص مس ب سم عاك ہے6 57 م log‏ 
الوا ن | را ه فثامنت یمه مَنْ بت سيل ود 3 طا فایدنا الزن ءامنواً على 
لاعس اح ہے رہ > م 
عدوم فَاصبخا طهر 4 


۳9 کا 
مناسّبة الاية لما قبلها: 
هلا هر الله سُبحانه إلى الجهادء وشوّق إليه باه متجرٌ رابخ ولوٌح إلى 
الثذارة بالتنشيط بالبشارق فتهيّأت التفوس إلى الاقبال علیه» وانبعث أي 
انبعاث؛ حض علیه بالایجاب المقتضی کرات أو العقاب. 


= اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰)۱۳ ((المفردات)) للراغب (ص: ۹۷)ء ((الکلیات)) للكفوي 
(ص: .)۲۲٢٢‏ 

))6۷۱/۳( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٦٦)ء ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)۹۰ /۱۸( ((تفسير القرطبي))‎ )۵ 5 ١ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 

(۲) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ .)5٠‏ 
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ص بح ص 
ج8 2 جوا التفسیر المحرّر للقرآن الکریي) 5 


آي: يا یّها الذین آمنوا کونوا آنصار اق بالأفوال والافعال ونصر دینه 
والاستجابة لله ورسوله. 

لا کا قال عیسی أبن مر ورن من آنصاری ا ی اللہ . 

هت ی 0 50000 ا ا 

اي: كما قال عیسی ابن مریم لخلص اصحابه المؤمنين به» و خاصتهم: من 
يعني في الذُعوۃ إلى اللہ وإقامة دينه وْصریه۳؟ 


كما قال الله تبارك وتعالی: هلم حش عیسی مهم آلکفر قال مَنْ أتمسارعة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۱۸/ ۰۸۹ ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ۳١۱۱)ء‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
٤١۰٤١ /۲۰(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٦۸)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۰۱۹۸ ۱۹۹). 
قال ابن عاشور: لصو المأمورٌ به هنا َصرٌ دين الله الذي آتنوا به بأن وه وتوا على الأحذ 
به دون أكتراث ہما يلاقوته من أذ من المشر كين وأهل الکتاب... وهذا هو الذي شه بتصر 
اسر درن لو لذن جا سی فا او ی ماناک او نات 
الحواريُونَ ممن جامّدواء ولكنّه صَبّر وصَبّروا حتّی هر له دی النصرانیّته وانتشر في الأرض» 
ثمٌ دب إليه التَخیيرُ حتّی جاء الإسلامٌ فنسَحَه من أصله). ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۱۹۹۰۱۹۸). 
وقال السعدي: (قال تعالى: 32 يا ال اموا کرو انصار نو أي: بالأقوال والأفعال» وذلك 
بالقيام بدين الله» والحرص على إقامته على العّیره وجهاد من عاندّه ونابذه؛ بالأبدان والأموال» 
وو او مس ای اک E‏ 
مه ون كر دين آل قل ات افو 1 4 علی ذلك» والامة بالممروان» 
والٹھِیْ عن المُنگر). ((تفسیر السعدي)) (ص: .)۸٦۰‏ 

(۲) پنظر: ((تفسیر این جریر)) (۲۲/ ۰ ((تفسیر ابن كثير)) (۱۱۳/۸)ء ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(٢٤/١٦٥)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: .)۸٦۱‏ 

(۳) ينظر ما يأتي في البلاغة (ص: ۲۱۵). 
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جر سورةٌ الصف - الّیۃ 


AOE 
وقال سبحاته: 36 ول یت ال الا أن ا ورول الوا ا‎ 
.]۱۱۱ وآشبد ياتا مُسَلِمُونَ که [المائدة:‎ 
ون جج ا قرو‎ 
من يأتيني بخبّر‎ : e ((من ۲ قال از‎ 
0ھ : آنا. فقال ال صلّی الله عليه وسلم: إن لکل تی جار ا‎ 


وخواري ا 


وعن عبد الله بن تسعود رضي ال عنهه سول الله صلی لا عليه وسلم 


7 
0 
ساپ ہم 


قال: )۶ٰ۰ +۹۶۹ ۸۰ '" 
يأخذونٌ بستته ویفتدون بأئرہ : ثم نها تخلف من سن علوت" مر لو ما لا 
یفعلون ویفعلون ما لا يُؤْمَرونَ فمن جاهدهم بيده فهو مُومن ومن جاهذهم 
پلسانه فهو مُومِنٌ ومن جاهَدّهم بقلبه فهو مُومنْ» وليس وراءَ ذلك من الایمان 
ےک 8 خردل ))2 . 

6س 0 


ار« 7 3 15 1 کے 0پ گے کے ن2 7 
آي: قال خواریو عیسی له: نحن آعوانك على إقامة ونصر ما آرسَك الله به من 


یو 


(۱) التحواريٌ: ناصرٌ الأنبياء وصَفوةٌ تباعهم. يُنظر: ((تاج العروس) للرّبييدي (۱۰۳/۱۱). 

(۲) رواه البخاري )۲۸٤٣٤(‏ واللّفظ له» ومسلم (۲4۱۵). 

(۳) الحْلوف: الخالفوة بعد الكالفينٌ: يُنظر: ((کشف المشكل من حديك الصحیحین)) لابن الجوزي 
۳۲۰/۱ 
قال النووی: 7نا الخلوف فبضَم الخای وهو جممٌ «خلف» باسکان ن اللا انیٹ 
وأ بفتح للم فهو الخالف بحي هذا هو الأشهرٌ 4 ((شرح التووي على مسلم)) (۲۸/۲). 

)٤(‏ الحَردل: نبا يُضرَبُ المتل بخبوبه في الشَّيء ء القليل بیغ في القلّة والصّكَر. لقن ززعم 
لقاري)) للعيني (۱/ ۰4۱۷۰ ((الکوثر الجاري)) للكوراني (۱/ ۷۵). 

(۵) رواه مسلم (۵۰). 
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sS‏ ص تحت 1 ص 
568 مجن 


کات کاڈ نيت سر يكت کم 


022(0: : وت‎ 1 ۱ 5 e 
أي: منت جماعة من بني إسرائيل بنبوة عيسى وما جاءهم به من الحق»‎ 
ہے ا‎ 7 

وکفرت به طائفة أخرى فافترّوا عليه كذ . 


ہہ 


عالین تق 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ 0۲۲ ((تفسیر السمرقندی)) (۳/ ۰4440 ((تفسیر ابن کثیر)) 


(۸/ ۱۱۳ 
قال ابن کثیر: (لهذا بعتّهم دُعاةً إلى الاس في بلاد الشام في الإسرائيليينَ والیونانین). ((تفسیر 
ابن کثیر)) (۸/ ۱۱۳). 


(۲) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ ۰)1۲۲ ((تفسیر السمرقندی)) (۳/ 50 5)» ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۸/ ۱۱۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۸۲۱). 
قال ابنٌ کثیر: (قوله :کات شون بو درل رز کڈ ہک آي: ای ابن مریم 
عليه السّلامٌ رسالة َيه إلى 5 بر ووازّرہ مَن واه ین الوارئین» اهتدّت طائفة من بني إسرائيل 
ہما جاقعم به وت طائفة نخرجت عمًا جاءهم به رجکدوا توه وزتوه وأمّه بالعظائمه 
وهم اليهودٌ -عليهم لعائنٌ الله المتتابعة إلى يوم القيامة- وغلت لف طافا یک الس سی 
رَقَعوه فوق ما أعطاه ال من لیر وافترقوا فِرَقَا وشِيَحَاءِ فين قال منهم: له ابن الله وقائل: نه 
ا ار ہو ری یت ۳ 

رح ((تفسیر ار جریر) LOOT‏ القرطبي)) (۱۸/ »)٩۰‏ ((تفسیر البیضاوي)) 
(9/ ۰6۲۱۰ ((تفسیر ابن كثير)) (۸/ 6۱۱۳ ((تفسیر الشوكاني)) (9/ ۰6۲17 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۸۱۱). 
قال ابو عطیة: (قوله مان ؛ ی ماع مه قیل: ذلك قبل مُحمّد صلی عليه 
وسلّم؛ وبعدٌ قترة من ات عیسی عليه لام رد الله تعالی الگوّة لمن آمَنَ به» فقلبوا الكافرينَ 
لّذین قتلوا صاحبه اي عليه الشَّبَ. وقيل : ذلك بِمُحَمّد صلی الله عليه وسلّم» أصبح - 
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رح 


7 سے لح 7 
و سورةٌ الط - الآیۃ (14) تج رق اج 


= المؤمنٌ بعیسی ظاهرا لایمانه بمحمّد صلّی الله عليه وسلم؛ وذلك أنه لا یمن آحد حَقَ 
الایمان بعیسی ]لا وفي ضمن ذلك الایمان بسک لته رید وحرّض علیہ وقیل: كان 
لمومنوتَ به قديمًا ظاهرِينَ بل وان کانوا نرق في البلاد مغلوبينَ في ظاهر الحياة 
الڈّنیا). ((تفسير ابن عطية)) /٥(‏ ۳۰۵). ۱ 

ومن ذهب في الجُملة إلى أنَّ المراد: معدن ال امه بعيسى إل عم وهم مُخالفُو 
ا والبيضاوي والبقاعي» وابنن عاشور. ونسَبّه ابنْ الجوزي إلى الجمهور. 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/۵۲۸)ء‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)۲٠١‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (۲۰/ »)٤۲‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۰۳/۲۸)ء ((تفسیر ابن الجوزي)) /٤(‏ ۲۷۹). 
قال الماتريدي: (هذا یحتمل أن یکون في حياة عيسى عليه اسلا حي اتمه لبون 


عرس و 


دعا بعد ذلك قومّه إلى دين فآمنث طاقق وکفرث طالفت 8 لام عل موم ما 
د ارام والشجح على اط ین کفروا: تخ ہے # على آعدانهم بالحجج 
والبّراهين. ویجوز أن یکون بعد وفاة عيسى عليه السَّلامُ خي اختلقوا في ماهئته: فینهم من 
قال: هو الله ومنهم مَن قال: هو ابن الله؛ كفو ند هذه الطائفة: 7 طالفةً آخری» 
ی لب مدوم » حينَ وق لهم قتال؛ فنُصِروا عليهم وظفرواء والله أعلّمُ). ((تفسير 
الماتريدي)) (۹/ .)٦٦۷‏ 
وقال ابن عرفة: (لعلّ المرادَ الحَواريُونَ بالنّوع لا بالشخصء بأولادهم أو من ينتمي لهم؛ نصروا 
فانتصروا). ((تفسیر ابن عرفة)) َ.)۲۲۸/٤(‏ ۲ 
وقال البقاعي: (الظام کما هو ظاهه قوله تعالی: م( وجاول نوک توق زیت کرو إل بوم مق * 
هن وان ید سڈ سس تس تھا رون 
في البلا یعون إلى الله بما آتاهم من الآیات: فاتّبعهم النَّاسُّ). ((نظم الدرر)) (۷۰/ ٤٦ء‏ 4). 
ومن بان المراة: ھا لا آمنوا سعد على الا علیه وسلّم علی عزج تاس 
ظاهِرينَ بمحمّدٍ صلّی الله عليه وسلّم على أهل الأديان: مقاتل بنْ سليماد. يُنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (/۳۱۸). 
و محمّدًا صلی اله عليه وسلم؛ ول تصديق م و ضمي ای کت 
کت من من به ظاهرةً بتصدیق محمد صلی الله عليه وسلّم أنَّ عیسی گم لله وژوشه. . وممّن 
ذهب إلى هذا المعنى في ال ان جریہ والشليمي. يُنظر: ((تفسیر لبن جرپر))(٢۲/ -٦٦٣‏ 
۹۶ء ((تفسير العليمي)) (۷/ .)٦۷‏ ك 
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کک 


3 ات 4 


4A 


الفوائدُ التربويّة: 

في قوله تعالى: 90 ات ماع دوم نهر که أن النصرَ و اليد 
الکامل تما هو لأهل الإيمان الکامل» وكما قال تعالى: لا نس شتا 
از منوا ف یره الا ویو يوم نهد 46 [غافر: ]قم تقصر اسان 
َقص نصييُه من النّصر والتأييد؛ ۳۶۲0ء امي العبد بمُصيبة في نفسه أو ماله 
أو بإدالةٍ عَدُوّہ عليه فإلّما هي بذنوبه؛ ما بترك واجبء أو فعْل مُحرّم» وهو 
من تفص إيمانه» وبهذا یزول الاشکال الذي يُورده کیب من الاس على قوله 
تعالی: 9# ول مل له للکنفرن عَل من سیکا 4 [النساء: ۱6۱ ]» ویجیب عنه 
كثيرٌ منهم بألّه لن یجعل لهم عليهم سيا في الآخرة, ویجیبٍ آنحرون بات لن 
يَجِعَلَ لهم عليهم سببلا في الحْجّة. والحقیٌ: ها مثل هذه الایات وأنْانتفاء 
السّبيل هو عن آهل الایمان الکاملء فإذا صحف الإيمانٌ صار لَعَدُوّهم علیهم من 


= وقال ابن کثیر: (قوله: 90 نم َو ه آي: نصزناهم على مَن عاداهم من فرّق 
النصاری بطري # أي: عليهم» وذلك ببعثة محمّد صلی الله عليه وسلّم). ((تفسیر ابن 
كثير)) (۸/ ۱۱۳). 

وقال الألوسي: (قیل: اقتكّل المومنون والکفرة بعد رفعه عليه السَلام فظھَرَ المؤمنونَ على الکفرة 
بالسّيف, والمشهور أن القتال ليس من شریعته عليه السّلامُ. وقیل: المرادٌ: فآمنث طائفةٌ من بني 
إسرائیل بمحمّد عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وکفرث أخرى به صلّی الله تعالى عليه وسلَمَ یدنا 
المؤمنينَ على الکفرق فصاروا غالبينَ. وهو جلاف الظّاهر). ((تفسير الألوسي)) .)187/١5(‏ 
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السّبيل بحسّب ما نقص من إيمانهم؛ فهم جَعَلوا لهم علیهم السّبیل بما ترکواءِ 
طاعة الله تعالى؛ فالمومن عزيرٌ غالب موی منصورٌ مُكُفّى مدفوعٌ عنه بالذات 
أين کان» ولو اجتمع عليه مّن بأقطارهاء إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته ظاهرًا 
وباطنا. 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

١‏ - في قوله تعالى : ا اا ال ام سار و هه واضحة في وُجوب 
الامر بالمعروف والتهي عن المُنکر؛ 3٦‏ ضر دی 
ولا ین ره إلا بالمعونة على إقامة نره ويه همه والأخذ على يدي 
و 7 تل“0“"ت"+"' واهنه إلا في تَضبیع مره وهی لین قوام 
این بهما". 


-٢‏ کل لان 2 ۹۹ نامع عدوم فصب أظَهرنَ #6 فيه بشارة للمُؤمنينَ 
بالتأیید الَبَانیٌ لهم ما داموا مُتناصرينَ على الق مجتمعينٌ عليه. غير مُتفرٌّقينَ 


عنه» ولا مُتخاذلينَ» كما وم لسلفهم؛ انّمّقوا فِمَلکواء والا فإذا تفّقوا هكو ا". 


بلاغة الآية 

۳ بت منوا نصا رک ءال عق ان مر وا من 
0 تما 0 0 کاب 1215211011 
1 جح 2-27 3 


(۱) يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القیم (۲/ ۱۸۲). 
(۲) ینظر: ((النکت الدالة على البیان)) للقصاب (5/ ۲۹6). 
)۳( پُنظر: ((تفسیر القاسمي)) )۹/ ۵ ۲). 
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يد ص تح : ص 
EES 5658‏ 


للمؤمنينَ تكملة ما تَضمَّئّه الخطاب بقوله: ی جا ااهل دعل 


تر إلى قوله: دون سب لٍأَهِ # [الصف: ۰۱۰ ۱۱] الآيةء الذي هو 
و 
المقصودٌ من ذلك الخطابء فجاء هذا الخِطابٌ الثاني تذکیرا بأسو ة عظيمة 


من أحوال المُخْلِصينَ من المؤمنينَ السَّابِقِينَ -وهم أصحابٌ عیسی عليه 
انق تلو al‏ 
- والتشبية بدّعوة عيسى ابن مَريمٌ للحواريّينَ وجخواب الحواريينَ تشبية 
تمثيل"» أي: كُونوا عندّما یذعوکم محمد صلی الله عليه وسل إلى نضر 
لله كحالة قول عيسى ابن مَريمَ للحواريّينَ واستجابتهم له. والتشبيه لقضد 
التظير والتَأسّي؛ فقذ صَدَق الحواريون وَعْدَهِم وتبتوا على الدین» ولم 
تَرَعْرْعْهِمُ الفتَنُ واللَّعلیب” 
- و(ما) في قوله: ©( کا ال عیسی انعر حوارت من اصارق لاله # مصدریة 
أي: کقول عیسی وقول الحواريّين. وفيه حذف مُضافِ تقدیژه: لكون قول 


4 


.)۱۹۸ /۲۸( پنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 


(۲) التَّشبيهٌُ: هو إلحاق شيء بذي وضف في وَصُفه. وقيل: إثبات كم له من أحكام الب 
به. وقد اق الأدباءُ على شرفه في أنواع البلاغةء ون إذا جاء في أعقاب المعاني فادها کمالاه 
وكساها لا ماه وهو جار في كلام العرب» بل هو أكثرٌ کلامهم ریم اليا وا 
تقسیمات باعتبارات عِذَّة فمنه: اب المفرَدُ. ومنه: الب المركّبُ: وهو الذي یکون وه 
اوش .لے جج ےت « کٹل 
الما عتول آسقارا # [الجمعة: ٥]؛‏ فالّشییة مرب من آحوال الحمار. . وخصی السنايون 
لفظ «التّمثيل» بالتشبیه المرگب. یُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: ۳۳۲ وما بعدها)» 
(البرهان في علوم القرآن)) للزركشي» (۳/ ۱6 ۰۶ ۰66۲۲ ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 
٤ء‏ ((إعراب القرآن وبیانه)) لدرویش (۱/ )۰ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن 
حَبَنَكَة الميداني (۲/ ۱۱). 

(۳) ینظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٥٥٢)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۰۱۹۹ ۲۰۰). 
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808 
عیسی وقول الحواريينَ؛ فالتشبیه بمجموع الامرین: قول عيسى وجواب 
الحواريّينَ؛ لأنَّ جَوابَ الحواریی بمَنزلة الكلام المُفرّع على دّعوة عیسی 
وإنّما تحذف الفاءُ في مثله من المُقاوَلاتِ ارت 75 0 
- وقول عيسى عليه السَّلامُ 27 ا رق له که استفهام؛ لاختبار انتدابهم 
إلى نصر دين الله معه'' . وإضافة (أنصار) إلى ياء المُتكلّم -وهو عیسی- من 
إضافة أحد الہُتشارکین إلى الا خر؛ لما هما من الاختصاصء أي: باعتبارهم 
أنصات ھک 1 
- وإضافة #إأنسار نہ خلاف إضافة :9 أنه" رو + فالإضافةٌ الأولى مَخْضْةٌ 
والَّانیةٌ غيْرُ مَخضة وفائدةٌ هذا الاختلاف: الإيذانٌ بأنَّ الذي بْطلّب منهم 
هو النصرةٌ ة المُعتبّرة» وهو اختصاضهم به وما یروا به عن آنفسهم ليس 
إنشاء للنُصرة» بل ادّعاءً منهم أنّهم ا الله ولذلك عقب بقوله: 
لو امت ت یمه من بو 01ھ)۶۷ 2 . 
- ووصل وضف هل آنسّارت دایم على تضمين صفة (أنصار) مُعنى 
الضمٌ: أي: من ضامُون نضْرّهم یی إلى نضر الله ياي الّذي وَعَدني به؛ ذ 
لا بد لخصول اھر کو عن كنس تن و قال تعالى: ان 
روأ ال یرک 4 [محمد: ۷ على نو وله تعالى: وا اتا آمو رق 
ویک 46 [النساء: ٢]ء‏ أي : ضامیتهاء فهو ظرّف لَغوء فالمعنی: مَن آنصاري 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۲۰۰). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (4/ 6۵۲۸ ((تفسير البيضاوي)) (٥/۲۱۰)ء‏ ((تفسیر أبي السعود)) 
(۸/ ٢٤۲)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۰۰/۲۸). 

.)۳۹۷ /۱٥( ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ ۰۵۲۸ /٤( ینظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )٤( 
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لي 


آي ص کک : رح 
568 سوه 


مع الله» و(إلى) إِنّما قارَبّت مَعنی (مع)؛ لأنّها إذا عر عنها بها أفادّت مَعناهاه 
لا أن (إلى) بمَعنى (مع)؛ لأنّ (إلى) لانتهاء الغاية» و(مع) لضّمٌ الشَّيءِ 
إلى الشيء» فالمعنى: مَن يُضيف نُضرته اي إلى تُصرَته تعالی» ولما أنَّ 
الخروف قذ تَتَقارَبُ في الفائدة رما بن أن معناها واحدٌ. 


ك 
إلى تبليغ شریعته؛فیکون المجرورٌ رفا مسر 2 وعلى كلا الوجهین فالکون 
الذي افتَضاءُ المجروژ هو كود من آحوال عیسی عليه اسلا ولذلك لم يَأت 


أو یل بمحذوف حالا من الیای أي: مَن أنصاري ذاهبّا إلى الله ملتجتا الیه» 


من اُنصا 


ومعنی من | ایق : من الأنصارٌ اين يَختصُون بي» ويكونونَ معي في نُصرة 
اللہ''؟ وقيل: (إلى) هاهنا بمعنی (في) آو اللام۳. 


(۱) ارف ال ES‏ سمي بذلك؛ لاستقرار الصمير فيه بَعْدَ حذف عامل وهو 
لف (استقرٌ)ء انح یصیر حبرا مثا يتل إليه المي ِن عالهالمحذوف ویس فيه؛ 
وبسیب هذین الأمْرَينِ استحقّ عامله الحذف وُجوبًا ى۹ تو" 
لاله قصال لايم ب شی ایشا «للفزه غزاه لا ُجوةه ضٹیل, فقولك: كان في الدّار 
یه أي: كان مُستقرًا في الّار زیڈ؛ فالظرف مُستَمٌَ فيه ثمٌ ُحذف الجا كما يُقَالُ: المحصول 
الول وسر نی ا و 
لازي e‏ كفو E‏ وا ((شرح الرضي علی الكافية) (۶/ 6۲۱۰» 
((موصل الطلاب إلى قواعد الاعراب)) لخالد الأزهري (ص: ۰۸۲ ((النحو الوافي)) لعباس 
حسن (٢/٤٦٤٦ء .)٤٤۷‏ 

(۲) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (۲۱۸/۱)ء ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (١/٤٦٦)ء‏ 
((تفسير الزمخشري)) (۱/ )۳٦٣‏ و(٤/‏ ۰60۲۸ ((حاشية الطيبي على الکشاف)) (4/ ۰۱۱۷ 
((إعراب القرآن)) لمحبي الدين درویش (۱۰/ ۸۷)ء ((تفسیر ابن عاشور)) (۳/ .)۲٥٢‏ 

(۳) ینظر: ((تفسیر البيضاوي)) (۲/ ۱۹). 
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جات 
٣ى‏ إلى الدّین وتّعلیفهم لاس ما فا آله لا بستعي 
ساعین إلى اضرو كما ینعی اجب إلى كان ستنجدهم 
ليُنصروه على من غله؛ ا كان الجوابٌ المخكيٌ عن الحواریین 
مُطابقًا للاستفهام؛ إذ قالوا: 2 مار الکو چ آي: نحن نَنصر الله على مَن 
خادہ وشاقّه أي: اتر دي 


د : 80 مرو کے م د مي 
- ومَقالة عيسى عليه السَّلامُ المحكيّة في هذه الآية #من آنصاری إلى آله * 


غير مقالته المّحكيّة في آية (آل عمران): فلا آعس عِسَى منم الکفر ال 
34 کک وج مم >3 2۶ مر هو مم< 03 
من أتصتارى إل له قات الحواريورب من آنصار أله امتا باه وآشهعد ينا 


مُسَيِمُوت [آل عمران: ٥٥]؛‏ فان تلك مُوجّهة إلى جَماعة بني إسرائيل 
و آَحسّ منهم الكفْرَ لا عاهم إلى الایمان به. ما مقالّه لتك هنا 
فهي مو هة لين آتنوا به طالبًا منهم تُصرَنَه؛ لقوله تعالی: ا کال سی ان 
77 لی ا ا وعلی 
حسّب اختلاف المَقامَین يجري اختلاف اعتبار الخصو صيّات في الكلامين 
وان کاتا ا مُتشابهين؛ فإضافةً صا أله 6 [آل عمران: ۲ هناك اضافة نت 
وبذلك لم ين قولهم: ن ام ژ الو # [آل عمران: 0۲] مُفِيدًا للقضر؛ 
لانعدام َ تعریف المُسنّد فأمّا هنا فالأظهَرٌ أنَّ كلمة تک ات اعتبرّت 
قبا للحواريَينَ» عرّفوا أنفْسَهم به ولعو على أنفسهم؛ فلذلك أرادوا 
الاستدلال به على آتهم ۳۹ الاس بتحقیق معناه؛ ولذلك تن اضافة 
(أنصار) إلى اسم ات اه اھ تو ول ام تا 

تحن ناژ ره هنا مُشتملة على صيغة قضْرء على خلاف نظیرتها التي 


(۱) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/۲۱۰)ء‏ ((تفسير أبي السعود)) (۸/ 57 ۰)۲ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۲۸/ ٠٥)۔‏ 
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يد ص کک 1 رح 
وه حك 


في سُورة (آلِ عمران)ء ففي حكاية جَوابٍ الحواريِّينَ هنا خصوصيَّة صیغة 
القضر بتعريف المُسنّدِ إليه والمُسكدء وخحصوصية اريف بالإضافة, فكان 
ایجازا في حكاية جوابهم هم أجابوا بالانتداب إلى نضر الرّسولء وبجَعُل 
اسهم ممحقوقييَ بهذا النّصرِء لأنّهم حضوا هم لنضر الین»وغرفو 
بذلك» وبحضر نَضْر لین فيهم حضرًا ین المُبالغة في تمحضهم لەہ حنّى 
اه لا نار لین غيرُهم مع قلتهم. وإفادته التُحريض بكفر بَقيّة ومهم من 
بني رفا : 

وفرع قو قوله: : امت کاڈ بت ہنرو ہل رت کاپ على قول الحوریین 
۹ د بان بني إسرائيل افترقوا طائفتین: ٥‏ +0 
جاء به» ماش فرت بذلك» وهذا التفری يَقُتضي کلام وهو: 
سينا الله بالدّعوة والمُصابَرةٍ عليهاء فاستجاب بعض بني |سرائیل وکفر 

بعْض» والمَقصودٌ من قوله: قَامَت اة ون بف اند تكرت إ4 

الوطئة لقوله: الین انوا على دوم تابخ وهر 4 . 

ّما قال: عَی ءام ولم يقل : (فأيّدذناهم)؛ لأنَّ ید كان 
ای e‏ وو وو 
کٹ ول بهم 
0 اس یہ NEE‏ 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۲۰۲). 
(۲) یُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۸/ ۰۲۰۲ ۲۰۳). 
(۳) پنظر: ((المصدر السابق)) (۲۰۳/۲۸). 

)٤(‏ پنظر: ((المصدر السابق)). 
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آسماء السورة: 
2 0 2 
سمت هذه السورة بسُورة (الجُمُعة)» ویدل لذلك ما يلي: 


3 


ع 


-١‏ عن ابن عباس رَضي الله عنهما الا اق سل ال علیه وسلم کان يترا 
في صلاة و :ار ات 07 
یم خر که واف ام سل ال علیه وسلّم کان یقراً في صلاة قش 
الجمعة» والمنافقينَ))2". 


ال یطسو تی EG‏ فقال: کان 


۳- عن آبي شويرة رَضي ال عنه» قال: ا جلوسا عد اتی سلی ال عله 
وسلم: أت عليه سورةٌ الجُمعة))“. 

فضائل الشورة وخصائضها: 

تس قراءُها في الرّكعة الأولى من صلاة لجع 


۶ 7 7 0 کے 7 
عن ابن أبي رافع» قال: ((استخلف مَروان آبا هرّيرة على المدینق وخرج إلى 


(۱) وجه النّشْمية ذِکرٌ لفظ الجْمْعة فيها؛ في قوله تعالی: ادا دی سود من بو ألْجْمْعَةٍ# 
[الجمعة: ۹]. ینظر: ((بصائر ذوي التمییز)) للفیروزابادي (۱/ ۰4۲ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۲۰/۲۸). 

(۲) آخرجه مسلم (۸۷۹). 

(۳) آخرجه مسلم (۸۷۸). 

.)۲۳۱( )۲۵( آخرجه البخاري (4۸۹۷) مطوّلا ومسلم‎ )٤( 
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بع چا التفسير المحرّر للقرةآن الكريم ) 


ااا ا وک ا اماک اکھت ال کمة لا حرة : دا 
جآءك الْمُكِْقوبَ # [المنافقون: ١]ء‏ قال: فأدرکت 0 حير اتصرّف: فقلت 
له: نك قرت بشورتّین كان علي بن أبي طالب , يقرأ بهما بالكوقة فقال أبو 


٦ 
0 


و یقت نیون E‏ کاپ E‏ 


وتقدّم حَديثُ ابن عّاس و حدیث النغمان بن شير رضي ال عنهم مد 
الله صا طف مل کان قرا به في صلاة المع 


بیان المكيٌ والمدنه 
0 2 00" 0ر 
مَقاصدً الشورة: 


من أَهَمٌّ مقاصد هذه السّورة: 

ذكرٌ ما کا رج ومن ذلك صلا الجَمعة مع بیان بعض 
اکا 

موضوعات الشورة: 

من أهمٌ الموضوعات التي لت عليها السّورٌ: 

-١‏ انم على الله عر وجل وذكرٌ مَظاهر نّمه على عباده؛ حيتٌ أرسّلَ فيهم 
(۱) أخرجه مسلم (۸۷۷). 


(۲) ينظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۲۲/ 41۲۵ ((الوسيط)) للواحدي (4/ ۰6۲۹6 ((تفسير الزمخشري)) 
(059/5). 

(۳) من نقل الاجماع علی ذلك: ابنْ الجوزي, والقرطیٌ» والفيروزابادي والبقاعي. نار 
((تفسیر ابن الجوزي)) (6/ 6۲۸۰ ((تفسیر القرطبي)) (۹۱/۱۸)ء ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفیروزابادي (۱/ 5 57)» ((مصاعد النظر)) للبقاعي (۳/ ۸۳). 

.)۲۰۵ /۲۸( يُنظر: ((مصاعد النظر)) للبقاعي (۳/ ۸۳)ء ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٤( 


وی ولمم الکتاب والحکم. 

۲- توبیخ التهود وذمُهم؛ لعَدَم عَمَلهم بالكتاب الذي أنرله سُبحانه لھدایتھم, 
وإصلاح حالهم» وإلزامٌ الحُسة عليهم» وابطال زغمهم أنّهم وله الله. 

۳- دعوة المومنین إلى المحافظة على صلاة الجمعةء والّحذیر من التَخَلف 
۰ 5 مج 2 5 / a‏ 7 7 کے یم 
عنهاء والامر بتك ما یشغل عنها في وقت أدائهاء وتوبیخ قوم انصرفوا عنها. 


الآيات (۱-ع) 


0 رکه مان ألسَمَوتِ رما اض ال ادوس العو الکو )هو الى مت 
ف آلامیهن رسو شولا منم یلوا عم ءابیه ورک بم ولمم الہ نب وة وإن کا من 
ذل ی تم لاف رل کم © لت مَل 
۶011 نهذ الْمَضْلٍ المظیم لمیر )). 

غريب الكلمات: 

اليك : أي: المالك للأشياء كلّهاء المُصَرّف لها على إرادته» لا يَعِيْعٌ 
۳۵٢۹ٌَْپپ9ص)۹‏ 9 كاي الك ووو 


لوس : أي : لطاهر من کل عيب؛ امير و عن کل لقصء م من «القڏس» 
وهو: الطهارت وأصل (قدس) : یل على الط 
«(العرير»: أ لذي اتف بالعرّۃ لام عر القذر -فهو عظيمٌ القدر لا 
097 ولا تظیرز وعرّة اهر -فھو قاهرٌ غالبٌ لا یله 
شية-. 1 لس فهو مُمْتَنِعٌ عليه النّقصٌ بأي وجه منّ الوَجوه وأصل 
(عزز) :يل على شدّة وقُوّة وما ضاهاهما من عَلبة وه ۳ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (٢٢/٦٦٦٣)ء‏ ((تفسير أسماء الله الحسنى)) للزجاج (ص: ۳۰)» 
((اشتقاق أسماء الله)) للرَّجَاجِي (ص: 1-4۳ 4)» ((شأن الدعاء)) للخطابي (۱/ 09 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /٥(‏ ۰۳۵۱ ٣٥۳)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ۰)۱۱6 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 857 ). 

(۲) پُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۸)ء ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ ۰۵۵۱ ((شأن الدعاء)) 
للخطابي (ص: »25٠‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ ۰۳ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي 
(ص: ۳۹۸)ء ((تفسیر القرطبي)) (۱۸/ .)٤٥‏ 

)نظ ((اشتقاق آسماء الله)) للرجَاجِي (ص: ۲۳۹)ء ((شأن الدعاء)) للحَطابي (ص: 46۷ - 
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ROE 

الکو : أي: الموصوف بکمال الحکمة وهي كمال العلم والإرادة 
المتشمت لاقي ا A‏ شیاه 
َواضِکھا فالحكیم فَيلُ بمعتى مُفعِلٍء من الإحكام» فهو لمکم لاو نکی 
الأشياءَ کون وشرعًا» ويحكمها فو و نا مُحكم» > أي: قد 
E 5‏ 

والحکیم الموصوف بکمال الحكم -فعیل بمعتّی فاعل- من الحكم» وهو 
الفصل والأمرُء فهو الحاکم الذي له سکم واصل (حكم): هو المنع» من 
حکمة ك وهي ال التي تمنم ا و إلى مقصد الراكب» 
ال هذا قياسّها؛ لأنّها تمنّعٌ من الجهل» وكذلك الحاکم ؛ بين الاس 5 
هو الفاصل بيهم بعلمه» والمُلزمُ لهم ما لا یمکنهم مُخالفته ويَمنعٌ المحکوم 
عليه الخروجَ عن خکمه(. 

لسن أي: العرب؛ لذین لم كُنْ لهم كتابٌ» ولا هو لذي لا 
ٹرلا ا المکتوبٌ وكان اغات العرب كذلك» قيل: کے E‏ 
نسبة إلى ما ولَدَنہ عليه اد 2 لا الکتاب کان في الرجال دود 
سای وقیل: سب الی الم لاه الاصل في جبلّة الم والكتابة لا تکون إلا 

= ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (4/ ۰0۳۸ ((مدارج السالکین)) لابن القیم (۳/ ١‏ 5 ۰)۲ ((تفسیر 

ابن عثیمین- الفاتحة والبقر:)) (۳/ ۰۱۰ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة السجدة)) (ص: ۰4۰ 

شین ای ی زو راف ی 

ویُنظر ما تقدّم في سورة (الحشر) (۳۷/ ۵۳۹). 
(۱) ینظر: ((اشتقاق آسماء الله)) للزجاجي (ص: ۰5۰ ((شأن الدعاء)) للخطابي (۱/ ۰۷۳ 

((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰۹۱ ((مدارج السالکین)) لابن القیم (۱/ ۰۵۳ ((بدائع 


الفوائد)) لابن القیم (۱/ ۰1۷ ((تفسیر آسماء الله الحسنی)) للسعدي (ص: ۰۱۸۲ ((شرح 
العقيدة الواسطیة)) للعثیمین (۱/ ۰۱۸۸ ((مجموع فتاوی ورسائل العثیمین)) /٥(‏ ۲۲۳). 
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كي ص بح ص 
568 سم ۱ 


ی أي : يُمّيهم بالخیر والتربية على الأعمال الصالحت ت وحثهم 
على الأخلاق الجمیلة ود رهم من الکفر والمّعاصي والرّذائل وسائر الخصال 
الد والتّركية: الط وال اة الا والزيادة واصل (رعر): ذل علی 
النّماءِ والزيادة والطّهارة 

2 02 الحکمة هنا : هي الس تر ايک دا الس و العم ی 
والإصابة في القول والعمل» وأصل (حكم): هو المنع» والحكمة هذا قياسها؛ 
لها تمتعُ من الجهل”". 

المعنى الإجماك: 

افتتح الله تعالی هذه السّورة الكريمة 2 بالاخبار بأنّهِ یره تعالی عن التقائتص 
والعْيوب + جَمیعٌ ما في السَمَوات وما في الأرضء سو تام لك الک 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (٢/١٥۱)ء‏ ((البسيط)) للواحدي (۲۱/ 45 5)» ((تفسیر السمعاني)) 
/٥(‏ ۰1۳۰ ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۷)ء ((تفسير ابن عطية)) (۵/ ٣۳۰)ء‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: ٤٤٥)ء‏ ((تفسير الشوكاني)) .)۲٦۷ /٥(‏ 

(۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۳۱)ء ((تفسير ابن جرير)) (۲/ »)٥۷۷‏ ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰)۱۷ ((المفردات)) للراغب (ص: ۳۸۰)ء ((تفسير ابن عطية)) (۱/ 
۲ھ (تذکرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۲۳) ((التبيان)) لابن الهائم (ص: /5)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 257» ((تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن)) للسعدي (۱/ ۳۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5717/77)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ٩۱‏ ((تفسير 
ابن عطية)) /٥(‏ ٣۳۰)ء‏ ((تفسير القرطبي)) (۱۸/ ۹۲)ء ((مدارج السالکین)) لابن القيم (۲/ 
(EA‏ 
قال ان القيّم: (الحكمة ھی سنه سول صلی الله عليه وسلم» وهی تن تتضمّنُ العلمَ بالحقٌء 
والعمل به» والح عنه وال بها ((طریق الهجرتین وباب السعادتین)) (ص: .)٩۳‏ 
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2 سورةٌ الجُمُعسَ - الآيات -١(‏ 
4 


المتٌصف بالطھر الَا العَزيرٌ الذي لا بُعلَبُء الحکيم الذي يضم کل شَيء في 
موضعه الصّحيح. 

ن ثم یکر تعالى جانبا من مَظاهِرٍ فضله على له فيقول: هو الدق ارف 

في الب رَسولًا أا منهم يقرأ عليهم آبات القُرآنء يرهم من الأخلاق 
ولاف المُنرفت ما ارات الکريم اك له وقد کانوا 
قبل إرسال الرّسول صلی ال عليه وسلّم إليهم في انحراف ظاهر عن الحَقَء 
٤+ 7707‏ ۰ الي 
خلب ال الذي يضم كل كي في موضعه انصَحیح. وذنك فضل و اه 
يُعطيه مَن یَشاء من عباده» واللُ صاحبٌ الفضل العّظیم. ۱ 


زد ایک 
أي: المَلك الحَیء المالك لجميع الأشياءء الكامل اصرف في جميع حَلقه 
ہما 2 المتصف بالطھر لام والتّراهة البالغة'". 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۲۲/ ٦٦٦)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۸/ ۱۱۵). 
وتسییخ ما في او رای اد نحي حقيقي ا ا وآیضا بلسان الحال. 
ار تفر سی سار ا 4 را ل مرا ال 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ 0۲۵ ((تفسیر ابن كثير)) (۸/١۱۱))؛‏ ((نظم الدرر)) - 
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١‏ 7 أي 5 ص 
OE‏ جلا التنسیر المحوّر للقرآن الكريم > ھ2 


كما قال اللهُ تعالى حاكيًا قول الملائكة: إو سبح مک ومس لک 4 
[البقرة: ۳۲۰ ]. 


عبد و ا رز فل" گم م2 رمرم مرو بر ر مر مر مدصحو يسا ار راد مم 2 و مر و مه 

کے کو ہے کے اکر سے ٣ھ‏ 1 ۹ رک گے ورب لخاد + 2 

دشاء وتز من تشاء وتزل من قشاء بيرك الخير إِنك على کل شىء مدير ٭ تولج الل و 
پہ صا عا 

ص کے رف و ص مک لج و ده سے ےد رگم ھر خرن م مر مج مرگ ےد 

النهارٍ وتویج ١‏ تخرج الحى من الميْتِ ونخرج المت من الحي وترزق من 


دای سم ۱7۳۲۲۳ 
إذا سام م من الوتر قال: سُبحانَ الملك القُدُوس -ثلاتٌ مرّات -» وفي رواية: 
في آخرهنٌ)). 

تمرز نکر 

آي: لعزیز الذي بَغلبُ ولا یب فيم من أعدائه تم 2 


واس ۔ 


خی وشرع وقد فيصم کل شيء في موضعه الصّحيح اللاتق به 


پا رزیت فى لسن رسو نم شلوا یم یه ورکیم رتمهم التب 
وا ية ون کاو من بل نی سک ین ای . 


= للبقاعي (۰)870/۲۰ ((تفسیر السعدی)) (ص: .)۸٦۲‏ 

(۱) أخرجه أبو داود (۱۳۰). والنساء ی (۹۹٦۱)ء‏ وأحمد (۲۱۱6۲) وابنُ حبّانَ (۲۵۰). 
صححه ان القطّان في ((بيان الوم والایهام)) (5/ ۰)1۱6 وابنْ حجر في ((نتانج الأفكار)) 
(۲۱/۳). والالبانیٌ في ((صحیح آبي داود)) (۱۶۳۰). 
وصح إسناده النوويّ في ((الأذكار)) (۱۲۰)ء وابنُ باز في ((حاشية بلوغ المرام)) .)۲٦۷(‏ 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ 1۲۰ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ ٦٦ء‏ ۰8۷ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۸۱۲). 
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کک : ص لي 9 
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رم 2 کر 70 
مناسبة الاية لما قبلها: 


آن اله تعالى بعدما فرغ من التوحيد والتنزیه؛ شرع في 8 


ہت 


هوا دی بت ف الان ر ولا مہم 4. 
۶ 5 2 ۶ 7 2 
أي: الله هو الذي أرسّل فی العَرّب رّسولا أمَيّا من جملة العَرّب. 


(۱) پنظر: ((تفسیر الرازي)) (۳۰/ ۵۳۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ ۰۲۰1۲۵ ((الوسیط)) للواحدي (4/ ۰)۲۹6 ((تفسیر 
البیضاوي)) (۵/ ۰6۲۱۱ ((تفسیر النسفي)) (۳/ ۷۹٦)ء‏ ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۲۵/ 
۰۱۹-۷ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۰۸۲۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۲۰۸). 
قال الشنقيطي: ( لیب الْعَرَبُ بالإجماع» ۹۳ھ ۶" 

عليه وسلم اجماعا) واه رت 

وقال الماوزدي: (وفي تسميتهم نے قولان؛ أحذهما: لاله لم يرل عليهم كتابٌء قاله ابن 
ژید. الثَّاني: لأنّهم لم یکونوا یکتبون» ولا كان فيهم کاتبٌء قاله قتادة). ((تفسیر الماوردي)) 
(5/ ه). 

ممن اختار القولّ الأوّلَ: ابنْ تيميّة» والفيروزابادي» والشوكاني» والسعدي. يُنظر: ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (۱۷/ ۰4۳ ((بصائر ذوي التمییز)) للفيروزابادي (7/ ۹٥۱)ء‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (۵/ ۷٦۲)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: .)۸٦۲‏ 

قال ابن تبميّة: (الصواب: أله نسبة إلى الاکن کما ثقال: عامّىٌ» نسبة إلى العامّة ة التي لم ی 
عن العا یما تار الاك وکذلك هذا لم يحمي عن الاگة میم به لاب الک 
والقراعة» يقال المي لمن لا يقرأ ولا کب کته ثم قال لکن ليس لهم کت رل من اله 
یرنه ون كان قد يكتبُ ويقراما لم يرل وبهذا المعنی كان ارب كلهم من + فاته لم ین 


و ص ‏ > مھ 


عندّهم كتابٌ منز من الله قال اللہ تعالی: ول لب اوو التب والأتدن اسر وان أسْلَمُوا 
کر خسوا © [آل عمران: ۰ وقال وس سپ زولا وقد كان : في العرب 
كثيرٌ ممن تکتب و يكرا نشرک وکلهم ات فلا نول القرآنُ عليهم لم يتقو مين ن باعتبار 
تم لایترژون کتاا ین وم رپ وت 
لکن بو 2 ین باعتا هم لا حتاجون إلى كتابة دينهم؛ بل قرآنّهم محفوظ في فلويهم... و 


e مج‎ 


الاعتبار فالمسامود مد مي بعد زول القرآن وحفظه. 5 ار ل ام اه کچ 
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و زره ا التفسير المحرّد للقرآن العريى) ٍ2 

كما قال تعالی: 3 وما کت تلو من قوب منک ب ولا ۶ٰ۶ لاب 
آلْمََطِلُوت 46 [العنکبوت: ۸ 

یلو عم تاكبد ورکیم 46. 

اواء الا -صلی ال علیه وسلّم- علی ا ی آیات ار التي آنزلها 
ا مهم ويُطْهّرُهم من الأخلاق الرّذيلة والعقائد المَنحرفةه 
يتمهم بالإيمان والأعمال الصالحة. 

تلهم الكتب وا هد 4. 

أي: ويُعَلّمُهم القرآنَ الكريم والشْنَة اليه فیفقهون معانی كتاب الله وأحکامَ 


مه 


م2 


= وممّن اختار القول النانق: آبو ید والبغويٌ» والرَّسْعَنِيء والبقاعي وابن عاشور. يُنظر: 
((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (۸/۲٥۲)ء‏ ((تفسير البغوي)) (/۸۱)ء ((تفسير الرسعني)) 
(۱۱۸/۸)ء ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ ۰)4۸ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰۸/۲۸). 

قال السمعاني: (فان قال قائل: لم 0 7 ریش ئا وقد قال: إن لسن ؟ والجواب: 
أن الله تعالی سمّاهم أَمُيينَ باعتبار غالب آمُرهم» وقد كانت الكتابة نادرة فيهم). ((تفسیر 
السمعاني)) یب 0000000000 

وقال الواحدي: (قال المفسَّرونَ: كانت العربٌ أمّةَ لا کتاب لهم, ولایقرژون كتابًا ولایکتبون). 
((البسيط)) (۲۱/ 550). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ ۰1۲۷ ((تفسير ابن عطية)) (۵/ ٣۳۰)ء‏ ((تفسير القرطبي)) 
(۱۸/ 4۲ ((تفسير البيضاوي)) (٥/۲۱۱)ء‏ ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: ۸4 
((نظم الدرر)) للبقاعي .)4٩/۲۰(‏ 

(۲) يُنظر: ((الآم)) للشافعي (۷/ ۲۸۸)» ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ ۰1۲۷ ((تفسیر ابن عطية)) 
(۵/ ۰0۳۰۲ ((تفسير القرطبي)) (۹۲/۱۸)ء ((تفسير السعدي)) (ص: 857). 
قال ابن تيميّة: (ط کب : هو الکلام ال الذي يُكتبُ. « وک : هي الدنَةه وهي معرفة 
الین والعمل به). (النبوات)) (۲/ 1۷۲). ِ 
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2 سورةٌ الجُمُعسَ - الآيات -١(‏ 
4 


0" 2 "8 ٦ 


ك 


سور 


و 


وال ان 2 ا لق لکشت ربا 
به الرسِولُ عن الله فهو في وجوب تصديقه والإيمان به كما بر ر به ارب تعالی على لسان 
رسوله» هذا أصل متمق عليه بین آهل الإسلام؛ لا که مھ وقد قال ال :انی 

وتيت الکتاب ومثلّه معه؛ [أبو داود ٤٤‏ ۰ والترمذي 4۲۹۷6۶ وابن ماجه ١۸۱۲ء‏ وأحمد 
VID)‏ سس اناي ني امح ےت 9( ((الروح)) (ص: 075. 
وتالا رحب (كزله هل لكتب واه : یعني بالکتاب 7۳ +: کت 
تلاوة ألفاظه» ويعني بالجكمة: فَهُمَ معاني القرآن» والْعَمَل بما فيه» فالحكمة هي: فَهِمُ الرآن, 
وال به» فلا يكفي تلاوةٌ ألفاظٍ الکتاب حتّی یلم تعناہ وُعَل بمُقتضاہہ فمَن جع له ذلك 


ےے سر 


فقا تيّ الحکمة؛ قال تعالى ےر وت ری نت 
حا ۳۹ ۳ ۰ الق لام المع رن 
ا على اتباعه والعَمَل به فالحكيمٌ هو العالمٌ المُستنبط لدقائق الیل 
ی به). ((لطائف المعارف)) (ص: ۰۸۶ ۸۵). 
ومن اختار أيضًا أن المراة بالکتاب: القرآن» وبالحکمة: الس ابن جریر» والسمعانی» 
0ى 9۳ 99 0 
السمعاني)) (۰)4۳۱/۵ ((تفسير الزمخشري)) (5/ ۰.۵۳۰ ((تفسير ابن عطية)) (۰)۳۰/۵ 
((تفسير القاسمي)) (۹/ ۲۲۷)ء ((تفسير السعدي)) (ص: .)۸٦٦‏ 
قال الماوژدي: : يتمهم الك ¢ فیه ثلاث تاگویلات؛ أده أنه الال قاله الحسَن. 
الثّاني: اله الخط بالق قال ابن عبّميٍ؛ لأنَّالخطً تم فش في العرب بالشُرع لما أمروا بتقبيده 
7(7 الال مر كُ الخیر والشَّرٌ كما يُعرفونه بالکتاب؛ ار را 
وهذا معنی قول محمد بن إسحاق. 

ره فيه ثلانة تأویلات؛ اخ هوان ال ا قاله الحسّنٌ. الثّاني: أله الفقة في 
الدّين» وهو قول مالك بن أنّس. الثَّالتُ: أنه الهم والاتُعاظُء قاله الأعمش). ((تفسير الماوردي)) 
.)٦/٦(‏ 0 
واختار الرَازِيٌ أن الحكمةً: هي الفرائض» واختار السَّمَوْقَئْديٌ نها الحلال والحرام. يُنظر: ((تفسير 
الرازی)) 6۳۸/۴5 ((تفسیر السمرقندی)) (۳/ 46۷). 
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عليهم: في انحراف ظاهر عن ال 77 


وین تم یموب وه وم O‏ 


7 2 لو 
رین ينهم لا یلحفوا يوم 4. 
ور اه ما وی A‏ اللي E‏ 
أي: وبَعَث الله الرّسول في آخرین منهم یأتون بعد“ 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۰)1۲۸/۲۲ ((الوسيط)) للواحدي (5/ ۲۹6 ((تفسیر القرطبي)) 
(۹۲/۱۸)ء ((تفسير البيضاوي)) (٥/۲۱۱)ء‏ ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: ۸۵ 
((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ ۰۵۱ ۵۲) ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸/ ۲۱۰). 
قال البيضاوي: (هو بیان لشدّة احتياجهم إلى نبي بُشِدُهم» وإزاحة لا یمن سول تعلم 
ذلك من مُعلّم) . ((تفسیر البيضاوي)) (۵/ ۲۱۱). 

© ظط رر اس ۷1 ۷ تچ ک "فير ای10 ۱6۵۳۰ وير 
أبي حيان)) (۱۷۱/۱۰)ء ((تفسیر ابن کثیر)) (۸/٦۱۱)ء‏ ((تفسير أبي السعود)) (۸/ »)۲٤۷‏ 
((تفسیر القاسمي)) (۲۲۸/۹). 
قال السمين الحلبي: (قوله: 3 وََاحَرينَ # فيه وجهان: 
آحدهما: آله مجرورٌ عطفًا على مت أي: وبَعَتَ في آحَرينَ من الأمَيينَ. و بلق 
و صفة ل «آحَرِينَ) قبل. 
والنَاني: أنه منصوبٌ عطق على الضمير المنصوب في مه أي ول رین لم يْحقوا 
بهم وسيلْحقوذ» وکل نم شريعة محمد صلی الله عليه وسل إلى رادمان فرسول اللہ 
الله عليه و مع بالق لانه أضل ذلك الخیر العظیم والفضل الجُسیم). ((الدر 
المصون)) (۳۲۵/۱۰).  .‏ ۰ 
واختلف المفسَّرونَ في المراد بالا رین + على آقوال: 
الاو هم العم . ۱ 
النّاني: هم التّابعون من أبناء العَرَب. 
القّالتٌ: آتهم تا من دخل في الإسلام إلى يوم القيامة. ینظر: ((تفسیر ابن الجوزي)) 
(6/ ۲۸۱). 
من اختار القول الأوَّلَ -أن المراة بالآخَرِينَ: الأعاجم» ومّن لم کلم ات الواحدي 
ونب إلى قول المفشّرِينٌ» وهو ظاهرٌ اختبار اي واختارہ القَرطيی. نظر:((الوسیط)) - 


۳ 
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6 ص ی 72 
زر سورةٌ الجُمُعت - الآيات لہا تج O‏ 


= للواحدي (4/ ۲۹6 ((البسیط)) للواحدي (۲۱/ 46 ((تفسیر الرازی)) (۳۰/ ۵۳۸ 
۹ ((تفسیر القرطبي)) (۱۸/ .)٩۳‏ 

ومعّن قال بهذا القول من السّلف: ابنْ غُمرَ في رواية عنه» وابنْ عبّاس» وسعید بن جُبيرء 
ومجاهدٌ في رواية عنه. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ 60۲۸ ((تفسیر الثعليي)) (۰)۳۰6/۹ 
((البسیط)) للواحدي (۲۱/ 470 )۰ ((تفسیر البغوی)) (۸۱/۵). 

قال الواحدي: (قوله رم EEG EEE‏ یمان 
اه وق علدت اجناشهم) . ((الوسیط)) (4/ ۲۹6). 

وقال الواحدي آیضا: (وقول المفسّرينَ: هم الأعاجم یعنون بالأعاجم من ليس من العرب؛ 
والعرب تمي مَن لا یکلم بلكَتهم عجمیّه من أيّ جنس کان). ((البسيط)) (465/۲۱). 
وخضّهم ابن جزيبفارس؛ رود ذلك في الحديث الصّحيح : (أنّ رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم سنل : من هؤلاء الا رون؟ فأَحَذ بيد سَلْمانَ الفارسيٌء وقال: لو کان العلع ار نله 
رجال من هؤلاء؛ يعني : فارمس)). ينظر: نو و تسشن 

وقال ابن رجب: لت هم العربُه وال رو لذن لم لوا بهم هم هل فارس وال 
فکانت آهل 0 مجوسّاء والرُومٌ نصاری» فهدى الله تعالى جميعَ هؤلاء برسالة محمد صلی 
الله عليه وس إلى ال وحید). ((لطاتف المعارف)) (ص: ۸۵). 

واختار البقاعي أن المعنی: بَعَنّه في آخرین منم # في الأمية لا في العَربيّة» كعَوامٌ المعجوس 
واليهود والتّصارى والبّرابر» ونحوهم من طوائف العجَم. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ 
۳ 

وذکر ابن عطيّة أن قوله تعالی: ینبم 4 بناءً على القول بّهم الأعاجمٌ: اّما يريد في البَسَريّة 
والایمان كأنّه قال: وفي آخرین من النّاس. يُنظر: ((تفسیر ابن عطية)) /٥(‏ ۳۰۷). 

ومّن اختار القول الثاني -أَنّهُم کیو حم اھ اس و 3 
داهو اده سی نطق ((تفسیر مقاتل بن سلیمان)) (6/ ۳۲۵ ((تفسیر السمرقندی)) 
(۳/ 1۷ ). 

قال ابن عطيّة: (قال مجاهِدٌ وعِكْرمةٌ وقایل: أراد التَابعينَ من آبناء ارب فقوله: ومع 
يريد به النَّسَبَ والإيمانٌ). يُنظر: ((تفسیر ابن عطية)) /٥(‏ ۳۰۷). 

وقال الشّوكاني: (الضُمیژ في ينيم 4ہ وجا یم 4 راج کو سی سا ھا ل 
بالآحَرينَ: هم من يأتي بعد الصحابة من العرب خاصّة إلى يوم القيامة» وهو صلی اللهُ عليه = 


الجزء ۲۸ - الحزب 5ه 


١‏ 7 لي 5 ص 
OE‏ ا التفسیر المحوّر للقرآن الکریم > اھ 


۶۳ 


= وسلّم وان کان مُرسَلَّا إلى جميع بع لین ء فتخصيص العرّب هاهنا؛ لقصد الامتنان علیهم» 
وذلك لا يُنافي عموم الرّسالة). ((تفسير الشوکانی)) (۲5۸/9). 

وممّن ذهب إلى القول اثالث وقال بالعُموم: ابنْ جریرہ والرَّجََاحُ وهو ظاهرٌ اختيار الز مخشري؛ 
56 ال راغا ای غ( او ٘ یا 
القرآن وإعرابه)) للزجاج /٥(‏ ۹٦۱)ء‏ ((تفسیر الزمخشري)) (5/ ۰4۵۳۰ ((تفسير البيضاوي)) 
(٥/۲۱۱)ء‏ ((تفسير أبي السعود)) (۸/ ۷٢۲)ء‏ ((تفسیر القاسمي)) (۲۲۸/۹). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: مجاهدٌ في رواية عنه» وابن ريده 79٦‏ ھ0 
حَيَّانَ. يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۲۲/ 40۳۱ ((تفسير الثعلبي)) (۹/ ۰4۳۰ ((الدر المنثور)) 
للسيوطي (۸/ ۱5۳). 

قال اب جریر: (حُنيَ بذلك کل لاحت لح بای کنو صَحِبوا الب صلی الله عليه وسلم في 
إسلامهم م من آي الأجناس؛ لا الله عر وجل عم بقوله :ا وحن ملیف أي کل لاحت 
بهم من آخَرينَ» ولم يَخْصُصٌ منهم وا دون وع فکل لاحت بهم فهو ين الَحَرینَ الذي 
لم یکونوا في عداد الأوَِّينَ الذي كان رسول الله صلّی الله عليه وسلَمَ یلو عليهم آیات الله). 
((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ .)٦۳۱‏ 

وقال ارجا ی في الین لم يلوا بهم؛ أي: في آكَرينَ منهم لما يَلحَقوا بهم, فلت 
عليه السام مَبعوثٌ إلى من شامَّدہء وإلى کل من كان بَعْدَهم من العرب والعجم). ((معاني 
الف رآن وزعرابه)) (۵/ ۱5۹). ۰ 

وقال البيضاوي: (وهم الین جاؤُوا بعد الصحابة إلى یوم الدّين؛ فان دعوته وتعلیمه يعم 
الجميعٌ). ((تفسير البيضاوي)) (6/ ۲۱۱). 00 

وقال ابن عطيّة پناءَ على هذا القول: (ويكون :منهج 4 في البَسَريّة والإيمان). يُنظر: (رتشیر 
ابن عطية)) (۵/ ۳۰۷). 

وقال أبو حيَّانَ بعد أن ذكر عددًا من الأقوالِ في معنى الآية : (وينبخي أن تحمل هذه الأقوالٌ على 
امثیل. كما حمّلوا قولّ الرسولِ صلی الله عليه وس في فارس). ((تفسیر أبي حيان)) (۱۰/ 
۱.. 

قال الواحدي : (جمیغ الأقوال في هذا معناها أن المراة الا رین کل من دخل في الاسلام بعد 
اب صلی الله عليه وسلم إلى يوم القيامة) . ((البسيط)) .)5557/51١(‏ 

واف في قوله تعالى: حا اہ قال ات (قوله تعالى: بل أي: لم - 
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5 5 ی 7 
و سورة جع - الایات ا(8 > یع 


۶۳ 


= يلحقوا بهم بعد أو لم يَلحَقوا بهم في الفضيلة والسّبق؛ لا لب إلى يوم القيامة لم يُدركوا 
قر لفسا رمو لل فلي الحم ا لاسر اسیا 50507 

ممّن اختار القول الأول -أي: لم يكونوا في زمانهم ولم پُدرکوهم: وسیّجیٹون بعدّهم 
وسيَلْحَقون بهم-: ابنُ جرير» والسمرقنديٌ» ومگيء والسمعاني» والبغوي» والزمخشري؛ 
والقرطبي» والبيضاويء والخازن» وابن جَرّي» وأبو حیانء والألوسي. يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) 
(٢۱/۲٦٦)ء‏ ((تفسير السمرقندي)) (۳/ ۰4۷ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (۱۲/ 
)٠‏ ((تفسير السمعاني)) (۵/ ۱ ۰46۳ ((تفسير البغوي)) (0/ ۸۲)ء ((تفسير الزمخشري)) 
/٤(‏ ٥٥۵)ء‏ ((تفسير القرطبي)) (۱۸/ ۹۳)ء ((تفسير البيضاوي)) (٥/۲۱۱)ء‏ ((تفسير الخازن)) 
(٤/۲۸۹))ء‏ ((تفسير ابن جزي)) (۲/ ۳۷۳)ء ((تفسير أبي حيان)) (۱۷۱/۱۰))ء ((تفسير 
الالوسي)) (۲۸۹/۱۰). 

قال ابن جُرَّي: (9(لَلحفا ب بالنّي» وسيّلحقون؛ وذلك أن الما لذكر الماضي القريب 
من الحال). ((تفسیر ابن جزي)) (۲/ ۲۷۳) 

وممّن اختار القول اللَاني: الواحدي» والعُلَيمي. يُنظر: ((الوسیط)) للواحدي /٤(‏ ٢۲۹)ء‏ ((تفسير 
العليمي)) (۷/ .)٤۹٩‏ 

قال الواحدي: (قوله: بماد يلْحَمُوأ يم 4 أي : في الفضل والسّابقة؛ لأ لتَابِعينَ لا يُدركون شأو 
الصَحابة) («الوسيط)) ۲۹4/9 

وقال ابن القيّم (الأَوَلونَ هم اْذين آد زک سول صلی اه عليه وسلم وصجبوہ الا رون: 
هم الذين لَمْ يلحقوهم» وهم كل م من بَعْدمم على منهاجهم إلی وم القيامة؛ فیکون لح وعدم 
النّحاق في الرّمان. 

وفي الآية ول آحَرُ: أنّ المعنی: م يلحَقوا بهم في القضلِ والمرئّبة» بل هم دونّھم؛ فیکون عدمُ 
الحاق في الب والقّولان كالمتلازمينِ؛ فان تن دهم لا يلود بهم لا في الَلٍ ولا في 
لماه فهؤلاء الصنفان هم الشعداه وا من لم بل دی الله الذي بت به زسوله ولم نع 
به رَأَسَا؛ فهو من الصّنف ال وھم: مکل ین یلوا الور م کم لو وها کمتل الجمار 
حم آسمارا #). ((الرسالة التبوكية)) (ص: ٤‏ ۵). 

سیت (طل ورین تم ابرم 4 أي : وامئّنّ على آخَرِينَ من غیرهم» أي: من غير 
این من يأتي بعدّهم؛ ومن ن أهل الكتابء ہلمَايلَحَقُواِ أ ي: فود ياف دعر ارول 
ویحتمل هم لَمّايّلحَقوابهم في الفضل» ویحتمل أن يكونوا لما يلحَقوابهم في الرّمان» وعلى = 


۳۹۹۹ 
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6 42 ا التفسير المحرّد للقرآن انکریم )اه 


عن أبي مُرَیرة رَضيّ الله عنه قال: ((كتًا جوا د ال صلی ا عن 
وسلم إذ نرت عليه سورةٌ الجُمُعةء فلا قرأ: 9 وار منم مالفأب قال 
NT‏ حا ل الو فلم اجه اي صلی ال عليه وسلم حنّى 
سأله مره أو مرتین أو ثلاناء قال: وفينا سَلمان الفارسيٌ» فوضع العو 

علیه وسلم بلعل ماماد ثمٌ قال: لو كان الإيمانٌ ند ارب ناله رجالٌ يمن 
هولاء۳))۱). 


هر مر اک . 


09 رھ ر مه م 52 7 
أي: وله هو الزيڙ الذي يغلبُ ولا بلب وهو الحكيمٌ الذي بضع کل شَيء 


0 


أي: ذلك فضل من الله تفضل به» والله يُعطي فضله من یشاء من عباده سب 


8 
2 
1 


5 کل فكلا المعنیین صحیخ؛ فان این بِعَت له فیهم رسوله وشامّدوہ وباشروادعوته» حصّل 
لك فافش رازن مولا نك لا گی کپواکجھرالساشی 
۲. ۱ ۱ 

الا E‏ پنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (۸/ 14۷). 

(۲) رواهالبخاري (4۸۹۷) واللفظ له ومسلم (۲۵47). 
سلا وت 


مزال لق يقتضي ا المراد ب «آخرينّ» 2 قوم سَلمان). 5 علوي 
١ ۲۱۲۸۲۸‏ 

(۳) نظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ ۰۱۳۲ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ ۰6۵۳ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۸۱۲). 
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کے ۳ ۹ 2۳ 6 7 
زر سورةٌ الجُمُعت - الآيات (4-۱) O SIG‏ 
کن رعو 7۶ 
من 7 5 6 2 5 00 
2 1 ل لحك راس و ود ۳92 ر وه صت م 
قال الله تبارك وتعالى: 3 وَقَالت یمه من هل آلکتب َامنوأ بل برل 


2 


سح ہروس ہو ہہ ھے ہم 


پا 3 ا ص۔۷ ہے > وه ت 2 مھ 

2 ےامنوا وجه آلتهار ۳ قروا ءاخره: لعلهم عون * ولا دومنوا الا لس تیع یتک 
14 ا i‏ رہ 

هدى الله أن دی وك اد مل ما اوت أو بجوف عند و کم فلت ال 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ ۰۱۳۲ ((تفسير السمرقندي)) (۳/ ۰84۷ ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۲۸/ ۰)۲۱۳ + ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (۸/٦۱۱ء‏ ۱۱۷). 
قبل الإشارة إلق ما تقدّم ون إرسالٍ محمد صَلَى الله عليه وسلّم بالآيات إلى العرب ومّن 
بَعْدَهم» والتّركية وتّعلیم الكتاب والکمة؛ فالإشارة إلى جميع المذكور. ومعّن ذهب إلى هذا 
المعنی: ابنْ جرير» والألوسي» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲۲/ ٦٦٢)ء‏ ((تفسیر 
الألوسي)) (۱۶/ ۲۹۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۲۱۳). 
وقیل: قَضل اله هنا هو: اسلا يُعطيه الهتعالى لمن شاه . ومن ذهب إلى هذا القول: مقاتل 
این سُلیمانَ والسمرقندی وابن أبي زمنین» ژالشازن. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سلیمان)) 
/٤(‏ ۳۲۵ ((تفسیر السمرقندی)) (۳/ 8۷ 4) ((تفسیر ابن أبي زمنین)) (4/ ۰6۳۹۰ ((تفسیر 
الخازن)) (5/ ۲۹۰). 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: ابنْ عبّاس. بُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ ۱۳۲ 
((الدر المنشور)) للسيوطي (۸/ ۰6۱۵۳ 
وقیل: المرا: لو اي: ذلك و آعطاه محمَدّاه وهو آن يكوة نی آبناء عصره وأبناد 
العصور الثّالية. ومعّن ذهب إلى هذا القول: السمعانيٌ» والزمخشري» والنسفي» ا 
ينظر: ((تفسير السمعاني)) /٥(‏ 4۳۲ ((تفسیر الزمخشري)) (8/ ۰ء ((تفسير النسفي)) 
(۳/ ۸۰٥)ء‏ ((تفسیر آبي حيان)) (۱۷۲/۱۰). 
قال ابن كثير: (قوله: م[ ذلك تس لله نيه ناه رل لیر € يعني : ما أعطاه الله 
ماص اه علیه وس ال العظیمة وما خص اھ بلك صلّی اه علیه وسلّم 
لبهم). ((تفسیر ابن کثیر)) (۸/ ۱۱۷). 
وقال البقاعي: ([ مَلِكَ ‏ أي: الأمرٌ العظيمٌ الرتبة من تفضیل الرّسول وقومه» وجَعْلهم مَتبوعینَ 
بعد أن كان العرّبُ أثباعا لا وَزْنَ لهم عندَ یرهم من الطّوائفٍ سل 4 . ((نظم الدرر)) 
(۵/۲۰). 
وقیل غيرٌ ذلك. ينظر: ((تفسیر القرطبي)) (۱۸/ .)٩۳‏ 


۳ 
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يي ص بح ص 
(US‏ 2 وت < التفسیر المحرر للقرآن العريي) اھ 


2 


AES 2 72‏ 4 لح در موم ہے سس ہو 7 و موه 


1 5 2 
ید اللہ ويه من نشاء 4 وأسع علي 3% يخئص بر حمیّه من دشاء وا 


.]۷ -۲ TT 


سر ہے 


وقال سبحاته: اومن بطع هو ول وک مح الد آم له علوم من ل 
سس ہے ا کے ی و نی دام محر و مر م 
صقن والسَپداه ولحي وح آزليك رَفِيِقًا * دك الْمَضْلُ مى الہ 


وگ بات عَلِيمَا 4 [النساء: ۹١ء‏ ۷۰]. 

ون له ذو الْمَضَلٍ لْعَظِيو 4. 

آي: وال صاجبُ الفَضل العظیم الذي يقل معه کل فَضل من غُیره» فلا يُساويه 
ولا يداني 

الفوائدُ التربويّة: 

في قوله تعالى: و دک تس لاله یه من یک الد لقتل رن من 


عصل له نصيبٌ من دين الاسلام فقد صّل له الَضل العَظيٌ؛ وقد عَظمَتْ 
عليه نعمة الى فما أحْوّجه إلى القیام بشكر هذه النْعمة وسواله دوامها وتات 
عليها إلى الممات» والموت عليها؛ فبذلك ك تم التعمة0! 

الفوائدٌ 00 

کہ سر ر و یہ وه 

۱- قول الله تعالى: يم ای لسوت وَمَا فی الَاّضِ 46 فيه سوال: لم یقل: 
(یسبٔخ الک فما الفائدة؟ 

الجوات: هذا من جملة ما يَجُري فیه اللفظان: كشكره وشکر له ونصحه 
ونصح له'". 
(۱) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ ۰1۳۲ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ 0). 


(۲) ینظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: ۸۵). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازی)) (۳۰/ ۵۳۷). 
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- إن قیل: لم جاز مسح ّما نی ألسَمَوتِ ي وعلامَائچہ اّما يقَعُ على ما لا 
يعقل» والتَّسبِيحُ ما هو لمَن یعقل؟ 


وعن هذا جوابان: 


مک ال يدل على ذلك قوله تعالی هنا وتان تون وف أ 
آخری لاکن في ارب 4 [النور: ۱ وان كان الأكثرٌ استعمالا أنَّ (ما) لغير 
العاقل» ۵ 
فصارت عم منهاء فجاءّث لتدل على أن التَسبِيحَ عام من العاقل وغیر العاقل» 
ور سا وا ان لت ۱ لا سبح مد ات 
۲س 
۳- حيث وقع في القرآنٍ كر الأرض فا رد ولم تجتغ؛ یل جَمعهاء 
ور ارون ولهذا َم أريدَ وک جميع الأرَينَ قال: و لاف ین 4 
[الطلاق: ١۱]ء‏ وأمًا ا كوي تار بصيغة الجمع -الدَّالَة على سَعة العظّمة 
7 و 3 0 
والكثرة- وتا بصيغة الافراد وذلك إذا أريدٌ الجهة؛ لكت تليق بذلك المحلٌ ”» 
)١(‏ يُنظر: ((النکت في القرآن الكريم)) لأبي الحسن القيرواني (ص: 44 5)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الأنعام)) (ص: .)٦۷‏ 
(۲) ینظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (۸/ 4). 
(۳) ینظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (۲/ .)۳٥٣‏ 
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ص کک : رح 
O) 5‏ حجار التفسير المحوّر للقرآن العرييي) هه 


فانظ كيف جاءت مجموعة في قوله تعالى: سح ماف وت ایض في 

جمیع اوه َم کان المراهُ الإخبار عن تسییح مُکانھا -على کثرتهم» وتبایٔن 
تراهم لم يكن بذ من جَمْع محلم ونظیر هذا جَممھا في قَولِه تعالی : ول 
موق ات رت ولا وم ان عَنْ عبادتی ولا دمَتحَیرُونَ € 


e 
<< کی ا مکی لس ف و 3 س‎ 
کر اع لمحن رولا : منم که فيه سُوَالُ اه‎ 
و‎ 
5 الامتنان بأن بعث نیام‎ 


الجواب عنه من ثلائة أوجه: 

الوجه الاو لمُوافقته ما تقَدّمَت بشارة الأنبياء به. 

الوج الاني: لمُشاكلة حاله لأحوالهم» فیکون قرب إلى موافقتهم 

الوجة الثَالتُ: ليتتفي عنه سوم ال في تعلیه ما دعا إليه من الكتّب التي 
قرأهاء والحگم التي تلاها"". 

34 , و و مد 4 327 2 

-٥‏ امین هم العَرَبٌء وتخصيص ل ألامنَ # بالذكر لا يتفي من عَدَاهم 
ولکنْ الم عليهم ابع واگذه كما في قوله تعالى: « مرن ولقره ریک 
[الزخرف: ٤٤]ء‏ وهو ذكر لغيرهم کون به» وكذا 1 تعالی: و ودر 
يرک الأب 6 [الشعراء: ٤ء‏ وهذا وأمثاله لا يُنافي وله تعالى: 3 قل 
انها لاف ان رسول الو 1 كُمْ یگا 46 [الاعراف : ۱۸ وقوله تعالی: 
007 که [الأنعام: 0س ان ون 
یرب من الراب فالَار موود # [هود: ۱۷]ء إلى غير ذلك من الایات 
(۱) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القیم (۱۱۰/۱). 

097 تیا لما زرف( 
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BONE 
الدَالَِ على عُموم بَعتيه -صَلَواتُ الله وسَلامه عليه- إلى جميع الحَلْقَ؛ أحمّرهم‎ 
۲ 1 ۲ وا‎ 

- في قوله تعالی: بل هو أل بعت فى لمعن شولا منم بت لوأ علو ايكزد. که 
ذِكُرُ الآياتٍ السرعيّة -وهي: ما له الله تعالى على له من الشرائع-» ویقابلھا 
لیات الكومّة -وهي: مخلوقاه کالشُمس والقَمر؛ والنجوم؛ والإنسان» وغير 
ذلشت کما في وله تعالی: وین تاد بل وتا واش ال ۱9 
[فصلت: ۳۷]. 

۷- البَعثٌ بَعثان: کون ودينيٌ؛ ففي قوله تعالی: 2 هو لیب في لین 
وفي قوله: ۵ با وعد وک ما بسنا میک ادا لا وی بأس شید ه[الاسراء: 
] ذكرٌ البعث الکونی"۳. 

۸- قول اللہ تعالی: ول هو ایی مت المع رشو منم بت لوأو یی ورکیم 
رتمهم الكتب وک 4 هذه الآية نص في أن الله تعالی استجاب دعوة نب إبراهيمَ 

رد 


7 عرو گر ۵ مم 2 
۰ 7 


با وانعت فيه م ولتم یلوا عم ايك 
رم الب مه یریم تک نتم كيم 4 [البقرة: ۱۲۹]. 


عليه السّلام فیھ رک وهي قولّه: 


#9 و 5 3 
۹- اتکی بحصل بامتثال آمر الرسول» وان کان صاحبه لا یتذکر علومًا عن 
كما قال تعالی: ایت لوا عم یه ورکیم 6 ثم قال: رهم لكب ویک 
کے ہہ ۶ ھ 7 0 ۶ 
فاللاوة عليهم والتّركية عام لجمیع المؤمنينَ» وتعليمٌ الكتاب والحكمة خاص 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) .)٤٥/۸(‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۳۲۱/۱). 


(۳) ينظر: ((الجواب الصحیح)) لابن تيمية (۱4۹/۱). 
)٤(‏ بنظر: ((تتمة آضواء البیان)) لعطية سالم (۸/ ۱۱۵). 
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sS‏ ص کک : رح 
ESD 55‏ 


بَقضهم ۰ھ لكل من من ا سو لون ا فو 
نمن له ملوم یو فعرّف تی بات ُعلنه غيزة ون ا 
1 ہے وم رم مهو ټوو و ایک کے 

-٠‏ قوله تعالی: ویش اوا عم لد ررکم مهم التب واليكة # في 
وَضْف الرّسول لام بائه یثلو على الأَمَيينَ آيات الب آي: وخیه» OS‏ 
مهم آلجنب ‏ أي یشنم ِا كما كانت الرس نالا م الكتابّ بالکتابق 
یم الجكمة الي علَمَنها اسل لبون میم -في كل هه الأوصاف 
َد بشعجزۃ الا في هذا سول صلی الله عليه وسلم: ی وع کر 
ا قد ی أت بجمي فوئر ل أى بها ال خر ی کت ولم 
عنصل عنهم قدا فتمَعضت الاک للكون مُمجزة ر ن صاحبها افضل 
90+ موسی عب ال 

۱- في قوله تعالی: :9 هو الى بحت فى امن ولا نیج يق لوا عم ٤او‏ 
ورکیم ولمم كنب واه الرّ رَد على قول القائل: (إِنّه لا عرض لأحاديث 
الصفات وآیاتها عند العَوامٌ؛ ولا كسب بها إلى البلاد ولا في القَتاوی المتعَلقة 
0 82" إبطالٌ أعظم آصول این ودعانم الّوحیده وان آسو 
أحوال العامة أنيكونوا مين فهل یجو بھی أن لی على لین آاث اب 
کا لكا قزر الك لوقيل ا ی ره 
رب كانوا قبل معرفة الرّسالة أجهّل من عامّة المؤمنينَ ينّ الیوم» فهل كان اي 
عن الا علیه وسلم ممنوعًا من تلاوة ذلك عليهم وتعليمهم ایام أو مأمورًا 
به؟! لیس هذا من أعظم ال عن سَبيل الله؟! وقد قال الله تحالی: یل 


00 


.)۱۸۵ /۱٦( يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية‎ )١( 
.)۲۰۹ /۲۸( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )۲( 
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اکب لہ دوب ڪن سیل الو من ءامن 46 [آل عمران: ۹۹] الایة(). 

۲- في قوله تعالی: فى لام ه تَنبِيةٌ للعرّب على قَذْر هذه التُعمة 
ا ن لا کناب لهم» وليس عندھم شَيء من آثار النوّات 
كما كان عند أهلٍ الكتاب» فمَنٌ الله عليهم بهذا الرسول وبهذا الکتاب حتّی 
صاروا أَفضَلَ الم وأعلَمَهِمء وعَرَفوا ال من صل ین الم تلهم وفي 
كونه منهم فائدتان: 


ا 


إحداهما: أن مذا الر سول كان یشاب كات المبعرت إل لم َقراً کتابا 
در تد :وم کت تلو من و ین ڑکپ ولا تہ 
یس یلک 6 [العنکبوت 0طد مر 
: 5 یی 8ت لیب ولا یرم جاء بعد 
ذلك بهذا الكتاب المپین» وهذه e‏ الباهرة» وهذا الدّين اليم الذي اعترف 
حذاق آهل الأرض بوهم أنه لم فر رع العام ناموس أعظمٌ منه» وفي هذا 
پرهان ظاهرٌ على صِدْقِه. 

والفائدة :التي على أن المبعوت منهم -وهم لوصو هل 
مك - يَعرفونَ سے وشرّفه وصذقه وأمانته وعفته» وا بینهم معروفا بذلك 
لوأل لم يكذب َط؛ ذكيف كان يدع لب على الاس م قري الكَذبَ 
على الله عر وجلّ؟! فهذا هو الباطل ولذلك سال هرثل عن هذه الأوصاف. 
واستّدلٌ بها على صذقه فيما ادَّعاه من البُوّة والرّسالة©. 


۳- في قوله تعالی: مهم لب ية هه إذا قرت الحكمة بالکتاب» 


(۱) يُنظر: ((التسعینیة)) لابن تيمية (۱/ ۱۲۰). 
(۲) ينظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجحب (ص: ۸۳ وینظر البخاري (۷ ومسلم (۱۷۷۲۳)۔ 
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٦‏ ص کک ص 
ک3 چس ےھ 


فالفراه بها ال لأنَّ لس أيضًا تتضمَنُ الحکمت وال عر وجل لَمْ يَصف 
السلَةَ بالحکمة لأنَّ القرآن لیس فيه حكمة! ولکن لمّا كان القرآن من عند الله 
٦ی‏ پٰ )90 ۶۹ عدا لا له لَمّا کانت ال 
من كلام رپ تو ہت تا 
ألا يكود مُشتملا على الحكمة ف ان ود از انس سكم وان كاك 
من کلام سول علیه ا راكاد أو من فغله؛ فإنّھا حكمة لأنّها مُوافقة 


7 


لعو 


7 


يحو م 


ف2 وله تعالی: لد کان بل ی کل ین پچ إشارة إلى ماکان الا 
عليه قبّْلَ إنزال هذا الكتاب من الصلال؛ فإنَّ الله نَظَرَ حيئّئذ إلى آهل الأرض 


2 


۰ 


هی عربهم وعَجَمَهِم الا بقايا من أهل الكتاب”" تمسّكوا بدينهم لذي 
لم یل ولم بير وکانوا قلیلا جذاء فأمًا عامّة أھلِ الکتاپ فكانوا دا 
بهم روما وحرفوہاء ولا في دينهم ما لیس مته فصلُوا وأصَلواء وأ 
غیژ آهل الكتاب فکانوا على ضلال بَيّنِ؛ فالأميُون آهل شرك عدون لا رز نات 
والمجوس يَعبّدونَ الثیران» ویقولون بالهین انّین! وكذلك غَيْرُهم من أهل 
الارض؛ منهم من كان يعد النجوم) وكين كن کت اليك ار 
أو اس SO‏ ال عله ويك اجس ات 
این ٹر للدت صني بلح رتا فظرت فيها 
کلمة را فا بالعدل تخل ار كانت الأرض كلها ممتلعة من الشرك 
والظلم» اون هم ارب الا رون لذین لم تا بهم هم آهل فار 
والرّوم -وذلك على قول- فكانت أهل فارس مجوسّاء والرٌومُ نصاری؛ فهدی 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة الأحزاب)) (ص: .)۲٥٢‏ 

(۲) يُنظر الحدیث الذي رواه مسلم (5875) عن عیاض المُجاشِعيٌ رضي الله عنه. 
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428 
لله جمیعَ هؤلاء برسالة محمّد صلی الله عليه وسلم إلى النّوحيد”". 


۵- قول الله تعالی: 2 وان سوام مہ فيه تفضيل الصّحابة على 
من سواهم”". على قول في تفسير الآية. 

07 اة لیم فلع که قال بعض 
ا (في الآبة مُعجَزةٌ من مُعجزات اليو وذلك في الإخبار عن غيب 
وم والبشارة بدُخول تم غير العرّب -على قول- في الإسلام قد حصل؛ 
فقد صارت تلك ال ماق 7 من العرّب؛ لأنَّ بلادّهم صارت بلاد 
زب وهم لآ لب وكذلك ديهم وعاداهم: ی میا من الب 

جنا وديا وله وحتّى صار لف العَرب ین على کل المسلمينَ ین ججمیع 
الأجناس؛ لأنّهم ۷ واحدة 3 و ف نکر أمّهَ وه ه [المومنون: ۲ 
فصدق الله العظيم)". 

۷- کول الہ تعالی: موی فيه لال على موم رسالة 
ای 087+ و لجُمیع الأ أنه مَبعوثٌ إلى جميع علق 
وفي ذلك رد على شبهة عَوَامٌ بني إسرائيل» وهي آن علماءهم يقولوت: لإن 
وس وی سا دق وه و ۳ 
لايَذكرونّ قوله تعالى : ورتم یلحم لمکم )4 فیشبه و 


(۱) يُنظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: ۸۵). 

(۲) ینظر: ((الا کلیل)) للسيوطي (ص: ۰۳ ۲). 

(۳) ینظر: ((تفسیر القاسمي)) (۹/ ۰۲۲۸ ۲۲۹). 

.)۲ ۱۲ /۲۸( پنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٤( 

(6) ينظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الشوری)) (ص: 6۷). 
)١(‏ پنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ ۰0۷). 
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يد ص کک ص 
568 سوه 


۸- قال تعالی: 2 َلك سل هه من یک ۴ وَأ ذو سل الْعَظِيوِ # لذلك 
فالضائل لا یل عنها؛ لأنَّ الانسان قد یصل فيها إلى نتيجة» وقد لا يَصلٌ فکما 
ال تعالى فَضَّل بني دم مضه على بَعض في الرّزق» وفي كمال الأخلاق 
والآداب» وكذلك تلهم على عض في العلم» وكذلك في البَدَنِ والفكر 
وغیر ذلك؛ فال تعالى يُوتي فضله من يشا . 


بلاغة الآيات: 

4 قوله تعالى : یم ای لوت واف ارس الد الد از الکر‎ -١ 
افتتاح السّورة بالإخبار عن تَسبیح أهل السّموات والأرض لله تعالی براعة‎ - 
استهلال"؛ 202.0-۷1 7 السورة التحریض علی شهود الجمعق‎ 
اه عن الأشغال التي تَشعَل عن شهودهاء ورّجْرُ ريق من المُسلمينَ‎ 
انصّرّفوا عن صلاة الجُمعة؛ حرصًا على الابتياع من عير وردّت المدينة في‎ 
وقت حضورهم لصلاة الجمُعة".‎ 


.)۳۰۷ /۲( ینظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين‎ )١( 

)٢(‏ براعة الاستهلال: هي کون ابتداء الکلام مُناسبًا للمقصودہ وأنْ يکود اول الکلام دالا علی 
اسب حالالمتکم مضنا ِا سيق الکلام من أجُله من غير تصريح» بل بالط إشارة 
ُدرکھا الذوق السّليم» ومن أحسّن صور براعة الاستهلال مَوقِعَاء رامش فواتخ سور 
القرآن الکریم؛ ومنها لروف المقطعة؛ اه وقظلساومیَ للإصغاء إلى مار بعدهاء لاتم 
إذا موه ما امن لیر هلر مْدھا من هة الوحي» وفيها ی على أنَّ المتلوٌ 
عليهم من جنس ما يَنظمونَ منه کلامهم مع عجُزهم عن أن يأتوا بمثله. يُنظر: ((التعريفات)) 
للجرجاني (ص: سار ل شرح at‏ کا 
((تفسير أبي السعود)) (6/ ۲۸۲)ء ((أنوار الربيع في أنواع البدیع)) لابن معصوم (۱/ ۰)۵۳ ((علوم 
البلاغة)) لأحمد المراغي (ص: ۳۷۸). 


(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ .)۲٠٢‏ 
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OE 
:شخ 46+ للتنبیه على أن أهل السّموات والأرض‎ E +٥ 
یجددون تَسبِيحَ اله ولا یفترون عن‎ 
ون رب 5 و‎ 5 

- وقیل: جاء فعل التسبیح في هذه السورة مضارعًاء وجيء به في سواها -سورة 
الحديد والحشر والصَّفٌ- ماضیّا؛ لمُناسَبة فيهاء وهي: أن الغرض منها نو 
بصلاة الجْمعة والتَدِيدٌ على تفر قطعوا عن صّلاتهم وخرجوا لتجارة أو 
سے ع9 2 ع ہ ع ۶ 
لهو؛ فمناسبٌ أن يحكى تسبيحٌ أهل السّموات والأرض بما فيه دلالة على 
استمرار تسبیحھم وتجدده؛ تعریضا بالذينَ لم يُتمُوا صلاة الجمُعة. 


اش 


1 ۶ 
عفر له 3 مد # وطف مُبالّغةٍ. وغقب بوضف ا مدوب # وضف 
اليك ه للاحتراس؛ إشارة إلى أنه مُنرَهٌ عن نقاتص الملوك المعروفة من 
الُرور؛ والاسترسال و ونشو دنك ین کا شک 
ںہ 1 رت رش ی رق و مرج و 
رر تو دج وٹ رت 
مهم الدب راکمه ون کمن قبل ھی کل مين 4 
ور ص مح < 
کھت تس ان 2100 ا بیان ناشئ 
عن إجراءِ الصّفات المذكورة آنفا على اسم الجلالة؛ اد ساكل المَامِمٌ عن 
وجه تخصیص تلك الصّفات بالذَّكْرِ من بین صفات الله تعالی» فكان الحال 
مُقتضيًا ان ين شَيءَ عد ۷٣‏ ا 0 
بک فيهم رسولا یط فوشهم ويكيهم ويُعلمُهِم فصفة ی ي 4 تعلقث 
بان ی بر أمْر عبایه ویْصلح شووتهم» وصفهً درس ه تعلقّث بان كي 
(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۰/۲۸). 


(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۳) پنظر: ((المصدر السابق)) (۱۲۰/۲۸). 
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کی“ ص کک ص 
568 .جج 


نفوسهم» وصفة 9۵ م4 اقتضّث أن بُلحقَ امین من عباده بمراتب أهل 
العلم ویُخرجَهُم من ذَلَة الضّلالٍ؛ فینالوا عِرَة العلم وشرفه وصِفة کر 
اقتضّث أن يُعلّمَهِمُ الحكمة والشريعة : 

- وابتداء الجُملة بضمیر اسم الجلالة؛لتکون جُملة اسميّة موس 


هذا الحکم وتأکیلم أي: إن الب صلّی الله عليه وسلّم مبعوثٌ منّ الله لا 


ا 


۱۳ 


- حرف (في) من قوله :طف آلانیتن عن 4 للظر فيّة فیّت أي : ظرفيّة فيّة الجماعة ولاحد 
اپ رجہ تو 


80802+" لا ضف الأ خلت على اة العرية 
یومئذ وط لین 
أي : في الاس ال یه وصیفةً جنع الذكور في کلام شايع تعمل السا 
بطریقة التغليب الاصطلاحيٌ» أي: ا والانگاٹ؛ فان نأل الشريعة 
قائمدٌ على یه تعْم الرزجال والنّساء إلا في أحكام معلومة*. 


- وأوثر تي ب ی )نا ورك على اليهود؛ لیم كانوا يَقصدودَ 
به لغش مِنّ العرب» ومن اي صلی الله عليه وسلّم؛ ؛ جهلا منهم فيقولونٌ: 
و نتر یں للا 


عن فة لموصوفٍ محذوفِ دل عليه صيغة جع العقلای 


.)۲۰۷ /۲۸( پنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )۲( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 
.)۲۰۸/۲۸( پنظر: ((المصدر السابق))‎ )٤( 
ینظر: ((المصدر السابق)).‎ )٥( 
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جات 
- ووصّف الرّس ول بأنه منهم آي: لم بگنْ غريبًا عنهم» وهذه من مُوجهة 
للعرب لیشکروا نعمة له علی لطفه بهم؛ فان كرت رسول القوم منهم مه 
زائدةٌ على نعم الارشاد والهَديٍء وهذا استجابة لدَعوة اب راهیع علیه السَّلامُ 
إذ قال: 32 ويا وَاَبعّث فیهم رسو عنم 4 [البقرة: ۱۲۹]؛ فتذکیژھم بهذه 
الّعمة استنزال لطائر تُفوسهم وعنادهم. وفیه تورك عليهم إذ أعرّضوا عن 
ماع القرآن؛ فان کون الرّسولِ منهم وکتابه عم هو أعوَنْ على تلقي 
0 تمالع ماني ترا 
حمّلة هذا الدّين إلى غیرهم(. 
- ووضف الرّسول أله منهم -أي: E‏ - شامل لممائلته لهم في 
لت وفي القوميّة» وهذا من إيجاز القرآن البدیع'' 
- وابد بالثّلاوة؛ لان أل تبليغ الدعوة بلاغ الوخيء وی بالتّركية؛ لا 
با الدّعوة بتطهیر ین الج المعنوي» وهو ال وما ین به من 
ساوي الأعمال د والطباع. وعُقَبَ بذِكْرِ تعليمِهمٌُ الكتابّ؛ لأنَّ الكتابٌ بِعْدَ 
إبلاغه إليهم ین لهم مَقاصذه ومعانیه وتعليمٌ الجكمة هو غاية ذلك كلّه؛ 
ان مَنْ تدر لقَرآنَ وعمل به وهم خفایاہ نال الحکمة۳. 
- وفي قوله: یلوا عم یه ورکیم رهم الکلب رکه # وَس 
a‏ عبارةً هن ۹۰ 
بحسّب قوتها العمّليّة وتهذيبها سے رت ة النظريّة 
الحاصل بالتعليم المترتب على لتلاوة؛ للإيذان بت کلام الأمور المترتّة 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۰۸/۲۸). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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نعمة جليلة على حيالِها مستوجبةً للشکره فلو روعي ترتيبٌ الوجود لتَبَادرَ 
إلى القَهُم كون الكل نعمة واحدت وهو الم في الّعبیر عن القرآن تارة 
٤‏ بالکتاب 9 ٔ9 ۰ 
على جِدَةٍ ولا یعدم فيه شمول الجکمة لما في تضاعيف الأحاديث الب 
ین الأحكام والشرائع 0 
- قوله: وه ین مل نی کل ثرو يان لشدّة احتياجهم إلى نب 
پرشذهی وه تا هم أن سول تعلّم ذلك ین شع © وهو في 
N E 00‏ 
ارہ على رفع مايص عنم وعلى تحايتهم بكمالٍ متا تدای 
وزكاة أنفسهم» وتعليمهمٌ الكتابٌ والجكمة بل هي أجل من ذلك؛ إِذْ كانت 
مُنقذة لهم من ضلال مُبین كانوا فيه وهو ضلال الإشراك بای وإِنّما كان 
ضلالا یا لاله آفحش ضلالِء وقد قامّتْ على شناعته الدّلائلُ القاطعة ۳. 
"- قوله تعالی: هریت متهم لا ليم رل اکم 4 
- قوله: 0 وحن # قبل : مجروڑ عطمًا على الع » ۷ ا 
في لین الذین على عھدہ وفي آخَرِينَ من الا لم َلْحَقوا بهم بعد 
مرا سيا ےت تج لقعم 
ویجوز أن ینتصبّ عطقا على المنصوب في رهم آي: یعلمهم 
ول ري سند تعليم ال رین إليه عليه الصَّلاة الا ۳ 
إذا تناس إلى آخر الرّمان کان کله ستنا إلى أوّلهء فكانّه هو الذي تولی کل 
(۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۸/ ۲۷). 


(۲) ينظر: ((تفسیر البيضاوي)) (٥/۲۱۱)ء‏ ((تفسير أبي السعود)) (۸/ ۲4۷). 
(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۱۰ ۲). 
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ما وجد منه؛ فضحٌ سنا العليم إلى سول الله صلی الله عليه وسلم لام 

الفائنة للحَضر إلى انقراض العالّم؛ أنه إذا تَناسَقَت العَنعنة من الثّقات 

المتقنین الذي حَمَوّا المُتونْ من تحریف لزائفین والاسناد من تون 

سس بے هو اي مت في لا بن رسولا منهم هم 

جَلالة قذر المُحدَثينَ: ولو مرتبتهم !۲ 

وقيل: این 4 معطوف على الضمیر في لع ین وله :يلوا 
عم # [الجمعة: ۲] والتّقديرٌ: ويكلو علی رین وإذا كات لو علیهم فق 
ری در سر ال 
بیع ِا وجي به إليه. واا نيجل وَل مفعولا معه» والواو للمَعية 
و2 الافعال الادثة وهي: : لی وک وبْعلَمْ) الف 0 
ره آياتنا ویزهم یمهم الکتاب والحکمة مع آخرین» وجملة ودک 
من قبل نی صَللل مین 46 [الجمعة: ۲] معترضة بِيْنَ المعطوف والمعطوف علیها؛ 
أو بيْنَ الضمائر والمفعول معه”" 

م1 1 م جوم ۳۱21 2 > رہ زب دم 

- قوله: 9# وََاحَرينَ مهم لَمَا يلْحَمُوأ بیع #6 يجوز جغل (من) تبعیضیف كما 

هو المُتبادرٌ من مَعانیھاء فيكونٌ الضُمیر المجرورٌ ب (من) عائدًا إلى ما عاد 

إليه ضمیر تل که من قوله: وان این تل نی سكل ن [الجمعة: 

۲ فالمعنی: ق این ه من اسان و عليهم آيات الله + ویزکیهم 

کر ھا والحکمة. ویجوز E‏ رفس ھی 
(۱) ینظر: ((تفسیر الزمخشري)) /٤(‏ ٥٥۵)ء‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (۱۵/ ٠17‏ 5)» ((تفسیر 


أبي حيان)) (۱۷۱/۱۰)ء ((تفسیر أبي السعود)) (۸/ .)۲٢١۷‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ .)۲٢٢ ٢٢٠٢‏ 
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کی“ ص کک : رح 
568 سس . 


یلو بهم» وتصیرون في جملتهم؛ ویکون قوله: لإمتهم ‏ في وضع 
الحالِء وهذا الوجه يُناسِبٌ قوله تعالی: هلَما يلَحَفُوا م 46 للد 
هو معنى الاتصال» وموضعٌ جُملة و رن منم ًا لمَا يلْحَقوا بیع موضم 
سا وشا عن هذا نیسای لمع تدش في الإسلام بل 
7ص ٔ "۷ ٘۹ 9 بو 
مهم الدّين» والنطق بالقرآن. 

- ولي بل يقتضي أذ المنفيّ بها حم الانتفاء إلى من ال 
فيُشعرٌ باه تب اللُوتِء أي: ومیلحقون» والمغنی: أنَّ خرن هُمْ في 
وقت نزول هذه الآية لم دلوا في الإسلام» ولم يلتحجقوا , بحن اسا ن 
العربه وسید لو في أزمان ری ". وذلك على قول. 

عقر وشو الع الک > 46 أي: المبالِعٌ في العرّة والجكمة وهو تذییل 
للتعجيب من هذا التقدير الالهي لانتشار هذا الین في جمیع الأمم؛ فَإِنَّ 
العزيرٌ لا یب قدرتَُ شيءٌ» والحکیم تأتي أفعالّه عن قدّر مُحكم7". 
-٤‏ قول تعالی: 9 َلك مض لاک نیہ من اء لذو اش لير 4 

- الإشارة ب و ذلك إلى جمیع المذكور -على قول-؛ من إرسال محمد 
صلى الله عليه وسلّم بالآيات والتزكيةء وتعليم الكتاب والجكمةء والإنقاذ 
مِنَ الصّلالء ومن إفاضة هذه الكمالات على الأَمَيينَ این لهم 


.)۲۱۲ ۰۲۱۱ /۲۸( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ٠‏ 2517» ((تفسير البيضاوي)) (٥/۲۱۱)ء‏ ((تفسير بي حيان)) 
(۱۷۱/۱۰ ((تفسیر أبي السعود)) (۸/ ۷٢۲)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸/ ۲۱۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/۲۱۱)ء‏ ((تفسير أبي السعود)) (۸/ ۲٢۷‏ ۸٢۲)ء‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (۲۸/ ۱۲ ۲). 
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سابقة یلم ولا کتاب. ومن لَحاقِأَمم رین في هذا الخبره فزال اختصاض 
ل تم 
بشريعة إلى أمّة گر فضلا عن أذ لئ بها ضا كافوا ادك فى 
دی تو کت ارد 


ہے ہے ہم 


م لم وها كلالج مار يلأسا سَفَار # [الجمعة: ]٥‏ الآیات''' 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸/ ۲۱۳). ويُنظر ما تقدَّم (ص: ۲۳۵). 
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56 | سس 


الآيات (ہ۸-۵) 


۳ 71 وه ہمہ و 


به لم بحملوها کمتل أل مار عَملُ أسَهَا ا بن مل 
بت اللہ وه ہیی لقنم لیب (2) بل کا یرک ماخ 


إن منم اد 0 ص بن دف ای 26 ہے 
& م ےہ 


2 


مق موه ےت کر AO‏ ` 
غريب الكلمات: 


80: 


لا مکل : ا و والمكل عار عن تشبیه شَيء بشيء في کک 
و لو و ں و بے رٹ 
بالاخره وأصل (مثل) مالعا مُناظرة یه لا 
مارا : آي: كنبا واحذها: سم وهو: الکتاب الکبیڑ؛ لاله ُسفر عن 
و ا 1 2 
المعنی إذا قری» وأضل (سفر): يدل على الانکشاف والیجلاء(. 
ئا وا : أي: الیهود» والهود: لرجوع برفق» قیل: سم الیهود 
من: هاد يهود إذا تابّ؛ لأنّهم تابوا عن عبادة العجل» وقالوا: هدن ایک * 
[الأعراف: ٦ء‏ آي باه وكان اسم مَدح؛ نم صارٌ بعد نشخ شريعتهم لازم 
هم ون لم یک فيه معّی المدحء وقیل: کانت ليود تنسب إلى يهوذا بن 
(۱) يُنظر: ((تأويل مشکل القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۲۹ ((تفسیر السمرقندی)) (۳/ »)٤٤۷‏ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ ۹۲ ۰)۲ ((المفردات)) للراغب (ص: ٩‏ ۰6۷۵ ((إعلام الموقعین 
عن رب العالمین)) لابن القیم (۲/ ۷۰ 
(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٦٦)ء‏ ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ ٤٦٦)ء‏ ((غريب 


القرآن)) للسجستاني (ص: ۰۸۳ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰۸۲ ((المفردات)) للراغب 
(ص: ۰04۱۲ ((تفسیر القرطبي)) (۱۸/ ۹4). 
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AOE 
یعقوبَء فشمُوا الهوف وغربث بالدّال ويُقال: هادوا: تھَوّدواء أي: صاروا‎ 
يهوكاء وهاد قُلان: إذا تحرّى طريقة الّهود في الدّين©.‎ 

المعنی الإجماك: 

یقول الله تعالی مبيئًا بعض رذائل اليهود: مَل غُلماءِ التهود الذين مهم الله 
العمل واه لم عملوا بها ككل الجمار الي يحول على هه ك لا 
یل ما فهاء کی ككل هذ العكل رر سر اليو كد يوا بات »وال 
جردي الوم دين علموا اشتهم بالگفر واکذیب. 

نم يم الله تعالی نيه صلی الله عليه وسلم أن يرد على مزان البهودالباطلق 
وان یتحتاهم؛ فیفول: لز -یا مسق لاولنک هون ان کم 
صادقِينَ في رَعْمكم آنکم أحبابٌ الله من دُون لاس فتَمَنَوَا الموت؛ لتستريحوا 
من تب الدُنیاء وتنتقلوا إلى الجن ونعیمها! 1 

ولایتی اليهودٌ الموت أبدَا؛ بماقدَمَته أيديهم في الدّنيا امن الگفر والتكذيب» 
وال عَليعٌ بالظْمین 

ثم يمر الله تعالى نبيّه صلّى الله عليه وسلم بأن يُخبرّهم باتهم لام لهم من 
الموت» فل .۶ی لأولئك اليّهود: إن وت الل 0ود 
اه مد رککم لا محالت نع ترجعونَ بغد موتكم إلى الله عم ما غاب عن عَلَه 
وما هو مُشامَدٌ نهم يُخبرُكم بما شم تَعملوه في الڈنیاء ويُجازيكم عليه. 

تفسیز الآيات: 

مکل الین یا الور م کم وکا كمل الج مار حول لَمََارا ينس مَكَلْ 


ید 
لے سورةا لجُمُعت - الآيات 
4 


)١(‏ ينظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰4۹5 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /٦(‏ ۱۷)ء 
((المفردات)) للراغب (۱/ ۰)۸۶۷ ((التبیان)) لابن الھائم (ص: ۸۹). 
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لاک اه تعالی م نه على هذه ال ی مت فیھم ال المي وما 
عضوو اکسج المزیا كاتني الال بلغتي کا اھر اڈ 
ھ2 الأولين والأخرين: خی ھا الکتاب ی یرون آنّهم العْلماءُ 
راو والأحباز المتسَدّموة: ذكر أن الذين مهم الله وراد من البتهود وکذا 
التصارى» وأمَرّهم أن توا ویعملوا ہما فيهاء وأنّهم لم يَحْیلوها ولم يُقوموا 
ما شا به: هم لا فضیلة 7 كلو کت لجمار اي بعل ترد 
ظهره ٠‏ أسفارًا من کب العلم؛ فهل بستني ذلك الجماژ من تلك الب التي فوق 
طَهِْه؟! وهل یل به فضيلة تب ذلك؟! أو مها مها فقط؟ فهذا مَل 
غ2 او دين لم اوا بما في ارا اي ین اجه واعظیه ر اع 
محمّد -صلّی ال عليه وسلّم- والبشارة به» والایمان بما جاء به من لآن. 

وأيضًا فان الله تعالی لمات التٌوحید البو وبين في وه أن الي عليه 
اسلا والشلام بعث الی اھت اضر لكا آوردوا تلك سم -وهي أنه 
علیه الصّادة السّلام بعث إلى العَرّب خاصّة ولع عت اليم بمفهوم الایة- 
اھ عه الله تعالی بضرب المكّل للذين أعرَضُوا عن العَمَل بالتّوراةء والإيمان بل 
o‏ 
بالحمار؛ لأنّهم لو عَمِلوا بمقتضاها لانتفعوا بھاء ولم پوردوا تلك الب 
وذلك لأنَّ فيها نَعْتَ ار سول عليه الصَّلاةٌ والسّلام والبشارة بِعَفدّمه والدخول 


(۱) ینظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۸۱۲). 
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: لحت 7 
سورة الجُمُعت - الآیات مسا )5< O‏ 


ئل یه خیرم هکت انعر بت انز 

ھا ھک ھک رھ نود سن 
بھاء وكذبوا مد الذي ایروا في التّوراة بالإيمان به واتباعه: كمكل الجمار الذي 
حول على ظَهْره وو یه! 

بلس مل لْموِْ لکد اکت الو . 

سوت دج ا ا 
اوداع ENE O‏ من الیّهود قد ضَمُوا إلى جَهْلهم 
بمعاني التَّوراةٍ تكذيبهم بالق رآن۳! 

وا یی لموم لین . 

أي: واللة یلاع الک الوم دين ظَلّموا أنفسَهم بالگفر بای وتكذيب 
ژشله» وأصَرّوا علی انکار الق مع ضوح 


كما قال تعالى: #إوَيْضِلٌ 1ص2 وَبَفْعَلُ له مایا 46 [إبراهيم: ۲۷]. 
وقال سبحانه :کیت یری الله فَوما مرو بعد يسنم وشهدوا أن الرسوا 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۵۳۹/۳۰). 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ ۳ ((الوسيط)) للواحدي (4/ ۰۲۹۵ ((تفسیر ابن عطیة)) 
(۰/ ۰۳۰۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (۸/ ۰۱۱۷ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۸۲۲ ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۲۸/ ۱۳ ۲). 

(۳) ينظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ ۰۳۵ ((تفسیر الشوكاني)) (5/ ۹ ۲ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۸۱۳ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۲۱۶). 

(4) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ 1۳۵ ((تفسیر الشوکانی)) (5/ ۹ ۲) ((تفسیر الالوسي)) 
(۱6/ ۲۹۰ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۸۱۳). 
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CED 158‏ 
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تال اقب تمیق حال مارا ذكر ع ين رل 
ہے یہ تو و ہت 
وذلك أصل كانوا يَجعَلونه مُجّةَ على أن شؤوتهم َفضل من شوون غیرهم(. 


ے> 5 


لم 54 چ کو یہب 3 0 انس 1 سوم مرو م 
موقل بَا آ الک هادواً إن کت اتک ارلا مین دون الا فو ات 
۶ ود 


إن ار 21 میت 4. 
أي: قل -يا محمّدٌ- لأولتك الیهود: یامن كيا هدیا کم صادقينَ 
TS‏ و جہ 


ونعيم ۱ 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۱۵ ۲). 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ ۰1۳9 ((تفسیر القرطبي)) (۱۸/ ۰۹7 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(۲۰/ ۰۷ء ۵۸)ء ((تفسیر الألوسي)) (۱6/ ۰۲۹۰ ۲۹۱). 
وممّن ذهب إلى هذا المعنی المذکور: ان جریرہ والقرطبيٌ؛ والبقاعي, والالوسي. يُنظر: المصادر 
السّابقة. 
قال الشنقيطي كما في ((تتمة آضواء البیان)) (۸/ ۱۲۰): لا يَتَمنّونَه لشدَّة حرصهم على الحياة» 
كما یه تعالى بقوله: ورتم خرص الاس عل بو [البقرة: 1٩0‏ فشِدّة حرصهم على 
الحياة؛ لعلمهم أَنَّهُم إذا ماتوا دخلوا انار ولو تما آماتوا من حینهم). 


ع ہیں م 


کو 


وقال السعدي: تو 56 ا أت 4 وهذا مرٌ خفیفٌ؛ فإلّهھم لو عَِموا هم على حق لما توقفوا 
عن هذا التّحدّي الذي جعله الله دلیلا على صدقهم إن تن وگذبهم إن لم ینوہ ولّمّا لم - 
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حال سورة الجُمُعت-الآيات O SG‏ ات 


يقَعْ منهم مع الإعلان لهم بذلك عُلِم أنهم عالمون ببُطلان ما هم عليه وقساده). ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۸۱۳). 
وقيل: المرادٌ: إِنْ کُشُم تَرَعُمونَ نکم على هُدّىء وأنّ مُحمَدًا وأصحابه على صلالة؛ فادْمُوا 
بالموت على الال من الفئتّين إن كنتم صادِقينَ فيما ترغموته. ومن ذهب إلى هذا المعنى: 
ان کثیر. نظر: ((تفسیر ابن ا (۸/ ۱۱۸). 
ہے رہ یی وا قل إن کات لکم الد ار الْآجْرَهُ عند اللہ امه من دون 
الاس فتمتوا 0 د ڪن صديقِيت * و یه اب ہت 
[البقرة: ٤۹ء‏ 4۵]: (ونظيرٌ هذ نوالا ہے تر 
ی وی دون الاس فتمنوا لوت إن ك صیقین * ولا موت e‏ 
واه عم مین ٭ َل إن الوک از توس مه و مق ۳ شم دون إل علو ایب 
7س کہ » فهم -علیهم لعائیُ الله- ما زعموا هم ناه الله وأحباژه 
1 ےج ہے 
ثفتین منهم» أو ه ۳۷ اعد ۴7۰۰٣00000۲‏ 
میں حر ہر و ہہ ای ما 
رسولٌ الله صلّی الله عليه وسلّمَ وَهْدَ جرال من النُصارى بعد قيام الحُجّة عليهم في المُناظرة» 
متهم وعنادهم إلى المباهلة). ((تفسير ابن كثير)) (۱/ 0۳۳۲ 
وذكر أن لمرة لاه على أي الفريقينِ أكذّبُ منهم أو من المسلمينَ على وجه لاله وأ 
هذا هو الذي فر به ابن عباس الآيةء وه ثبت عنه بأسانيدٌ صحيحة . پُنظر: ((المصدر السابق)) 
(YY ۳۳۱/۱(‏ 
وقال ابن عثيمين في آية البقرة راف مف العلياء لیذ المراة بقوله تعالى: قد ماوت 4 
[البقرة: 44] أي: فباهلوناء وتمَنّوًا لموت لمَن هو كاذبٌ منّا؛ فتکون هذه مثل قوله تعالى في 


کے رج مرج مس و و و سم 


سورة ة آل عِمْران: من اک فیه من بعد ما جا ٤ک‏ مت الولو ققل تمالؤ تدم بات رابت کر وساي 


نهم واش ثم تب فص نت ار عل ألكذييت 4 [آل عمران: ٦٦]؛‏ 
تون ا توًا الموتَ عن طريق المُباعَلةہ وجح هذا ان كثير؛ وف الأول بان لو 
2 تا خصول الموت لكانوا يَحتَجُون أيضًا علينا نحن, ویقولون: أنتم آیضا إن كنتم 

تقولون: إن ار الآخرة لكم مرا لموت؛ لأنَتَحَذيكم انا بذلك لیس بأولى من تحدینا 


کم به؛ لأنّكم أنتم أيضًا 7 تقولون: ار الآخرة لکم وأنَّ اليهود بعد بَعثة الرّسول صلی الله - 
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42 7ے 


و 


كما قال تعالی :ول الود ری کی آنگوا اللہ يبوه زیم بخ 


رو رن 6 سساو هس يه < ہت > و ر و ب a‏ 
پذنویکم بل SS‏ 
عضن ی مر مر من رای ۹ 3 
2۶ ولا بلمتونه: ابدا يما فدمت ديهد وا لے لیم الین رك 46. 
:3 اوه بدا يمَا مد دم مت آیدیهم 4. 


۾ 2 
آئ ولا کی ایرد الموت ادا قدت ک0 في الدّنيا من الکفر 


O ی‎ E 


7م رصي م2 2 

كما قال الله تبارك وتعالى : قل إِ نات گم الذار الجر قرو عد الو امت 

5 4 سوه 9 وم 7 ره صص۔ کر >> ا رھ 
من دون الاس فتمنوأ الَمُوتَ إن كنم صديقيت * ون یتمنوه اب يما قَدَّمَتّ 
5 قه ے2 تو م 30-1 4 وی یو ہے وی ۹ 70 و 
ايم َه عم الین * ونجد تم[ خرص الاس عل حور ومن اذب شرو 


E E E TE ہ‎ 
.]۹٦- ۹٤ مورک 46 [البقرة:‎ 

وه عم ياشَلمینَ >. 

أي: وال ذو جلم بالغ تام بمَنِيَظلِمتَْسَّه بالكفر والمعاصي من الّهود وغيرهم» 
لا يَخفى عليه شَيءٌ م من أَمْرِهمء وسیُجازیھم على آعمالهم". 


= عليه وس في ار كارا الجيت اف وو ہت نَا لم تدع أن لا الآخرة 
خايصة لنا من دون لاس بل ولاز الآخرة لكل من آمَنَ وحمل صالخا سواء كان من 
هذه الأمّأم بن غيرهاء وهذا المعنى الذي نحا إليه ابن كثير رحمه الله مخالف لظاهر لیا 
فلا يُعوّلُ عليه؛ وقد عرَفْتَ الانفكاك منه). ((تفسیر ابن عثيمين: الفاتحة والبقرة)) (۳۰۸/۱). 
)١(‏ ينظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۲۲/ ۳۵ ((تفسير القرطبي)) (۱۸/٦۹)ء‏ ((تفسير ابن کثیر)) 
(۱۱۸/۸)ء ((تفسير الشوكاني)) (۰)۲۹/۵ ((تفسير السعدي)) (ص: .)۸٦۱۳‏ 
قال الزّجَاجٍ: (أعلمَ الله عر وجل أنّهُم لا یتموه+ لانّهم قد علموا أن الى عليه السَّلامُ حى 
وأنّهم إن تمَنوہ ماتوا؛ فلم يتمَنّوه). ((معاني القرآن واعرابه)) (5/ ۱۷۰). 
(۲)ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ 2750 ((تفسير البیضاوی)) (۵/ ۲۱۲)ء((تفسیر الشوكاني)) = 
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وی هم برو ل م م 


ثم دون ال عدم میب 


وَاَلشَّهْدَ یب OTE‏ 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلها: 

له ّا كان عَدَمُ تمه عَلَمَا من أعلام نبوّته صلی الله عليه وسلّم؛ لمُوافقته 
ما أخبرٌ به» وكان ذلك فِعل من يَعتّقدٌ أن اي یعدم عن أَجَلِه وعَدَمَه يُؤَحَرُّہ؛ 
فصاروا بین التتكذيب بما عندهم ونهاية البّلادة- مره صلی الله عليه ا 
بتنبیههم على بلادتهم؛ تبکیتا لهم فقال''': 


أي: قل -يا محمّدٌ- لأولئك الیهود: إن الموت الذي تَھرُبوںَ منه فتکرهوله 
وتَأبَونَ تمنیه: لا بد أن بدرگکم ویترل بی . 

كما قال الله تبارك وتعالی: 2۳ اَيَتمَا کا بذرکک الموث وک فی لوج یو ه 
[النساء: ۷۸ ]. 

ی :لا کل تسده الموت للا بحو * [العنكبوت: ۵۷]. 

سر دون إل علو الْعَيْبِ واسَهدة 4. 


= (ہ/ ۹٦۲)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ٦۳٦۸)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۱۸/۲۸). 

.)0/۲۰( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(۲) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟575/575)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ ٦٦ء‏ 51)) ((تفسیر 
السعدي)) (ص: .)۸٦۱۳‏ 


2 


بد سر ی ا تب 
پک وان و 2و 0 --ص و 
(٤/۲۹)۔‏ 
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في ص کک : ص 
568 سم ۱ 


أي: نم ترجعون -أَيُها لیّهود- بعد موتكم ال 0 وڈ 
سَواءٌ ما غاب عن حلقه» أو ما هو مُشامَدٌ لهم لا یخفی عليه سبحاته شَيهٌ من 
أعمالكوه”". 

قال تعالی: :3 ثم ردو ٍق ک اه مهم الْحَقّ آلا له الکم وهو تم میدن 4 


جاک 

أي: فیخبزکم اله ہما کم تَعمَلونه في الذُنیاء ويُجازيكم عليه" 

قال تعالى: چم إل ریک مَرَحِمْحكُمَ تک يما کا كه ا بات 
الصذور 4 [الزمر: ۷. 


الفوائدٌ التربويّة: 
رم هر م 


۱- قال الله تعالی: 2 مکل لت وا رم م یوما کم لالج مار یل 
اُمَنارا پچ قاس مَن حَمّله شبحانه کتابه؛ لِيُؤْمنَ به ویتبرّه ويَعمّل به يدعو إليه 
ثم خالف ذلك ولم یله اه علی گھر قلب؛ فقراءت بخير تب ولا ته ولا 
باع ولا تحكيم له وعَمَلٍ بمُوجَيه: كجمار على ظهره زاملة أسفار لا يدري 
ما فيهاء وعظه منها لها على ظهره لیس إلا! فحظّه من كتاب الله کت هذا 
الجمار من الکتب التي على ظَھُرہ؛ فهذا ال وان كان قد رب لليّهود فهو 
تناو من حيث المعنی لمَن حمل القرآنَ فترك العَمَلَّ به» ولم یود قّه» ولم 


)١(‏ پنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۲۲/ ۰0۳۱ ((تفسير السمعاني)) (۵/ »)٤١٤‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(٠٢/٦٦)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۸۱۳). 

(۲) بنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۲۲/ ۱۳۲ ((تفسیر ابن عطية)) (۵/ ۳۰۸)ء ((نظم الدرر)) للبقاعي 
/۲۰٢(‏ ٦٦ء‏ ٦٦)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۰۳). 
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ان سور الجُمُعت - الآيات 
4 


يَرْعَه حقَّ رعایته! ففي هذا تنبية من الله تعالى لِمَن حمل الكتابَ آن ج 
معانیه ويل امھ وا یمه من ا الو رات 
9 :3 مكل الین ولمم کم تیلوها كمل الج مار ول 


1 مقن ےک کے 


سار أ الانسان لا ينبغي أن تیه بالحیوان؛ فان الله لم یک تشبية الإنسان 
بالحيوان إلا في مقام اند 

۳- في قوله تعالی: ون یلق لین یہ بن للم وک 
كان الانسان آطلم كان عن الهداية أ ان ال تعالی علق نفي الهداية بالظلم» 
وتعليق الم بالظّلم یڈ على عل وكُلَّما قویتِ العلَه قوي ي الحكم المُعلَق 
عليها©). 

٤‏ - في قوله تعالی: لَه لا یی توبات میت چ أن من أذ بالعَدلٍ كان 
: حَريا بالهداية؛ لمفهوم المخالفة في الأية فإذا كان ال لا تهدیه ال فصاحبٌ 
العدل ری بان يتهديّه ال عر وجل؛ ا لا الذي بريد الق وي الح 
ا 8۳89 غالبا يُهُدَى ويُوَفْقٌ للهداية؛ ولهذا قال ان تيمية 0 
القرآن طاتا الهدی منه رين له طریق الى وهذه کلمة مأخوذة من القرآن 
منطو 


جک 


6:1 


ومفهومًا”. 


(۱) يُنظر: ((إعلام الموقعین)) لابن القيم (۱/ ۱۲۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۱۸/ ۰۹6 ((تفسیر ابن عادل)) (۱۹/ ۷4). 
(۳) بط ((الشرح الممتع علی زاد المستقنع)) لابن عثیمین (۳/ ۲۳۱). 
8 رف اوه ييه الفافعة والقر ۵ (۳/ ۱۷۸۵ 

.)۱۰ يُنظر: ((العقيدة الواسطیة)) لابن تيمية (ص:‎ )٥( 

.)۲۸٦ /۳( ينظر: ((تفسیر ابن عثیمین- الفاتحة والبقرة))‎ )٦( 
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ص کک 1 رح 
8 © 2 جل التفسیر المحزر للقرآن الکریي) ھ2 


الفوائدٌ العلمية واللطائف: 
-١‏ قول اللہ تعالى: مل ال لوا الور نه لم یوما کت آلْحِمَار 


ل د مر فيه سؤال: ما الحكمة في تعيين الحمار من بين سائر الحيوانات؟ 
و 
الجواب من وجوه: 


2 ¢ 301 ا ا 7 7 و 5 

الوجه الأوّل: آن الله تعالى خلق الخیل والبغال والكميرٌَ للرُکوب والزينةه 
والرينة في الخیل کر هر بالنسبة إلى الرُكوب» وحمل ا عليهء وفي 
البغال دون الخیل» وفي الحمار دون البغال؛ فالبغال کالمتوسط في المعاني 
اللاثة» وحيتعذ يلرّمُ أن یکونَ الحمار في معنی الحمل أَظھَرُ وأغلَبُ بالسبة إلى 
اليل والبغال وغیرهما من الحیوانات. 

الوجهُ الثَّاني: أنَّ هذا التَّمثِيلَ لاظهار الجَهل والبلادة» وذلك في الحمار 
آطهد. 

N ll‏ ہت 
الحمار أي وأولى. 

الوجه الرَابمٌ م أن حمل الأسفار على الجمار تم َم وأسهل سم لكونه 
رعو 2 
دلولا سلس القيادء لَيّنَ الانقياد» يتصرف فيه الب لب من عير كلفة رمق 
وهذا من جُملة ما يُوجبٌ حستّ الذكر بالنّسبة إلى غيره. 

وت سے د 5 الألفاظ و ا ین 
کرد ذکره ونی 


(۱) پنظر: ((تفسیر الرازي)) (۳۰/ ۰ ۵). 
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AOE 
قول تعالی: ل مكل ال حاو الور م کم ككل الج ار بني‎ -١ 
له سیا وتعالی ی في فليم اورا‎ aS 
2 7 5 ما ار‎ 5 52 
کے 0 رز و‎ ¢ 
منها: أن الحمارَ من أبْلد الحيوانات التی یضرّت بها المَثّل فى البّلادة.‎ 
ومنها: أله لو حَُمّلَ غيرٌ الأسفار من طعام أو عَلّف أو ماء لكان له به شعو‎ 
بخلاف الأسفار.‎ 
2 3 7 1 ۶ 1 
ومنها: آنهم حمّلوها لا آنهم حَمَلوها طوعا واختیارّاه بل کانوا كالمكلفينَ‎ 
5 7 مك و2‎ 
لما حملوه فلم رفعوا به رأسًا!‎ 
2 و ی و ات ہی ل ا رہ‎ 2 27 
رر رت تیروت‎ 
واتیاژاه وقد علموا ثم لاي لهم متها ام إن حَمَلوها اعارا کانت لهم‎ 
العاقبة في ادن والآخرة.‎ 


ومنها: أنه کی على مصالح معاشهم ومعادهم وسعادتهم في الڈُنیا 
والآخرة؛ فإعراضهم عن التزام ما فيه سَعادثھم وفلاخهم إلى ضله هو من غاية 
الجّهل والغباوة وعدم القطانة! 

۳- في قوله تعالی: ند ہت یٹ لله اّما ذلك 
لظلم منه» وأمّا من طلبوا الحق ونحرّوه وتشّوّفوا له فإنّهم جَدیرون بالھدایة!"'. 
فان سبحائه ليمع فضله عن أحد إلا إذا كان هذا الممنوعٌ هو اسب ؛ فلظلهم 


(۱) ینظر: ((هداية الحیاری)) لابن القیم (۲/ ۵۹۰). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۱/ ۱۷ ۵). 
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١‏ 7 أي ص 
OE‏ خا ادتفسیر المحرر للقرآن الكريى)) 65 


لم يدهم ال وهذا كقوله تعالی: را رام اه وهم 4 [الصف: ۵]. 

-٤‏ في قوله تعالی: واه لا هى الوم القن 4 يه على امه 
والقدرية -المنكرين ن أن الهداية والاضلال بيد الله -+ لو کان کل بعرت اليه 
رسولا وكل مَدلول على طريق الهداية: يَقدِرٌ تسه أن هتدي من غير أن يَهديّه 
الله ما کان يلا ولا کان ذلك عليهم عقو وهذا لا محالة إخباز 
عن قوم ما التوراة وبعت [لیهم(. 

-٥‏ في قوله تعالى: علافل یا لي هادا ان رَحَمَتُمَ انام واه یوین دون 
اس فتمتوا ارت دک صرق * رابت بدا 4 الإخبارٌ عن المستقبلات -وهو 
شيء كثيرٌ في القرآنت عو سُبحائه عن البهود انهه لن یمتا الموت بدا 
وکان كما أخبّرء فلا یتمّی اليهودُ الموت أبدّاء وهذا دلیل من وجهین: من 
جهة إخباره بأنَّه لا یکون باه ومن جه ضرف ال وای البهود عن تمي 
الموت» مع أ ذلك مَقدور هم وهذا من أَعْجَب الامور الخارقة للعادق 
ا ال یت لإظهار تكذييه بإظهار تمني 
الموت”"! وهذا عَلَمٌ من أعلام ُ بوي صلّی اللهُ عليه وسلّم؛ إِذْ لا یمک الاطَّلاحٌ 
علی بواطنهم إلا بأخبار الغغیب 28 ينطق الله آلسنتهم بتمتيه بدا 

E‏ لف با 2 ۳2 إن رم نکم لاه بو ین دون 


9٣۶,000 تہ‎ 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۲۸۵). 
(۲) يُنظر: ((النکت الدالة على البیان)) للقصاب ٤(‏ / ۲۹۷). 
(۳) ينظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية .)۷٦/٦(‏ 

(5) يُنظر: ((مدارج السالکین)) لابن القيم (۲/ ۲56). 
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کر 
2ت 

1 ۳ ر 4 4 و 
كان له عمل صالخ فانه يتمّنى القدومَ عليه» وكذلك مَن غلب عليه الشوق الى 
لقاء اللہ وأمّا من تمنّى الموت خوف فتنته في الدّين فإنه يجوز بغير خلاف'' 

۷-في قونه تعالی: لال لاتڑہ کرک نال لحت » 
لم يقل شبحاته: «فانه در کم قاط اك بتي د موش اقا 14 إن 
+ )م 4 ۰ 5 ۰ 7 e.‏ ۶ 
فرارك منه يعني دنك منه في الواقع» فلو كنت فارًا من شيء وهو يقابك فكلمًا 
آسرعت في الجري آسرعت في ملاقاه؛ ولهذا قال : ون مکتیکم ! 

۸- قال تعالی: و قل امَو ای روک مه واه مکفیکم #6 استشعر 
غير واحد من الاية ذم الفرار من الطاعون"" 

بلاغ الآيان: 

E‏ 1 میم 0 ام ۳ رد2 م12 سر لوا مس هه م 

e‏ ا لن لم 4 لالجمار كيل 
کا ۶ ا مل اھ الین کدوا ات الہ ولد لا E‏ 

- قوله : « مكل یت خی ا به م لم یلوا كمل اج مار عم شمارا 4 

کلام مُستأتفٌ مَسوق لضرب المكل لليهود عندما تركوا العمل بالتّوراة ولم 
)١(‏ ینظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (۱/ ۱۱۲). 

قال ابن رجب: (تمني الموت يقعٌ على وجوه: 

منها: تیه لضرّ دنيوي ینزل بالعبدهفیْتهی حينئذ عن تمي الموت. 

ومنها: تمتيه حوف الفتنة في لین فیجوز حينئذ. 

متا فی لیر تفلا عضور اواب الشوادة ا لتضو ها شش ر ولك ابا 

ومنها: تمي الموت لمن وثق بعمله؛ شوقًا إلى لقاء الله عرَّ وجل فهذا يجوز أيضًا. 

ومنها: تمتي الموت على غير الوجوه المتقدّمة» فقد اختّلف العلماءُ في كراهيته واستحبابه» وقد 

رخص فيه جماعةٌ من اسَلف» وكرهه آخرون). ((لطائف المعارف)) (ص: ۲۹۵) بتصرف. 


اننظ رتسي اع ةالحم الال اف 4 
(۳) بر «(تفسير الألوسی))(١۲۹۲/۱).‏ 
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١‏ 7 لي 5 ص 
OE‏ ا التفسیر المحوّر للقرآن العرييي) + 


منوا بد ضاق الله علیه وسلّم". 
KN f >‏ سه 4 کے .0 وه ات مه 
جو ای و ا 
بما عهد إليهم أعمجبٌ من تحملهم إِيّاہ''. 
4 سا ےت مر E‏ ےی د و 9 
- قوله: ۵ کل الجمار تم آسقارا # فيه تشبية تمثیلیٌ؛ فقذ شبّه اليهود 
3 و 5 3 
بالحمار الذي يحمل الكيّبَ ولا يدري ما فيهاء ووجه اسه عدّمٌ الانتفاع بما 
14 3 3 ۳ کو 
هو حاصل وكائنٌ» فالحمارٌ يمشي في طريقه وهو لاح بشيء مما یحمله 
على ظهره إلا بالكدٌ والتّعب؛ وكذلك الیهود روا لور وحفظوهاء ولم 
ينتفعوا بھاء ومن ذلك نم آشاحوا عم انطوّث عليه من دلائل وإرهاصات 
على نبّة محمّد بن عبد الله صلی الله عليه وسله””. 
- وهذا النّمثيلُ مقصودٌ منه تشنيعٌ حالهم؛ ولذلك یلبم حالهم: ينس 


ر 
ہے گر مور مه 


مل الق زک عاکت نو ۵ . 


ہے 


ےھ 


- قوله: ول مه فاعل يقس 4 وأغنى هذاالفاعل عن ذكر المخصوص 
بالاُم لخصول العلم بان المذموم هو حال القوم المُكدَّبِينَ» فلَمْ یسك في 
هذا الترکیب طرق الابهام علی شرط ۹ و۷38۹ ا ا 
المذكور له في قوله: بإ کل لح کار تم هر 4: فصا إعادةٌ فظ 
المكّل تقیلا في الكلام أكثرَ ین ثلاث مرّاتِء وهذا من تفّنات القرآن(*. 


(۱) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (۹۰/۱۰). 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ 5 .)7١‏ 

(۳) بُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ۰۵۳۰ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸/ ۲۱۳ء ٢۲۱)ء‏ ((إعراب 
القرآن)) لدرویش (۹۱/۱۰). 

.)7١ /۲۸( پنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٤( 

= بنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/۲۱۱)ء ((تفسیر آبي حيان)) (۱۰/ ۰۱۷۳ ((تفسير أبي‎ )٥( 
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ان سورڈ الجُمُعت - الآيات 
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الان 


ھت AOE‏ 
RE‏ وان دی ےت تا ا عنهم انت 
حالهم لا پڑجی لهم منه انفكاك؛ أن الله حرّمهم لت والعناية بإنقاذهم 


نظلمهم بالاعتداء على الرسول صلَّى الله عليه وسلّم بالتّکذیب دون نظرء 
وعلى آيات الله بالجَحْدٍ دون تدبّر”. 


۲- قولّه تعالی: ول لت اذو ان رعش نکم آزلاء زوین دون 
روت نک يون 4 
ا ل 2 سس ا 
افتیخ الكلام بفعل «3قل 46+ للاهتمام ۱ 
- ولم يضف ولا إلى اللہ كما أضاف في قوله: 3اا إت واه 
اللہ لا حو لبهم ولا هم روت 4 [یونس: ۲ لین بالفرق بِيْنَ من 


يدعي أله من أولياء الله» وبيْنَ مَن یخصّه اله بالولایة۳. 
کے کو و مر 0 ے٠‏ 
- والأمرٌ في قوله: *3 7 اش 


38 


ی دم یوت جوابه محذوف؛ لدلالة ماه عليه أ أي: إن 
صادفین ذ في غمکم وائقينَ باه حن؛ تا الموت؛ فان مَنْ یقن بأنّه من 
أهل الجنّة أحَبّ أن یتخلص إليها من هذه الا التي هي رارة الأكدار 0 


5 ڑا ات نام یقت جي: ب (إن) الشرطة التي الاصل 


- السعود)) (۸/ 4۸ ۲ ((تفسیر انى عاشور)) (۲۸/ ۲۱۶ ((اعراب القرآن)) لدرویش 
.)٩۰/۱۰(‏ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۰۲۱ ۲۱۵). 

(۲) پنظر: ((المصدر السابق)) (۲۱۵/۲۸). 

(۳) ينظر: ((حاشية الطيبي على الکشاف)) (۱۵/ 4۰۷). 

.)۲ ۱/۲ ۸( پنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٤( 

.)۹۲ /۱۰( ینظر: ((تفسير آبي السعود)) (۸/ ۰6۲۸ ((إعراب القرآن)) لدرویش‎ )٥( 
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< ص کک : رح 
568 سس . 


ار تہ مع أن الشرط هن مُحقق الوقوع -إذْ قد 
شتهروا بهذا ار ہے لے ہت 
کان بمنزلة الشيء الّذي یفرض وُقوعُه كما برض المُستِعَدُ وه لیس 
واقعًاء وف ذلك تَوبِينًا بطریق الكناية» وهذا إلجاءٌ لهم حتّی یرهم ثبوثُ 
شکهم فيما زعموہ"'' 
و و تہ 
8 بَديّةِ تظهَرٌ فيها آثارٌ رضا الله عن العبد أو غضبه ليَجزيّه على حسّب 
ری ا 8 
الحیاتین دنا الا خرة وآثارهماء واختلافِ أحوال أهلهماء ْعلَم ِن ذلك 
لهم لیسوا آفضل ین ای ووا دن ما فد ر اط هذه ا 
مِنّ المعارضة بینھا وبيْنَ ما جاء في الأخبار الصحيحة مِنَ هي عن تمني 
الموت”") ۱ 
لقره تعالى : 2 وا دا مادم ديع وه یم میت 4 اعتراض 
ین جماتي القولين فصد به تحدّيهم لإقامة الب عليهم هم ليسوا أولياءً لل 
وليس المقصودٌ من هذا مَعذرة لهم من عدّم تمنّيهم الموت. وانما المقصود 
زيادة الشف عن بُطلان قولهم: ن آبکڑا الله وه بی [المائدة: »]١‏ 


۸ 
و عس 2 


وإثبات أنهم في شك من ذلاکف'. 


ول ولا يسمه #6 جاء التّعبیژُ هنا بحرف التفي (لا(ؤ بِيْنّما في سورة 
(البقرة) جاء التعبير بحرف التي (لن) في قوله : وَل موه بدا [البقرة: 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸/ .)۲٦٦ 171١0‏ 
(۲) پنظر: ((المصدر السابق)) (۲۱۰/۲۸). 
(۳) پنظر: ((المصدر السابق)) (۲۸/ ۲۱۷). 
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AOE 
وهذا من المُناسّبات اللطيفة ومن مُحاسن المعاني؛ لانهم في سورة‎ ء٥‎ 
(البقرة) ادا نار اللآخرةَ خالصة لهم من دود النٌاسء وهنا في سورة‎ 
(الجمعة) اذَعَوْا أَنّهِم أولياءً لله تعالى من دون النّاسء والدّعوى الأولى‎ 
أعظَمٌ من الثَانية» لأنَّ السّعادةَ القصوى فوق مرتبة الولاية؛ لأنَّ الَانية تراد‎ 
لحصول الأول فیّن سبحائه فساد قولهم ا الا آقوی الألفاظ‎ 
لاف واکتفی في إبطال النّانیة بلفظ (لا)؛ لاله لیس في نهاية القرّة في إفادة‎ 
سی ی‎ 
وأيضًا لأنَّ ية (البقرة» ورّدث بعد ما تقدُم منهم من الکفر والعصیان وقثل‎ 
تیالو فناسّب حرف المبالعة فى الى لی الموت؛ ا لمرن ما هم‎ 
بعده من العذاب"'‎ 
وأيضًا في (البقرة) لكا كان السرط في المغفرة مُستقبلاء وهو قوله: نات‎ 
تک آلا ردق امک جاء جب ب (لن) التي تخصٌ الاستقبال»‎ 
ولا اقرط في (الجمعة) حال ۱ 9 حم آتکم لاه بو که‎ 
جاء جوابه ب (لا) اي تذل علی الحال آو تدخل على المستقبل".‎ 
والباءُ في قوله تعالی: یمام رید »2 7 سڈ متعلقة بفعل کته‎ - 
المَفيٌ؛ فما قدَّمَتْ أيديهم هو سبَبٌ انتفاء 7 : مهم مرت ألقى في تقوم‎ 
العف ها دم أيديهم؛ ص0۸( الموت لتقدّم‎ 
يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۳/ 0۰۸ ((تفسیر أبي حبان)) (۱/ ۰4۹۹ ((تفسیر القاسمی))‎ )۱( 
۱ ۱ .)۲۵۶/۱( 
.)۱۰۳ ینظر: ((کشف المعانی)) لابن جَمّاعة (ص:‎ )۲( 
.)4۷ /۱( وینظر آیضا: ((ملاك التأویل)) للغرناطي‎ .)٩۱ /۱( يُنظر: ((تفسیر ابن جزي))‎ )۳( 
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ال عليهه”". 
- وفيه نسبة ما قذُموہ من المعاصي القَّوليّة والفعليّة والاعتقاديّة إلى الأيدي, 
على سبیل التّغلیب؛ لأن الايدي تراول أكثرٌ الأعمال؛ فكأنَ کل عمّل واقمٌ 
ھا 
- قوله: ایا مت أيه التقديم: أصلّه جغل الشيء مدمه أي: سابفًا 
رق سرام و معد به هنا عمًا سلف من العمل؛ تَشبیھًا 
له بشيء سب المرء إلى مكان قبْل وُصوله إليه””. 
ع : الہ الین #6 أي : بهم وإیٹاز الإظهار على الإضمار لذمهم» 
والسجيل عليهم باتهم ظالِمونَ في کل ما يأتونَ وما يرود من الأمور التي 
من جملتها ادّعاءٌ ما هم عنه بمَعْزل. 
وقیل: قوله: وان یم اللي 4 أي : علیم وت ود آمنالهم 
مق الفا تقول لفظ اطا اليهود؛ فإنّهم مِنَ الظَالِمِينَ یھ 
| حجامهم عن تمّي الموت لما في نفوسهم من خوف العقاب على ما فّلوه في 
الدنياء فک بعلم الله بأحوالهم عن عدم انفلاتهم مِنّ الجزاء علیها؛ ففي هذا 
ےا سک 1 ١‏ 
- والجملة تذییل ما قبلها مُقرّرةٌ لمضمونه أي: عليمٌ بهم وبما صدَّرٌ عنهم 
من فنوة الظلع والمعاصي المفضية إلى أقانين العذات» وبما سیک ون منهم 
(۱) يطو ((تفسیر آبی السعود)) (۸/ 6۲۹۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۲۱۷). 
(۲) ينظر: ((تفسیر الرازی)) (۹/ 468۸ ((تفسیر أبى حیّان)) (۳/ 4۵7). 
(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۲۱۸). ۱ 


.)۲۹ ۰۲۸ /۸( ينظر: ((تفسیر أبي السعود))‎ )٤( 
.)۲۱۸ /۲۸( پنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٥( 
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ےا سورڈ الجُمُعت - الآيات 
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من الاحتراز عمًا يودي إلى ذلك(. 

رق تعالی: 38 قل إِنَ مت ای رک بن وه ٹلفیکم تر رون 
إل عنام الق والشهدة و يدم بماك ماوت 4 

- هو تَصريحٌ بما اقتضاة التَذِييلُ ٠‏ و ا ل د 

أعمالهم ولو بعد زمان وقوعهاء ان طول الرّمان لایور في علم الله نسيانًا؛ 

إذ هو عالم الغیب والشهادة. 

- ووصَّف المت بقوله 1 ی يمرو ند 46؛ یه على أن هلهم من 

ا 

- قوله: ااه ST‏ 

0 8 8 0088+ معنى الشّرط باعتبار الوصف» 

وان فرازهم يسرع لُحوقه بهم 

- وقال : یگ 4 نال اك ذو ئن عظيمةٍ» وبُطلق على الخبر 

الخطبر والأمر العظیم؛ فا احص ِ من الخبرء فکل نبأ خبرٌ ولیس کل خبر 

نبا لان لا بطق لا على الخبر الذي له حَطبٌ وشأنٌ©. وا با 


ہاج عمو د كناية عن الحساب عليه» وهو تعریض بالوعيد". 


(۱) ينظر: ((تفسیر أبي السعود)) (659). 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۲۱۸). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) /٥(‏ ۲۱۲)ء ((تفسیر أبي السعود)) (۸/ 59 7). 

)٥(‏ يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ۷۸۸)ء ((تفسیر أبي السعود)) (۱/ ۸۵)ء ((العذب النمیر)) 
للشنقيطي .)٥٤/٤(‏ 

.)۲۱۹/۲۸( پنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٦( 
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2 HOE 
)11-9( الآيات‎ 

تن سا دا نود لصو من تور الْجْمْعَةَ فَأسْمَوأ إل ذو مه ودروا 

الع لک خر لک إن هنم تعلمونَ © إا فت اوه نش روأ ني الات 

00 وأذكوا الد كرا محر حون ا ودا روا مره أو موا 


ہے رس کر ص ر س ہے سه هو جوم 
سڈ ارتا ڑا تئر ےتا ییار ایک15 OES‏ 
غريب الكلمات: 
سعر و ع 3 5 ۶ و E‏ ار 2 و 3 
ودرا *: أي: انْرُكواء ودغواء بُقال: فلان يَدَّرُ الشيءَ أي: يقذفه لقلة 
اعتدادہ ره“ 


نکی وا : أي: فتفرّقوا لاقامة مصالحکم. وأصل (نشر): يدل على فتح 


شيءَ وتشعبه. 


وأبتعوأ : أي : اطلبواه من بة بغي اي أي: طلبّه۱. 


یحو خو 4: أي : تفوزون بالمطلوب. وتنجون من المرهوب. وأصل الفلاح: 
البقاء والفوزُ وان وإدراك البُغية 5 هل لكل توق بود رکفت وه 
حلال الخيرة والعرات طول لكل ضا خيرًا: ملح وأصل (فلح) هنا 
یل على قوز وبقاء"». 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۵/ 58)» ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٦۸)ء‏ ((الكليات)) للكفوي 

(ص: 84 ). 

(۲) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۵/ ٤٣٦)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۰۵ ٦‏ *۸)» 

((تفسیر أبي السعود)) (۸/ .)۲٥٢‏ 

(۳) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۲۷۱)ء ((الکلیات)) للكفوي (ص: 1۷ ۲). 
)٤(‏ يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (۱/ ۰6۲۹ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۳۹ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 577)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /٤(‏ ٤٥٥)ء‏ ((الغریبین = 
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ےا سور ٥‏ الجُمُعسّ ‏ الآیات (۹- 
4 


408 


دوک رورض ضف کک توما تفع 
شغل عن شي: بشي 

وا 2 :تفقوا والفض : كَسْرٌ الشي» والّفریق بیْنَ بعضه وبعضه. 
وأصل (فضض): دل على التَفریق والتجزئة”. 

المعنی الإجماك: 

يأمرٌ اللہ تعالى المؤمنينَ بالمسارعة إلى آداءفراتضه وألا تشفّهم انیا عن 
ذكُره وطاعته فیقول: يا یه الّذِين آمنوا إذا نود للصَّلاةٍ ین يُوم الجُمُعة فامضوا 
إلى الخُطبة والصّلاة واڑکوا البيع؛ ذلكم یر لكم ان کشم علمود. 

ثم بن تعالی جانبًا من مَظاهر التيسير في شرعه ومُراعاة أحوال عباده؛ 
فیقول: فاذا عنم من صلاة الجمعة فتفرقوا في الاارض» واطْلبوا ین رذق الله 

إن شتكمة فلا سرح علیکم واذكروا اله ذکر! کثیژا؛ لعلكم تفلحود. 

ی ی ولا 
۳ تجارة أو لوا وَقَتَ خطبة الجمعة. انصَرَفوا إليهاء وٹرکوك -يا محمد 
یو ہی ہا 
ربح التّجارة» وال خير الرّازقِينَ. 


= في القرآن والحديث)) للهروي »)١51١/0(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 55 25» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: ۱۹۷)ء ((تفسير السعدي)) (ص: .)۲۹٢‏ 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۵/ ۱۳ ۰)۲ ((المفردات)) للراغب (ص: 4۸ ۰6۷ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: ۷۷۸). 

(۲) ينظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۱6 ((مقاییس اللغة)) لابن فارس )٥٤٤ /٤(‏ 
(المفردات)) للراغب (ص: ۰41۳۸ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۰6۱۳۲ ((الکلیات)) للكفوي 
(ص: ۲۰۲). 
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تفسير الآیات: 

انا آلدِينَ ءامنوا إ5 ودی له من بو الْحْمُعَة كاسعو إل کر لَه ودروا 
الع لك حبر لک ن شر مو( 4. 

اة الآية لما َبْلها: 

لَمّا قبح الله ُبحائه المُخالفةً بین القول والفعل» وصوّرَ صاحبها بصورة 
الحمار على ال الشايقة وخر من ذلك يما ها بهالعاقل للاجابة إلى دوام 
الطاعة بعدَ أن من جمیع الكائنات تسه وحم بالحذير من الإخبار يوم 
المع الاعظم بجمیع الأعمال؛ قال على طريق الاستنتاج ما مضى من التَّرغيب 
ا نادب ی أولياءً الله- إلى التّركية المذکور: الي هي تمر 
ارال ہما حاصله الإقبال بالكليّة على اللي والاعراض بالكليّة عن الذنيا؛ لِيَجمَعَ 
المكلث تن اللي بالمزایه والتكلى عن الد نايا فص ین المزايا أعظ تسبیح 
هلال في آیام الأسبوع» وهو الإسراع بالاجتماع الكظيم في يوم ال 
لذي یناظر الاجتماع 00 في يوم الجمع الاک : الاقبال الأعظم 
EN ۹ Naa‏ 


محر س ر 


سَبَبَ تعذيبهم بعذاب لم يُعَذَّبُ به أحدٌ من العالمينَ". 


وأيضًا بعد آن نعَی على اليهود فرازهم من الموت حبًا في الدنیا وال لتمتع 


بطَيّباتها- ذكَرَ هنا آن المؤمنَّ لا يُمنَعُ من اجتناء ثمار الدنيا وخیراتها مع السّعي 
ما یه في الا خرة» کالصّلاة یوم الج فن المسجد مع الجماعة. 


(۱) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ ۲ 
(۲) ینظر: ((تفسیر المراغي)) (۱۰۱/۲۸). 
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سند EBE a‏ اتک او ودووا 
أي: یا ها این آمنوا" إذا آذن المؤدَنٌُ داعيًا إلى الصّلاة في يوم الجمعة 
جود تعره الإمام على المنبّر للخُطبة-؛ فامضوا إلى خطبة الجمعة 


70090111/0 "مھ 7 اه 
وصلاتها مبادرین مهتمین واتركوا البَيع'". 


(۱) قال القرطبي +( لضفا نطاب کلف بإجماع» ويخرج مه الَزضی 
والزَّمْنى والمسافروت والَبيدٌ والثساء؛ بالدّليلء والعُمْيانُ والشَّيحُ الذي لا مشي إلا بقائد عنة 
أبي حنيفة). ((تفسیر القرطبي)) (۱۸/ ۱۰۳). 

e‏ :قول تال : ایا الین امثوأ 5 ووت لِلصلَوٰۃ من نوم لْجُمْعَةَ فَسَعَوَا رل در 
کو ...یہ الآ ية... انمق المسلمون على أن المراد الصَّلاة اي إذا فعَلھا مع الإمام جُمُعة لم یرنه 
ذل ار معهاء وهي ركعنان بعد لول على شرا المع وا الجمي ایشا على آذ 
المراد بهذا التّداء هو الأذانٌ). ((أحكام القرآن)) (۳/ 045). 
وقال الواحدي: (يعني: النّداءَ إذا جلس الامام على المنبر يوم الجمعة؛ أنه لم يكن على عهد 
سول اه صلّی ل علیه وسلّم ند سواء).((الوسیط)) (6/ ۹3 ۷).ویظر: ((تفسیر لگا 
(۱۲۲/۸). 

(۳) بُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ ۰۱۳۷ 14۱ ((تفسیر القرطبي)) (۱۸/ ۹۷ء ۱۰۷ ((تفسیر 
الخازن)) (5/ ۰6۲۹۰ ((تفسیر ابن کثیر)) (۸/ ۰ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ 6۵-۲ 
امت ا 
قال ابن عطية: (السّعيُ في الآية لیس الإسراعٌ في المشي کالمٌعي بيْنَ الصا والمروة» وإنّما 
هو بمعنى قوله: و وآن لی اشک إلا ماس که [النجم: ۳۹]ء فالقيامٌ والؤّضوءٌ ولس لوب 
والعشی: سحي کل إلى ذکر الله تعالی» قال الحسنٌ وقَتَادةٌ ومالك وغیرُھم: اما وی الا 
بالسّكينة. فالسَّعِيُ هو باليّةِ والارادة والعمّلٍ). ((تفسیر ابن عطیة)) /٥(‏ ۳۰۹). 
وقال ابن رجب : (المراذ بالسّعي : شِدَّة الاهتمام بإتيانهاء والمُبادرة إليها ؛ فهو من سَعي القلوب» 
۹20۵ء۶ . ((فتح الباري)) (۸/ .)0٩‏ 
وقال ابن لئ رت سس تہ 
٦‏ علية وس تال «إذا آقیمت الاد ة فلا تأتوها وأنتم تَسعَودَء وأئوها وأنتم - 
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ص کک : رح 
568 حكحكككئ 


عن آبي هُرَيرةَرَضيّ اللهُعنه قال: قال سول الله صلی الله عليه وسلّم: ((نحن 
الآخرود اسَابعونَ يوم تام ی أنه وا الكتاب من تلاوت من 
دهم وهذا یمهم الذي فرض علیهم فاختفوا فیه» فهّدانا لله له فهُمْ لنا فيه 
تع فالیهود عدا والتصارئ د د غد)). 


وعن أبي هرّيرة رضي الله عنه» أ رل اى إل علیه وسلّم قال :من 
اغتّسَل يوم الجُمُعة غُسْل الجنابة ثمّ راح فكأنّما قرب یدنه "ء ومن راح في 


تمشون وغلیکم الك فما ادر فصلل وما فاتکم فََيَمُوا؛[البخاري (۸۹۰۸ء ومسلم 

0۰۲ وزوي: «فافضوا)[أحمد ۰ النسائيی۷١٦٦۸۸]ء‏ ولکن قال الأئمّة: السَّعْيُ في 

کاب اللو هو العمل رام كما قال تعالى ا ٤]ء‏ وقال تعالی: 8[ وَمَنْ 

أراد اک وش هلا سما وهو میں یک کات سه 70.7 [الإسراء: ۱۹]). 
((مجموع الفتاوی)) (۲۲/ .)۲٥۹‏ 
ما سیب تسمية هذا الوم بالجُمُعة فقد فقد قال فيه البمّوي: (واختلفوا في تسمية هذا الوم جع 
منهم من قال: لذن له تعالی مع فيه علق أكم علیه الصّلام: وقیل: لأنَّ الله تعالى فرغ فيه من 
علق الاشیای فاجتمعثٌ فيه المخلوقاث. وقيل: لاجتماع الجماعات فيها. وقيل: لاجتماع 
لاس فيها للصّلاة. ١‏ 
وق رهق اب ا 000 
.)۸٤ /۵(‏ ويّنظر: ((تفسير الشعلبي)) (۳۰۸/۹)ء ((فتح الباري)) لابن حجر (۲/ .)۳٣٣‏ 
وقال ابن رجب: رمث بالمدينق في نع الحَضماتٍ» قبل أن يَف ما صلی الله 

عليه سل المدينة» وقبل أن ین مسجد ذلك : حديثُ كعب بن مالكِء أنه كان كلّما 

سیع أذانَ الجُمعة اسر لب رات فسأله ابه عن ذلك فقال 2019٣‏ 
صلاة الجمعة قبْل م معدم رسول الله صلَى الله عليه وسلَم من مكة في تقیم الحَضِماتِء في مَزْم 
النيتء من حَرَّة بني بَیاضة. قيل له: كم کنتم يَومَئذ؟ قال: أربعين رجلا. خرّجه... أبو داو 
١٠١3‏ وابنُ ماجّة مُطوّلا [۱۰۸۲]). ((فتح الباري)) (۸/ 1۳). 

(۱) بَيْدَ: أي: غیر. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (۱۰۰۸/۳). 

(۲) رواه البخاري (۸۷)ء ومسلعٌ U )۸۵٥(‏ 

(۳) ان هنا: من الإبل» ذكرًا ام أنثى» وا للوحدة لا نیت والمرادٌ: تصَدّقُ بها مر إلى الله - 
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السّاعة الثَّانية فكأنّما قرب بر ومّن راح في السّاعة الثَالئَة فكأنّما قرب كبشا 
رن( » ومّن راح في السّاعة الرّابعة فكأنّما قرب دجاجة ومّن راح في السَاعة 

سے 3 ۳1۹ م2 2 7 م2 لاسر کے ہے 3 
الخامسة فکانما فرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة پستمعون 
الذك))2. 


وعن عبد الله بن عَمَرَ وأبي مُرَیرة رضي لل عنهم. أنّهما سَمعا سول الله 
صلی ال عليه وسلّم یقول على آعواد منّره: (الیقهَنٌ أقوامٌ عن وَدْعَهِمُ”" 
الات ار اله على قلوبهم. میک ون من الغافلیق))٩.‏ 

ییک سم وو خر لہ 2 مم 0 ون . 

أي ال شع تک تی E‏ : خير لكم من البَيع 
والشُراءِ في ذلك الوّقت إن کشم تَعلّمُونَ©. 


= تعالى. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقَسْطَلاني .)۱٥۹/۲(‏ 


2 


E 


)١(‏ الأقرّن من الكباش : الذي له قَوْن ووصَفّه بالاقرن؛ لاه أكمَل وأحسَیٌ صورة ولان ره بنع 
به. پنظر: ((شرح النووي على مسلم)) /٦(‏ ۱۳۷)ء ((فتح الباري)) لابن حجر (۱/ ۱۷۲). 

(؟) رواه البخاریٰ (۸۸۱)» ومسلمٌ (۸۵۰). 

(۳) وَدْعِهم: أي: تزکهم. بنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (5/ .)۱٥١‏ 

(4) رواه مسلم .)۸٦8(‏ 

(۵) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ ۰1۳ ((تفسیر ابن کثیر)) (۸/ ۰۱۲۲ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۸۱۳). 
قال ابن جریر: (98 ان نَ همصال آنفسکم ومَضارّها). ((تفسیر ابن جریر))(۲۲/ 14۳). 
وقال البقاعي: (أي: يتجَدَّدُ لكم عل في يوم من الأيام» فأنتم ترود ذلك خيراء فإذا علمموه 
خيرًا یم عليه» فكان ذلك لكم خيرًا... وإِلّما عبر عنها بهذا؛ إشارةً إلى أن عاقلا لا يسه أن 
يتك ما یمه أعلى وجوه الحُیر) . ((نظم الدرر)) .)٦٦ /٥۰(‏ 
وقال السعدي: («إ إن کت َو ون أنَّ ما عند الله یر وأبقی, وأنَّ م من رانا على الدّين فقذ 


3 


حَسرٌ الحُسارة الحقيقيّة؛ من حیثٌ طن أنه يَربَحُ) . ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۱۳). 


4 ےم ہو 
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٩‏ و و 


داضت ألصَوه انش زوا ف ایض وابنغوا من فصل اللہ واد کروا له كيرا 


e‏ 1 ر 1 0 رہم ¢ و ا 
أنه لما حَث الله تعالی على الصلاةء وأرشد إلى أن وَقتھا لا يَصلحٌ لطلب 
را 3 ۷ في ی ا روف 9 
شيء غيرهاء وأنه متى طلب فيه شيء من الدنياء محقت برکته» مع ما اکتسب من 
الإثم- بیّن وَقتَ المَعاش» فقال مُبِيحًا لهم ما كان خظر علیهم (): 
کی کے ہے کے کے کے aA‏ میک AT‏ کہ مه 
7 قدا فضِيَتٍ آلصَوه انش روأ آلارض وأبنخوأ من فصل الہ . 
و 2 ۱ 2 3 7 ۳ ۱ 
آي: فاذا فرغتم من صَلاة الجمّعة فتفرّقوا في الأرض» واطلبوا من رزق الله 
ی 
إن شئتم؛ فلا حَرَّجّ عليكم في ذلك 


(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ 1۷). 

)٢(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ ٦٦٤٦ء‏ ٦٦٤٦)ء‏ ((تفسیر السمرقندي)) (۳/ ۸٥٥)ء‏ ((تفسير 
الرازي)) (۳۰/ ۵6۲ ((تفسیر القرطبي))(۱۰۸/۱۸)ء ((تفسیر ابن كثير)) (۸/ ۰6۱۲۲ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (۲۰/ ۰۱۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: .)۸٦۳‏ 
قال ابن عطية: (قوله: 45 فانتش ره روا جع اس على أنَّمُقتضى هذا الأمر الإباحةء وكذلك ول 
تعالى : 8 وابنخوا اون قشل او أنه الإباحة في طلب التعاش) . ((تفسير ابن عطية)) (۵/ ۳۰۹). 
وقال ابن الفرس: مر إباحة باتفاق). ((أحكام القرآن)) (۳/ 77 ۵). وینظر: ((تفسیر ابن جزي)) 
(۳۷۰۵/۲). 
وقال ابن حجر -بعدٌ أن ذكْرَ الاجماع على أ 0ر للإباحة-: (وقد جتّح الدّاودي 
إلى أله على الوجوبِ في حقٌّ مَن يقد على الكسبء وهو قول شاد تقل عن بعض اه 
((فتح الباري)) (۲/ 4۲۷). 

ا بعضهم قد ذهب إلى أنَّ الأمرَ بالانتشار بعد الصَلاة للاستحباب» وذکر 
منوم عرَاك بِنّ ن مالك وعمُران بن قيس. ونسَبٍ إلى الأكتريق أنه لسن بأمر حقيقة واا هو 
رن راگ ود م عطات ومجاهداه را کاف ومقاتل بن کات راز ود پنظر: ((فتح 
الباري)) لابن رجب (۸/ ۳۳۷). = 
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رح 


سورةٌ الجُمُعت - الآيات اک N‏ 5 
ادرا کرک قیخرد). 


مناسّبتها لما قبلها: 

CIT‏ تپٹآھ OA‏ رت مس و سوک و 

لمَّا كان الاشتغال فى التجارة مَظِنَة الغفلة عن ذکر الله؛ مر الله بالإكثار من 
كو 


وأيضًا لَمّا كان السّعىُ في طلب الرّزق مُلهيًا عن الذكر؛ بين أنه أعظَمُ السّعي 
5 5 ع 211 کر راف ہم 0 ے و 7 
في المعاش» وان من غفل عنه لم ینجح له مقصد. وان تحایل له بكل الحِيّلٍ 
وغیر ذلك". 


وکا لله كيرا محر حون 4 . 


أي: ےے ےج فلا تلهیتکم تجارة ولا یم 
عن ذكر الله؛ لعَلکم تَظفَرونَ ہما تطلبوتّه من الخیره وتنجون مما ترهبون". 


اال ا : ود يشم لس وه کرو ال تما وفعودا وع جو رڪم 4 
[النساء: .]۱۰٢‏ 


= وقیل: قوله: نون ی لیس لطلب الذّناه ولكن لعيادة مريض» ومحضور جناز 
وزيارة ےرا . وممّن روي عنه هذا القول من اللف: ابن عبّاس. يُنظر: ((تفسير البغوي)) 
٩۳ /۰(‏ ((الدر المنثور)) للسيوطي .)۱٦١/۸(‏ 
وقال الحسَنْ» ٠‏ وسعید بن یی ومكحولٌ: رابتعا من فصل آله 4: هو طلّبُ العلم. ينظر: 
((تفسير البغوي)) (۵/ ۰٩۳‏ ((تفسير ابن الجوزي)) /٤(‏ ۲۸۶). 

.)۸۱۳ پنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ 1۷). 

(۳) بنظر: ((تفسير القرطبي)) (۱۰۹/۱۸)ء ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ۰6۱۲۳ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(۲۰/ ۱۷ء ۱۸))ء ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۸۱۳ ((تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير 
القرآن)) للسعدي (۱/ ۸۷). 
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0 :۳ 2 
رت سرت 4-4 
60 و‫ ا 7ہ ر 
وقال سبحانه: بت الله الرزف واعبدوه وا اکر لی ركمو 4 
[العنکبوت: ۱۷ ]. 


ود راوا ره او قوا سسا 
التجرة واه خير اون ۲9 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ((أن ال صلی آل علیه وسلم كان 
ای 2 5 2 ر 2 
يَخطبٌ قائمًا وش فجاءت عير من 8 فانفتل”" الناس إليهاء حتى 

ين إلا اثنا عد عَقَرَرَحُلا؛ فلت هذه الا الي في الجُمعة :ود وأ ره 


٤ 


ویک راو ره أو انفضأ لیا ورو نما . 

(۱) العيرٌ: الابل بأخمالها. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (۳۲۹/۳). 

(۲) انفتّل: أي: انصرّف. يُنظر: ((مرقاة المفاتیح)) للقاري (۲/ ۷۷۰). 

(۳) رواه البخاري (۹۳۲)ء ومسلمٌ )۸٦۳(‏ 0407 
قال ابن الجوزي: (قال المفشروة؛ كان الذي قدم باشّجارة دخية بن خليفة الكلبي» قال مقاتل: 
وذلك فيل آن بُشلم. قالوا: قَدمَ بها من الا وضرب لها طبل یذ لاس بقُدومها. وهذه 
كانت عادتهم إذا قَدمَتْ عیرٌ). ((تفسیر ابن الجوزی)) /٤(‏ ۲۸۹). وینظر: ((تفسیر مقاتل بن 
سليمان)) (۳۲۸/۶). 
وقال العلیمي: (كان قد أصاب المديئة حط شدي وكان ديه بنُ خليفة الب ایهم بکل 
ما يُحتاجون إليه من بر وشعیر وغیرهما من الم وكان إذا دم ضرب الطبل؛ یلبم ققدم 
یوم الجمعة -وذلك قَبْلَ اسلامه- ای صلی الله عليه وسلم یط فرب الطبل» فخرّج 
الاس إليه ومّن في المسجد عونا آن كدو و عنده صلی اه علیه ا ماف مت 
ر وامرأة). ((تفسیر العليمي)) (۷/ 5 ۵). 
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ROE 
2 32 9 ع‎ 1 
أي: يقول الله تعالى مُعاتبًا بعض أصحاب رسوله صلی الله عليه وسلع: وإذا‎ 
تما ان او لیکن نك مل اهر هر کو نكن فا ایا‎ 
ها فى قرف امین عن الدنیاء والاقبال علی الا خرة» انض فوا إل‎ ۵ 
تلك التّجارة مُسرعينَ» وترکوك -يا محمّدُ- قائمًا على المتبر تَخط".‎ 


کک 
لے سورةٌ الجُمعت - الآيات 
4 


)١(‏ بنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۲۲/ ٤‏ 55)» ((تفسیر ابن كثير)) (۸/ ۰6۱۲۳ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(۲۰/ ۰۹ ۷۰))» ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۱۳). 
ANE A‏ ترا هر هر الم رم رالات 
۹۹۷9 (۳/ ۱5۷)» ((الوسیط)) للواحدي (4/ 
١‏ ((تفسیر البغوي)) (۵/ ۰۹۵ ((تفسیر ابن الجوزی)) (4/ ۰۲۸۵ ((تفسیر الرازی)) 
(۲۰/ )۰ ((تفسیر البيضاوي)) (۵/ ۰)۲۱۲ ((تفسیر العليمي))  /۷(‏ ۵). 
قال ابن عثيمين: (اللَّهوٌ: هو الذي كان يَصحَبٌ الّجارت وهو أنه جرّت العادةٌ أنَّ الب ذا 
جاؤوا وأفَلوا إلى المدینة جعَلوا يَضربون بِالدّْفٌ؛ لأجل أن يُفزعوا لاس ويْيّهُوهم على أله قد 
جاءت عير فلمًا سمعوا ا التجارة). ((فتح 
ذي الجلال والإكرام)) (۸۱/۲) بتصرّف. 
ومن قال: هو الطبل» اَل اكز بذ ا والزمخشری» والرشعني» والنسفي» 
والخازن والنيسابوري وأبو السعود. يُنظر: ((تفسیر مقاتل بن سلیمان)) (4/ ۳۲۸ ((تفسیر 
الزمخشري)) /٤(‏ ۰۵۳ ((تفسیر الرسعني)) (۸/ ۰۱۳۹ ((تفسیر النسفي)) (۳/ ۰1۸۳ 
((تفسیر الخازن)) (4/ ۰۲۹۶ ((تفسیر النيسابوري)) /٦(‏ ۰۳۰۲ ((تفسیر آبي السعود)) 
(۲۰/۸). 
قال الزمخشري: (وكانوا إذا أقبلت العيرٌ استقبلوها بالطّبل AEA‏ بای 
((تفسیر الز مخشری)) ١ ۱ .)۵۳٩ /٤(‏ 1 
وقال ارجام : (واللَّهِرُ ماهنا قیل: الطَبل» رفص U‏ به). ((معاني القرآن 


واعرابه)) (۵/ ۱۷۳). 
وقال القاسمي: («أَوَكَوا ‏ آي: ما تلهو به النَفْسُ عن الحق والجذً والنّافع). ((تفسیر القاسمي)) 
(۹/ 1م ). 


وأا قوله تعالى: ریما که فقد قال فيه الواحدي: (أجمّعوا على أنَّ هذا القیامَ كان في 
الحطبة). ((الوسيط)) (001/5. 
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< ص ل 1 رح 
ہو حكككئ 


كل ما عند الله مر لو و ومن ألِنَجَرَةَ € 


آي: قل یا مد لأولئك المُنصَرفِينَ إلى التجارة أو اللهو: ماغند الین 
الأجر والنَّوابٍ حَيرٌ لمن يَسمَعُ حطبة الجْمُعة ويَحضْرٌ صَلاتھاء من لذة اللهی 


۱0) 


ومن ربح التجارة 


۹ ل مهو ۴ یہ ہے رو< 


جو رو وی کے 00 ہے 


مج م ہے لاس ہو ہہ موم لا سے ہے ا 2 و 
ہو ۷ رح لا همم نر ولا یع عن وف اه ٍقام الصلوة و بخافون یوم 
قل فة ارت وال د نر 146النور: ۳۲ ۳۷]. 


واه حير رن 4. 


ےی سرن سن 


0 2 


وتا للرّزق» ومَن ای الله رَزقه من حیث لا يَحِتّسِبٌ بحتسب 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (٢9/۲۲٦٦)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۸/ .)٦٢١‏ 
وممّن ذهب في الجملة إلى أنَّ المراد به النَوابُ: ابنُ جريرء وابن كثير» والعُليمي» والقاسمي» 
والسعدي. ینظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ ۰15٩‏ ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ١۱۲)ء‏ ((تفسير 
العليمي)) (۷/٥۵)ء‏ ((تفسير القاسمي)) (۰)۲۳۱/۹ ((تفسیر السعدي)) (ص: .)۸٦۳‏ 
قال القاسمي: (لإكُل ما داه أي: من اواب مرج بسماع الخطبة» والعظة بھا). ((تفسير 
القاسمي)) (۲۳۱/۹). 
وقال الرَسْعَنِي: رن ما ندال # من وا الصّلاق والّبات مع یه صلی الله عليه وا 
((تفسير الرسعني)) (۱۳/۸). وینظر: ((تفسير البغوي)) /٥(‏ ۹۷)ء ((تفسیر ابن الجوزي)) 
/٤(‏ ۲۸۵). 
وقال السعدي: (29فل ما ال 4 من الأجر والواب» لمن ارم الخير وصبر نفسّه على عبادة 
الله). ((تفسیر السعدی)) (ص: ۸۰۳). 
وقال السمعاني: (آي: ذکر له تعالی والاشتفال في الصَلاة خبرٌ من شر رات ((تفسیر 
السمعاني)) /٥(‏ 4۳۷). ۱ 
(۲)ینظر : ((تفسیر ابن جریر))(۲۲/ ۹)(تفسیرالقرطبي))(۱۸/ ۰۱۲۰ ((تفسیر السعدي)) = 
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الفوائدُ التربويّة: 


او ھی 1 ے چوک صیک ے سس وس ے عن ام مور ات ال 
-١‏ قول الله تعالی: یام الد ماما دا ووت ارو هن ور ال مه واا 


ہے مرو مج نے 


لک اگ ودروا ابيع کح لك کر عون 6 فيه أنه ينبغي للعبد المُقبل 
على عبادة الله وَقتَ دواعي اس لحُضور اللّهو والتّجارات والشَّهُوات: أن 
ذکرها بما عند الله من الخیرات؛ 2 لمؤثر رضاه على هواه. 

۲- في وله تعالی: و 4 یت لصو تبون نت نو ین کش 
کہ وکا هرا لعل حون که أنَّ الانسان ينبغي له ذا قضی من العبادة 
ألا یل بَعْدّها عن ذكر الله""؛ فلا تظْنُوا آنکم إذا قرعم من ذكر الله في الخطبة 
والصّلاة آنکم ینم من ذکر الله. لا کُر الله في کل حالِء وفي کل وقت» وفي 
کل مکان "۰ فسائرٌ العبادات تنقضي رم منهاء وذکڑ الله باق لا نقضي ولا 
فرغ منه» بل هو مُستمرٌ للمؤمنينَ في الڈُنیا وال خرت. 

۳- عمق الوكل لاینافي الشف في الا سباب الى له سبحا المتدورات 
بھاء وجَرّث مُنَه في عَلیه بذلك؛ فإنَ الله تعالی مر بتعاطي الأسباب مع أثرہ 
بالر كل فالس في الأسباب بالجوارح طاعة له والتوكل ابالقلت علیه یمان 
به» كما قال تعالى: نت روان الا وابتغواً من فضَل ال #» وقال تعالی: 


3 


2 اتا لذت اسر دوا حِدَرَسم # ۵ھ ۱ء وقال: وید هم مَا 


= (ص: ۳٦۸)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۲۳۰). 

.)۸٦٣۳ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- الفاتحة والبقرة)) (۲/ ٣‏ 57). 
(۳) بُنظر: ((شرح رياض الصالحین)) لابن عثيمين .)۱٦١ /٥(‏ 
)٤(‏ يُنظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: ۲۹۰). 
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يي ص تحت 1 ص 
568 وت ےھ 


مہ ہے 


اس طعتی كن فود ومن ربا لح 7#" [الأنفال: .]1١‏ 


٤‏ قول الله تعالی: 38 وا کروا الله كنا لعل تل خی حون فيه أن الإكثار يمن ذكر 
اله أكبرٌ أسباب ےس فقد علق القَلاحَ بالإكثار من ذِگر الله تعالى”". 


الفوائد العلميّة واللطائف: 

۱- قال الله تعالی : ایا لت ءامنوا دا ووت لصاوو من بوم لْجُمْعَةَ ... * 
ا تا الجمْعة مجمعة؛ لته مشتقة من الجمع؛ فان أهل الإسلام يجمّمعونَ 
فيه في کل أسبوع مر بالمعابد الکبارِ وفيه كمل جميعٌ الخلائق ق؛ فاته الیو 
شاد ين ال أي عق اله یھ الوت والأرض» وفيه مُق آم وه 
انشا الم وفيه احرج منهاء وفيه تقوم ماع وق ساف لا رر اتیاضد 
رش ے سب تہ 2 9  -‏ 0" 
4 ¢ 2 ا 2 ما 
فيه علقّ» واختار النّصارى یوم اد الذي ابُدی فيه الق واختار اله لهذه 
الأمّة يوم الججمّعة الذي أكمّلٌ الله فيه الخليقة". 
(۱) يُنظر: ((جامع العلوم والحکم)) لابن رجب (۲/ 4۹۸). 
(۲) گا راف السعدی)) (ص: ۸۱۳). 
سی انا 22 لابن من 00 ۳۹۷ 


1 0 ا نا احرج منهاء ولا تم لا او 
الجمعة)). رواه مسلم (4 ۸۵). 

(۵) عن أبي هُريرةَ رَضِيّ اللهُ عنه: ((أنَّ رسول الله صلّی اللهُ عليه وسلّم دَكرَ يوم الجُمُعةء فقال: فيه 
ساعةٌ لا يوافقها عبد مسلمٌ وهو قائمٌ یصلّي يَسأَلٌ الله یا لا أعطاه امه وأشار بيده يُقلّلها)). 
رواه البخاري (۹۳۵)ء ومسلم (۸۵۲). 

.)۱۱۹ /۸( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )٦( 
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-١‏ قول الله تعالى: ای منوا[ نوف لِك كوة من تور لَجْمْعَةَ اشوا 
إلی وو أ ودروا ليم خطاب الآية لجمیع المؤمنينَ؛ فدل على أنَّ الجمعة واجبة 
علی الأعیان") من قق فیهم شروطًها. 

۳- قول الله تعالی: ِا ما نودی للصَلرو من بو الجمعة نع 
إِلَ ذو مه ودروا الیم يدل على ن الجُمُعة لاتجبُ إل دای والتداء لا یکو 
إلا بذخول الوّقت. 

6 - قول الله تعالی: ایا منوا دا نوف لِلصَلوٰۃ من بر لْجْمْعَةَ اعرا 
لک دک مه ردو میم # فيه تروع الأذان لصَلاة اليو 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲۰/۲۸). 
ومعّن حکی الاجماع على فرضيّة الجمُعة: الكاساني وابن قدامة» وابن تيميّة. ينظر: ((بدائع 
الصنائع)) للكاساني (۱/ ٢٥۲)ء‏ ((المغني)) لابن قدامة (۲/ ۱۸ ۰6۲ ((مجموع الفتاوی)) لابن 
ثيمية (۳۳۹/۲۱). 
ال لق اج المسلمونٌ على أن الجمعة فرض غین الا قول كی عن السافعی أا 
فرض كفاية» وهذا علط عليه). ((زاد المعاد)) (۱/ ۰۳۸۵ ۳۸۹ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (۱۹/ ۸۸). 
مذهبٌ الجمهور من الحَتَفيّة» والمالكيّة» والشَّافعيّة: أنَّ وقت صلاة الجُمعة هو وق صلاة 
له ولاتصحٌ قبْل الزٌوالِء واختارّه ابن حزم» وبه قال أكثرٌ العلماء. يُنظر: ((مختصر القدوري)) 
(ص: ۳۹)ء ((الكافي)) لابن عبد البر (۱/ ۳۵۰ ((المجموع)) للنووي /٤(‏ 0۱۱)» ((المحلی)) 
لابن حزم (۳/ ٢٢۲)ء‏ ((فتح الباري)) لابن رجب (۸/ ۱۷۰). 
وذهب الحنابلةً إلى جواز صلاة الجُمُعة قبل الوا واختاره الشّوكاني وابنُ باز. يُنظر: 
(الانصاف)) للمرداوي 0ء ((نیل الأوطار)) للشوكاني (۳/ ۰۳۰۹ ۰6۳۱۰ ((مجموع 
فتاوی ابن باز)) (۱۲/ ۳۹۱ ۳۹۲). 
قال ار رش :(قالأحمد: رُويّ عن ابن مسعود, وجابر» وسعد ومُعاویة: هم صلّوْا قاروا 
وإذا صلّی هولاء مع مَن يَحضُرُهم من الصّحابة ولم يك فهو إجماعٌ). ((شرح الزركشي على 
مختصر الخرقي)) (۲/ ۲۱۰). 

(۳) بطر ((الاکلیل)) للسيوطي (ص: ۲5۳). 
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۱ 7 24 ۴ ص 
رات جلا التفسير المحوّر للقرآن العرييي) + 


۳ 2 صے ماكر 0 مم 2 
إِلَ ذک الہ ودروا ليم فيه مَشروعیّة صلاة الجمعة. 
کی 7 ے چیک مک ے ہے وہ ے ر ام ہے و< ہر ےھ 
-٦‏ قول اللہ تعالى: یانما آلذین امنوا دا دی للصّلوٰۃ من بو الجمعة فَأَسْعَوأ 
ےہ بح ےہ ےرہ ٢‏ ہہہے۔ رر 7 2-9 ری نی ۰ ہے رم و 
إِلَ دراه ودروا یه استدل به مَن قال: إنه يجب إتيان من هو في مكان یسم 


فيه النداءً. 


يي 7 ر چوک ص سس وہ ے شو مرو و< ر رصم 
-٥‏ قول الله تعالی: ينام الین افوا إذا نودی للا ةش و الجمعه نوا 


= وممّن نقّل اللإجماعٌ على مشروعيّة الأذان عَقيبَ صعود الإمام على المنبر: ابن قدامة. يُنظر: 
((المغني)) لابن قدامة (؟/ ۲۲۰). 1 ١‏ 

.)۲ ۰۳ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 
قال ابن جُرّي: (حضورٌ الجمعة واجبّ؛ لحمل الأمر الذي في الآية على الوجوب باتفاق الا‎ 
اا لا تي عل ىلق اؤولا على الگ ولا علیالمریض اقاق ولا علی الد راتا عند‎ 
301 /۲( +٦ ٢٣+ 7+ 
و :1 ٴ۷"‎ 
يُنظر: ((الاجماع)) لابن المنذر (ص: ۰ 4 ((معالم السئن)) للخطايي (۱/ 4۳ ۰6۲ (المغني))‎ 
.)۲۵۰ /۲( لابن قدامة‎ 
ومّن نقل الاجماع على عدم وُجوب الجُمعة على الصّبيٌ: ابن المنذره وابنٌ بطال. يُنظر:‎ 
.)٦۷۸/۲( ((الاجماع)) لذبن تن ۰ ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال‎ 
لکن قال ابن قدامة: (أمّا الوم فهو شرطٌ أيضًا لؤُجوب الجُمعة وانعقادهاء في الصَّحبح ین‎ 
المذمّبء وقول أكثّر أهل العلم؛ لاله من شرائط التکلیف...» وذكر بع أصحابنا في اي‎ 
.)۲ 4۳ /۲( ا۷ت را مرن انها راجا عليف ينا علی تکلیفه» ولا ل علي ((السفني))‎ 
وأمًا المریض فقال این دام (ويْعدَرُ في تركهما [أي: المججمعة واليجماعة] المريض في قول‎ 
.)4۵۱ /۱( عامّة هل العلم). ((المغني))‎ 
و (لا أعلّمُ اختلافا بيْن أهلٍ العلم على أن للمريض أن یتخت عن الججماعاتِ‎ 
.)۱۲٦ /۲( من أجل المرّض»). ((الإشراف على مذاهب العلماء))‎ 
ولا ع المجمعةٌ علی المسافر باتفاق المذاهب الفقهيّة الأربعة. ينظر: ((تبيين الحقائق))‎ 
4۸۵ /4( للرَّيْلَعي (۱/ ۱ (التاج والإكليل)) للمرّاق (؟/ 7 (المجموع)) للنووي‎ 
.)۳۱۰/۱( ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي‎ 

(۲) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)۲٢٦٢‏ ك 
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تک 6 
کک الخد SK‏ اق اج 
رس بت BOE‏ 


ار 


موہ 7 ر چوک ص کے ے سس وس ے ام ام ري وھ نين عفد 
۷- قول اللہ تعالی: ایا آلذین ءا PE SE ONE‏ لح مه سا 


گی در اگ ودروا الیم 4 اسمَدَل به من قال: لا بُحتاج إلى إِذْنَ السلطان؛ لاله تعالى 
ارت ال ول يشترط إذن آ92 


۸- في قوله تعالی: ان منوا ووت لِلصّلَوةَ من بو لْجُمْعَة تَسْعَوَا 
ِكَ گر لله 4 دَلالةٌ على اشتراط تقد الخطبّین على الصّلاة؛ فقد أَمَرَ سْبِحانه 
بالسّعي إلى ذكر الله من حين النّدای وباللوائُر لقع أن ای صلی الله عليه 
ls‏ إذا أَذَنَالمؤذنُ یوم الجُمُعة حَطبَ؛ إِذَنْ فالسّعيُ إلى الخطبة واجبٌ» 
وما كان لسع إليه واجبًا فهو واجبٌ؛ لأنَّ السّعيَ وسيلة إلى إدراكه وتحصیلہ 
فإذا وجبت الوّسيلة وَجَبت الغاية”". 


ے 


يي 7 5 رک ص کے سے سم ے مر ام مور صح E‏ 
۹- قول الله تعالی: يَتأمها الین ءامنوا داوف لاه زو من نوو الجمعة فاسعَوا 


= ووجوبٍ الجَمعة على من يَسمّعٌ النْداءَ ولو كان خارجّ البَلدِ هو مذهبٌ الجمھور؛ من المالكيّة 
والشَّافعيّة والحنابلة» لکن حذّہ المالكيّةٌ والحنابلةً بمسافة فَرسّخ [ثلاثة أميال» قرابة خمسة كيلو 
متر]. يُنظر: ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد الب (۰)۲۸/۱ ((المجموع)) للنووي 
(٤/۱۸۸)ء‏ ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (۲/ ۲۲). 

.)۲ ۰۳ ینظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 
وصکة الجمعة بغیر إِذْنِ السلطان وخضوره سوا أكان الشُلطان في البلد أم لاء هو مذهبُ‎ 
۲4۹ /۱( اس ي المالكة والشَّافعيّة والَنابلة. يُنظر: ((الكافي)) لابن عبد البر‎ 
.)۲۷۹/۲( ((المجموع)) للنووي (٤/۵۰۹)ء ((الإنصاف)) للمرداوي‎ 

(۲) ينظر: ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لابن عثيمين (5/ .)0١‏ 
واشتراط تدم الحُطبتين على الصّلاة مق عليه بین المذاهب الفقهيّة الأربعة: الحتَفيّةء والمالكية 
والشافعيّة بال E‏ ((تبيين الحقائق)) ازل مع ((حاشية الشلبي)) (۲۱۹/۱)ء 
((الشرح الکبیر)) للدّزدي مع ((حاشية الدسوقی))(۳۷۸/۱)ء ((المجموع)) للنووي «(o16 /٤(‏ 
((الانصاف)) للمَزادوي (۲/ ۲۷۳). 
قال الشربین: (كَزنھما قب الصّلاة بالإجماعء إلا مَن شَذ). ((مغني المحتاج)) (۱/ ۲۸۵). 
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ص بح ص 
a 2 8‏ جل التفسیر المحرر للقرآن العرييي) ھ2 


ل د َيه وروا آلب فيه أن الخطبتین يوم الجمعة فریضتان يجب حُضورُھما؛ 
لاله سر (الذَّكرُ) هنا بالخطبتّین -مع الصّلا - فَأمَر الله بالمُضِيٌ إليه والسّعْي 
لے( . 
۰- في قوله تعالی: دا دی للصَّلَوةَ من بوم ألجُمعَة فاسَعَا رل 27 
أن خطبة الجَمعة هي من ذكر الله تعالى. 
اتاد حلي ی ی 
ثلاثة تفر فإنّها تامُ کال ؛ لأنّه يَحصُل بهم الجَمعٌ: إمامٌ ی ی ی 
لک یجیبٍ. وقد قال الله تعالى: ووا الذي متا ا 
و اللحمعة سٹو سَعَوَأ إل ذ کر اللہ کر که المنادي: امن ولا بد من حطيب» ولا 


ر رفوك 
تا 


.)۲۲/۲۸( يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۸۱۳). وینظر أيضًا: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 
وكون الخطبة شرطا في الجٛمُعة لاتصحٌ بدونها فذلك باتّفاق المذاهب الفقهيّة الأربعة: الحتفية‎ 
(التاج والإكليل))‎ ۱ ٩ /۱( والمالکیّة والشافیّة والحنابلة. يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للم‎ 
.)۳۱ /۲( للمَوٌاق (۲/ ۰۱۵۷ ((المجموع)) للنَّووي (4/ ۰6۵۱4 ((کشاف القناع)) للبَهوتي‎ 
وأمًا اشتراط کونهما خطبتين فهو مذهبٌ الجمهور من المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة. يُنظر:‎ 
((المغني)) لابن‎ ۰۵۱۳ /٤( ((الشرح الكبير)) للدردیر (۳۷۸/۱)» ((المجموع)) للنووي‎ 
.)۲۲۵ /۲( قدامة‎ 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- جزء عم)) (ص : ۱۹۹). 

(۳) ینظر: ((مجموع فتاوی ورسائل العثیمین)) (۱7/ ۱۳). 
وهذا القول هو رواية عن أحمدء وبه قال آبو وف وطائفةٌ من السّلّفء واختازه ان تيميّة وابن 
باز. ينظر: ((المغني)) لابن قدامة (۲/ 4۳ ۲) ((المبسوط)) للسر خسي (۲/ 4۳ ((المجموع)) 
للنووي (4/ 4۵۰4 ((الاختیارات الفقهیة)) لابن تيمية (ص: 8۳۹ ((مجموع فتاوی ابن 

باز)) (۳۰/ ۳۲۳۲). 
ومذهث أبي حنيفة ومحمّد آن قل الجماعة فيها ثلاث سوى یں ینظر: ((تبيين الحقائق 
شرح کنز الدقاتق وحاشية الشْلبي)) (۱/ 0)). 2 
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ره 
۲- إن قیل: كيف یس ذکر الله بالخطبة -مع الصَلاقت وفي الخطبة ذکر 
غير الله؟ 
فالجوابٌ: أنَّ ما كان من ذكر رسول الله صلی اله عليه وسلّمء وال عليه 
وعلى خلفائه الرًاشدینَ وأتقياء المومنین» والموعظة والتّذکیر: فهو فی 0 خکم 
ذكر الله . 1 
ا 3 E‏ كا e OA‏ اتا 
لک ذک مه ودروا | لج فيه اي عن البيع والشّراء بعد نداء الجُمُعةء و 0 
ذلك؛ وما ذاك إلا لاله یفث الواجبّ» ويشعَل عن فل ذلك على أن ؟ 
ولو كان مُباحا في الأصلء ه96٤75ھھھ'"‏ 
تلك الحال”"» وكذلك جميع العقود لا یستئتی من ذلك الکاخ 02070 
و ولا لوعن ولا غیڑھاء نعم ربّما یقول قائل: إن عقود رات -كالهبة- لا 
ره لأنّها لا تلهي ولا تشغل» » فلا لو أن رجلین آقبلا على المسجدء وفي 
حال 22 أَذّنَ لصَلاة الجمعت فوهت احدهها ا ٹ " اه 
و وو ہت 
= ومذهبٌ الشَّافعيّة والحنابلة أله یُشْترَط أن یکوںَ العددٌ أربعينَ. يُنظر: ((مغني المحتاج)) 
للخطيب الشربيني (۱/ ۲۸۲)ء ((شرح منتهي الإرادات)) للبهوتي (۱/ ۳۱۳). 
ومذهَبٌ المالكيّة أنه يشترط مخضور اثئّيْ عشَّرٌ رجلا. يُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح 
الصغیر)) (۱/ 4۹۷). 
(۱) يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (4/ ۵۳۵). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۸۱۳). ویٔنظر آیضا: ((الاکلیل)) للسيوطي (ص: ۲۱۳). 


(۳) پنظر: ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لابن عثيمين (۸/ ۱۹۲). 
قال اب کثیر: (اتَمَّ العُلَماءٌ رَضيّ الله عنهم على تحریم ابيع بعد اداء اي . واختلفوا: هل - 
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ص کک 1 رح 
518 سس سح 


-٤‏ إِنَّ المعاملات التي يُكتسّبُ بها المال لا ینهی عنها مُطلقًا لکونھا تَصُدٌ 
عن ذكر الله وعن الصَلات بل يُنهى منها عا ید عن الواجبء كما قال تعالی: 
دا دی لصو من بو اَلْجْمُعَدََأمعَوَا ِل الوا نیح وقال تعالی: 
طإ فا بت الصاو ان نوا ف رض وَابنخواً من فصل له ب ؛ فما ان مه 
وشاغلا عمًا مر الله تعالی به من ذکره والصّلاة له فهو من نہ وان لم يَكُنْ 
جنشہ مكرما كالبيع العمل في التّجارة وغیر ذلك 

نت تعالی: وا ووت لص وة ون بوم الحْممَة اسحا إل ذ £ 
ودرا الع الک که التَضیل لا دل على أنَّ المفضول جاترٌ؛ فقد جَعَلٌ 
شبحانه السَّعيَ إلى الجمّعة خيرًا من الببع. والسَعيٌ واجبٔ: والبِيع حراة”". 

ار : اشوا در آم ودروا ابيع اک خر کم إن شم مَتعَلمُون 

٭ فا فضت لصو فان روف الْأرضٍ وابتغواً من فصل الہ وادکروا أله كيرا 4 


ہا ات ES‏ 


لي 


م 


الله 


= يصح إذا تعاطاه مُتعاط أم لا؟ على قولین» وظاهرٌ الآية عدَمُ الصّكَة). ((تفسیر ابن كثير)) 
(۸/ ۱۲۲). 
من نقل الإجماعً على تحريم البيع بعد الا إسحاقٌ بن راو وابنُ حزم» وابنُ العربي؛ 
وان رُشْد. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (۸/ .)١945‏ ((المحلى)) لابن حزم (۷/ ۹١١)ء‏ 
((أحكام القرآن)) لابن العربي (4/ 4٩‏ ۲ ((بداية المجتهد)) لابن رشد (۳/ 187). 
وان انعقاد البيع فذهب الحتفی ولاف -وهو قول اا إلى الا عفد مع رة 
بحرم. ینظر: ((حاشية ابن عابدین)) (0/ ۰64۹ ((المجموع)) للنووي (6/ ۵۰۱ ((بداية 
المجتهد)) لابن رشد (۲/ .)۱٦۹‏ 
وذقب المالكيّةٌ والحنابلة إلى أنه يحرم ولا ین البيعٌ. يُنظر: ((مواهب الجلیل)) لطاب 
(۲/ ۰۵0۳ ((الاقناع)) للحَجّاوي (۲/ .)۷٤‏ 

(۱) يُنظر: ((الفتاوی الکبری)) لابن تيمية (4/ 1۷۰). 

(۲) پنظر: ((المصدر السابق)) (۲۷/۲). 
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14 ۳ 2 ع 3 و 
الجواب: الأول من جُملة ما لایْجتَمع مع التّجارة اصلا؛ إذ المراد منه الخطبة 
عر کے وح ل لاغ مك موق 


والصّلاة. والثّاني: ما يجتّمِعٌ» كما في قوله تعالی: فلرجال لا تلهم تجرة ولا بیع 
عن ذف أ اق 4 [النور: ۷. 


١‏ - في قوله تعالی: لِک ملک إن رون هن الخَیربَة تکون في 
الواجب وتکون في المستحَبٌ". 


۸- في قوله تعالى: :3 دا يت ألصَلُوهٌ َأَنمَشِرُوا في الْأرْضٍ 4 إشارة إلى 
أله لا خطبة بعد صلاة الجَمُعة فليس هناك تحطبةٌ ولا كلام ولا مَوعِظة فان 
تكفي المواعِظ التي في الحطبة التی قبل الصّلاةء والتي كانت مَشروعةً في هَڏي 
ال ال علیه وسلم"۳. ۱ 


اع في نول رت بت انش روا الارض 6 آباح الانتشار 
عقب الصلاة في فیستفاد منه تقدیم | ek‏ 

تج تالی: 4 ینب ره کے لَْرْضٍ 4 آن الفرق بِينَ 
لفظي (القَضاءا » أو «الأداء) اس حي لا أصل له في كلا م الله ورسوله؛ فان 


.)۵ ۳ /۳۰( پنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (۱۷۸/۱۲). 

(۳) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثیمین .)۱٦١ /٥(‏ 

E ینظر: رت اس لی سس (می‎ )٤( 

)٥(‏ قال ابن تيمكة: (لفظ «القضاء) فائه في 2 الله وكلام الرّسول المراد به إتمام العبادة وإن 
کان ذلك في وقتھاء کما قال تعالی: ل[ فت ای ران الا ابوا من قَضْلِ 
کہ » وقوله: فلا ص2 سس یکگم 4 [لبقرة: ٠‏ ثم اصطلّح طاتفة من اقا 
فجعلوا لفظ القضاء ُختَصًا بفعلها في غير وقتهاهولفظ الأداء مُختصًا بما يُفعل في الوقت» 
وھذا ریق يعرَفُ قط في کلام سول ثم تقولون: قد یُستعمل لفظ القضاء في الٌدای 
فیجعلون ال الي نّل القرآنُ بها من الَادِرا). ((مجموعة الرسائل والمسائل)) (۳/ ۸۲). = 
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EES 568‏ 


الله تعالى سى فِعْلَ العبادة في وَقتھا قضاءًء وكما قال تعالى: 9 فَإِدا فَضَیتُم 
مَسْسِكَحَكُمْ کرو له 4 [البقرة: ۰۰ ٢ء‏ مع أن هين يُفعَلانَ في الوّقت» 

ف «القضاء» في لغة العرب ضر كيال الشَّيءِ اتمامّه كما قال تعالی: *#فقضهن 
سب سوب 4 [فصلت: .]١7‏ أي: أكمَلهنَّ مهن فمن فَعَلَّ العبادة كاملة فقد 
قضاها وإِنْ فعَلها في وَقتها. 

43 في قوله تعالی: 3 اد ین لصو انش واف الأرض وابتغو من فشل 
1 لگ گنه إذا قضیت الصّلاة ة فلا جلوسٌ بعدھا مُلَِمٌ؛ فاخرّج وابتغ غ الرّرقَ» وابتّغ 

من فضل ال" . 

۲- في قوله تعالی: 3 ادف لصو نی روا نی لارض وَابنعوأ من صل آله 
وَأذكْيوأ الله کی #6 سوال: أنه في قوله تعالی: دا ثم سوه کرو 
أله 4 [النساء: ۱۰۳] آمر بذكر الله بعد انتهاء الصَلاة مُباشَرة وهنا جَعَلّها بعد 
الانتشار وابتغاء الفضل. 


الحوات: و «الجمّعة) ا مهم الله من الع 
بعد نداء الجمعة ا فكأنَّ لاس محبوسون عن اليَبع والشراء مہ 
شاو فکان من اک غ ا مات اد ات 
في آلأرضٍ وبتغوا من سل آله » والأمرٌ في قوله: نی روان الْأرَضِ ‏ لیس 
للوجوب ولا للاستحباب» ولکته للإباحة» و لع سورة الا قلسن 


= پنظر : ((قواعد الأصول ومعاقد الفصول)) للقطیعی (ص: ۰1۱ ((تحفة المسوول)) للرهونی 
1/9 0 | 
(۱) يُنظر: ((الفتاوی الکبری)) لابن تيمية (۲/ .)٠١‏ 
(۲) ينظر: ((شرح رياض الصالحین)) لابن عثيمين .)۱٦١ /٥(‏ 
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تک 
ل سورةٌ الجُمُعيَ- الآيات 
4 


هناك أمرٌ بالخضور إلى الصَّلاة» وتَرْك البيع والشراء؛ فلهذا بدأ بالذكر. 

۳- في قوله تعالی: 3 فد فضت اص اوه ترورض وَبنعوا من سل 
آنل واد کروا اک کیا لعل حون 4 أنه لا یشترط في الذكر خَلْفَ الصّلوات أن 
یکونٌ في المکان لکن أھمُ شيء أنْ یکون القَلبُ حاضرًا عند الذكر”. 


ووه < روح سار و 


-٤‏ قال تعالى: 38 فا یت الصاو فش روا في الارض وَأَبنْخُوأ من فضل 
هه وهذا وان کان في الجُمُعة فمعناه قائِمٌ في جمیع الصَّلوات؛ ولهذا 
الله أله - مر الم صلّی الله عليه وسلم الذي یدخل المسجدٌ أن يقول: 
هه ام ه 1 مر م2 5 یر ا 2 تک 2 
((اللهُمٌ افتح لي أبوابَ رحمتك)) وإذا خرَجّ أن یقول: ((اللهُمٌ إني أسألك من 
83080 لله ))۴ 
۱ کے کے 1٦+‏ و م ںہ مد 000 
6- قوله تعالی: فأ نش رو اف اَلَارَض وَابنغوأ من فضل الہ # ليس بأمر حقیقت 
1 3 7 كن 1 
وإنّما هدن وإباحة؛ حيتٌ كان بعد التي عن البّيع» فهو اطلاق من محظور فيفيدٌ 


2 
5 


الاباحة خا 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۱۵۵). 

(۲) يُنظر: ((فتاوی نور على الدرب)) لابن عثيمين /٤(‏ ۵۲۷). 

(۳) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۰/ 157). 
والحدیث أخرجه مسلم (۷۱۳). 

.)۳۳۷ /۸( يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب‎ )٤( 
قال الشتقيطي: (الّذي يَظهَدُ لي في هذه المسألة هو ما يَشَهَدُ له القرآَن العظیمٌ» وهو أنَّ الامر بعد‎ 
العظر يذل على رُجوع الفعل إلى ما کان عليه قب الحَظر؛ فان كان قب جائرًا ر جع إلى الججوازء‎ 
.)۱ "۶ یی‎ ۵9 
وقال ابن كثير: (والّذي يَنهضٌ عليه الیل هر الحُكمٌ إلى ما كان عليه الأمر قبل النھي؛ فان‎ 
كان واجبّا فواجبٌ: كقوله تعالى: << 6 سکع لتك َم الوا مركن که [التوبة: ٥]ء أو‎ 
مباخا فمُباح» كقوله تعالی: 3# ودا لاو که [المائدة: ٢]ء لا فَإِدا فقضیب الوه نوا‎ 
- في رض وعلى هذا القول تجتیخ لاله وقد حكاه الغزاليٌ وغیرُہ واختاره بعض أئمّة‎ 
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١‏ 7 أي ص 
رات خا ادتفسیر المحرر للقرآن الکری )) 65 


ک2 رصح سار و 
.5 


-٦‏ في قوله تعالی: ترورض وَابنطوأ ین فض اھ 6 إجازة الحرکات 
فی التجارة ولو کانت ب خلاقًا لمن یت تم ولا کید 0 الشّوقَ0©] 


۷- في قوله تعالی: 2 ونوا من فصل اه وڈ کرو اله کر اَل حون 


”و 
و 


إشارة إلى أن الانسانٌ إذا قدُمَ الصَّلاةَ على البّیع والشُراءِء تم اشتری وباع بعد 
ذلك؛ فاته یررّق» ویبارك الله له في بیعه» ویس له» والعكسٌ بالعکس۳. 


کے م نارسمه ہے 


۸- قول الله تعالى: چ ور رة آز وا انقشوا کہا رو كلما که يدل 
على وُجوب خضور الخطبة في صلاة المجمّعة؛ إِذْ لم يقل: وتزکوا الط 
ففيه المرٌ بخضور الخطبتّین يوم الجْمُعة وذم مَن لم يحضزهماء ومن لازم 
ذلك: الإنصات لھما'*؛ لأنَّ لحضور إِنّما هو للاستماع". ۱ 


ہے ہہ کے ر رود 


1 7 0 ما ر چم ام کے كج 2 E‏ ہے 2 
۹- قول الله تعالى: 2 ود راو رة آوھوا انفضوا لها ورد قایما 4 یل 
على مَشروعیّة القيام في الخطبتین ۳ وأن الإمام يَخطٔبُ يوم الجْمُعة قائِمًا"©. 


= المتأخَرينَ» وهو الصحيح). ((تفسير ابن کثیر)) (۱/ ۵۸۷). 

.)۲۹۸ /4( يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين .)۱٦١ /٥(‏ 

(۳) بُنظر: ((اللقاء الشهري)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: 19). 

.)۲۲۹/۲۸( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٤( 

.)۸٦۳ يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:‎ )٥( 

.)۳۲۸ /۲( پُنظر: ((فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام)) لابن عثيمين‎ )٦( 

(۷) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ ۷۰)ء ((تفسير الشربيني)) .)۲۹۱/٤(‏ 

(۸) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ۱۲). وینظر أيضًا: ((النکت الدالة على البیان)) للقصاب 
.)۳۰۱/٤(‏ 
اخثلف في خکم خطبة الإمام قائمّا؛ على آقوال: 
منها: 101 انخطیب حالّ کر لدو علیه ومو ودوك الال وقول الاکثر 
من المالكيّة, وهو روا عن الإمام أحمة. يُنظر: ((المجموع)) لس (4/ ۰0۱4 ماد 
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ی الله تعالى: ود رو کر أو وا نوا ِلہا ويرك فليم 4 فيه 
ی ال ۰ 22 

۱- قول الله تعالی: 28 ود روا تر ڑھوا نقض وال یما وت رکوک فایما ‏ فيه اشتراط 
الجَماعة فی صلاة الجمعة”". 


دعا 


۲- في قوله تعالی: 38 ود راو تر وو اَنَضُوَا ِلہا پان الشّجارةَ وان كانت 
ممدوحة باعتبار گونها من المكاسب الحلالِ؛ فإنها قد ثُدَمُ إذا قدَّمَتْ على ما 
تقدیمه عليها"”". 
ع م د شسہہ 00 


نات تحت قل 
فاك روو وف مرک ہے ہو ۸2 7ے 


هرمن اللو وم رو له عبر لین 4 توبیخ له تك TEE‏ 
عنها بالتّجارة أو بل و*. 
بلاغة الآیات: 


إو ایا اد ماما وی ا ف برش امه متنا 


= ((مواهب الجلیل)) للحَطّاب (۲/ ۰6۵۳۱ ((المبدع)) لبرهان الدین ابن مفلح (۲/ .)۱٢۸‏ 
ومنها: آله يسن أن یَخطْب قاتمّاه وهو مذهبٌُ الحتفیّ والخنابلّته وقول للمالكيّة. يُنظر: 
((البناية) لقعي (۳/ ۵7)» ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح ١8۸1‏ ((شرح مختصر 
خلیل)) نلخزشي (۷۹/۲), 

(۱) ینظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ۲۰۳). 

(۲) پنظر : ((المصدر السایق)). 
وقد نقل الإجماعٌ على ذلك غير واحد؛ منهم: این رد والکاسانی» والنووي. يُنظر: ((بداية 
المجتهد)) لابن رشد (۱/ ۰6۱5۸ ((بدائع الصنائع)) للكاساني (۱/ 6۲۹7 ((المجموع)) للنووي 
(۵۰۸/۶). ویُنظر الخلاف في العدد المجزی (ص: ۲۹۰). 

(۳) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر .)۲۹۹/٤(‏ 

.)4۵۳ /٥( يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب‎ )٤( 
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ہے سے ۶ مم وو ه ری ویو رم 
لل 2-21 ار لک إن شنم علمون # 
- قيل: هذه الآياتُ هي المقصودٌ من السّورة» وما لها مُقدَّماتٌ وتوطئات 
سه 7 ۰ 4 3 ع 7 4 2 5 
لھاء ووَجْهُ اتصال هذه الآية بالآيات الأربع التي قبُلهاء فكل لهذه الآية تمهيدًا 
وتوطئة: أن اليهود افتخروا على المُسلمينَ بالسّبت. فشرع الله للمُسلمینَ 
ال 
1 7 7 2 سا 2 و و 3 
- والتعريف في الصلاة تعریف العهد» وهي الصلاة المعروفة الخاصة بيوم 
ہے 3 1 
- و(من) في قوله : ین و ہو مم تبعيضه تبعیضیّة؛ فان یوم الجُمُعة زمان تم 
۹ی۷۷ ۹۷ مت یا 
0 کے و 3 3 ا 
الشیء ویجوز کون (منْ) للظرفيّة”". 
- وإيثاز اذ ا هنا دون أن یقول: (إلى الصّلاة)» كما قال: 39 فد 
ُي وه + لِتَتأنَّى إرادة الامرین: الخطبة» والصّلا:٩.‏ 
- والمرادٌ الأمرٌ برك مايُذهل عن ذكر الله من شواغل الدنياء وکل ما يَشْغَلُ 
عن السَعي إلى الجْمُعة وإنما خص البیع من بَيْنها؛ لأن يوم الجمعة يوم 
EE STE‏ 0000 1 9 
يهبط الناس فيه من قراهم وبواديهم» وينصبون إلى المصر من كل اوب» 
ووقتٌ هبوطهم واجتماعهم واغتصاص الأسواق بهم إذا انتفخ النَّهانٌ 
وتعالى الضحىء ودنا وقثٌ الظهيرة» وحيتئذ تشتد النجارةٌ» ويتكائرٌ الم 
والشراءُ فلمًا كان ذلك الوقتُ مَظِنّةَ الذهول بالّیع عن ذكر الله والمُضیٌ 
)١(‏ پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۱۹/۲۸). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(۳) پنظر: ((المصدر السابق)) (۲۸/ ٢٦۲۲ء‏ ۲۲۷). 
)٤(‏ پنظر: ((المصدر السابق)) (۲۸/ ٢۲۲ء .)۲٢٢‏ 
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إلى سیت ۰ قیل لهم : بادروا تجارة الآخرة» وات اکر تجار الا واا 
إلى ذكر الله الذي لاشيء نف منه وأربخ» 98 وَدَروأ ليم > الذي نفعٌه سير 


E 
وربحه مُقاربث‎ 


عم لد 


رف سا ولاز مايق م حبك ما لهي ء من ا مارك 
في المعنى كل شاغل”» ولا سب تُرولِ الآية كان لتزك فريق مهم الم 
إا ف سان * ولان البيعَ والشراء في الأسواق غالبّاه والغفلة على أهل 
الو 
- ولم يذكر الشراء؛ لأئَه لما ذکر الببع فقد دل على الشراء“. 
۳ 7 ع 2 3 
- والاشارة ب 5لک إلى المذکور أي: ما ذكرٌ ین أمر بالسّعي إليهاء 
وأمر برك البیع حبتنده أي: ذلك حَيرٌ لکم مما بَحضل لکم من الییوعات؛ 
وو ا ۶ ی ورب و 2 ا 
لفط جع کی 4 اسم تفضيل أصله: َخیرُ حُذقَتْ همز لكثرة الاستعمال» 
والمُفضّل عليه مَحذوف؛ لدّلالة الکلام عليه» والمُفضلُ: الصَّلات أي 
۱ عليه: ماع لیم للبائع وا لمُشتري”". 


ت : ِنَم ْتعلَمُونَ ‏ جواب فان 6 محذوف دل عليه ما له والتّقدِيُ: 


(۱) ينظو ((تفسیر الز رئ( ۰۵۳۵ 6): 
(۲) ینظر: ((تفسیر الرازي)) (۳۰/ 1۳ 0). 

(۳) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (۸/ ۱۹۵). 
(6) پنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲۰/۲۸). 

.)۵ 4۳ /۳۰( يُنظر: ((تفسیر الرازي))‎ )٥( 

.)5 58 /۳( يُنظر: ((تفسیر السمرقندي))‎ )٦( 

(۷) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۲۲۷). 
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70+0۳87 ایر لش الحقيقييْن» أو إن كنم من أهل العلم". 


- وفي هذه السورة مَعانِ لَطیفڈہ حيثٌ أبطل الله قول اليهود في ثلاث آیات 


کے و 


ت0" : انخروابائھم أولياء الله وآ اؤ فكذبهم في قوله : ا فتمتوا 

تن کم صَدِقِينَ # [الجمعة: ٠ء‏ وبأنّهم أهل الكتاب والعربٌ لا کتاب 
لهم» فشبّهَهُمْ بالحمار تحمل أسفاراء وبالسّبْت وه ليس للمُسلمينَ مث 
فشرع الله لهم الجمعة؛ ؛ فعلی هذا یکونْ في قوله : دا ویک لصو و من نور 
الْجْمْعَة) تعریض بالیهود وأنّهم ما فقوا لِمَا سعد به المومنون؛ ومن کم 
جُعلَتِ الله -التي هي منوا عله للسعي إلى ذكر له كما بجعت 
الصلة في قوله: لہ الور 4 لامل الکتاب مقررا للتمثيل 
في قوله: :3 کت الْجِتکار َيل اسما کات که وكذا لس في قرلہ: اا 
لس هادواً # عُدِل فيها من لفظ (اليهود) إلى الموصول والصّلة؛ ليكونَ 
دريعة إلى التََّوْضٍ بدعواهم الكاذبة؛ حیث سوا أنفسهم يَهودًاء وهو ِن 
هادّء أي : رجَعٌ إلى الله تعالی وتاب وإلى تقرير معنى قوله : تمتو لوت ی 
ENE‏ رجعوا الی اه وتابواالبه درف الك 
أولياءٌ الله؛ و لان انب إلى الله ولي ا فا لقاء انه إن الحبيب لا یکره 


لقاء حبيبه» به ففي کل من ن الأحاديث الثّلاثة تف في غاية لاطت والدّقة©. 
۲- قوله 0 ¥ دا فضت وه نف روفي الرض وَأبنخ وأ من فَصّلِ اللہ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر البيضاوي)) (۵/ ۰6۲۱۲ ((تفسیر آبي السعود)) (۸/ ۰6۲4٩‏ ((إعراب الق رآن)) 
لدرویش (۱۰/ .)٩۳‏ 

(۲) ينظر: ((تفسیر الزمخشري)) (6/ ۵۳۲ ((حاشية الطيبي على الکشاف)) (۱۵/ ۰4۱۱ 4۱۲ 
((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۲۱۵). 
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وکا کیال تخرد 4 
-- سو د ۵ مرح کو ا ص ے ےھ رصم ام ہم, ez2‏ 
- اعقب قوله تعالی: وق شی الکو بقوله: ان روان اَی 
ابتغواً من فضل اللہ ؟ تَنيهًا على أن لهم سَعة مِنَّالتّهار وی کی 
من ابتغاء آسباب المّعاشء فلا يأخذوا ذلك من وقت الصّلاق وذكر اه 
وار : انا لگا را پچ احتراسٌ می الانصباب في شغالِ انیا انصبابا 
يكن ذکر الب و يقن رعق الم اراتا فان الفلاح في الإقبال على مَرضاة الله 
نے 
حيرم له وم اجره 7 ھ0 
- عطف على جملة 335 ووت لصو من بو َلْجْمْعَةِ 6[ الجمعة :الاي 
لا يي ےج سپ ی 
يقة الالتفات اخطاب ال ا الله علبه وسلّم؛ ایذانا بآتهم آحریاء 
a N ELL‏ 
الغائبينَ» وفيه تعریض با وبیخ۳) 
- قیل: لعل التقسيم الذي أفادَلہ (آو) في قوله: وا ه تقسيمٌ لأحوال 
المُنفضينَ» آي: منهم مَن انفض من أجل التجارة» ومنهم مَن انفض من أجل 
اللهو*. وقيل: اید ب۔(أو)؛ للدّلالة على أن الانفضاض إلى التجارة مع 


(۱) ینظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸/ ۲۲۷). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

.)۲۲۹/۲۸( پنظر: ((المصدر السابق))‎ )٤( 
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568 جج 


الحاجة إليها والانتفاع بها إذا كان مذمومّاء كان الانفضاض إلى اللهو ی 
بذنك(. 


ہے کے ا 3 5 ہے 7+0 
- وفي فوله: ورد راو ره ۶ او وا آنقضوا لا 4 قال: لا نہ وقد ذکر 
شيكين: مر ۳ 9 777 ای الفا 
إليهاء أو لَهرًا انفضوا إليه؛ فحذف الثَّانيَ لدّلالة الأول عليه". أو قال: 


را که ولم یقل: (إليهما) ها بِالأمَمٌ؛ إذ كانت سَببَ اللّهوء ولم يكن 


0 


لالز لجار وحص برد لمیر لیا لها كانت أ 
إليهم؛ فتأنيثٌ الضمیر في قوله: له تنلیب للفظ ھ2 کر لان 
التجارة كانت الدّاعيَّ تک لانفضاضهم آو ل التجارة تحت تین 


العباد عن طاعة اللہ تعالى م من له 


.)۲۱۳ ۰۲۱۲ /۵( يُنظر: ((تفسیر البيضاوي))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /٤(‏ ۰۵۳۷ ((تفسير البيضاوي)) (٥/۲۱۳)ء‏ ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: ٥٥۵)ء‏ ((تفسير أبي السعود)) (۸/ ٢٥۲)ء‏ ((إعراب القرآن)) لدرویش 
(46/۱۰). 

(۳) بُنظر: ((الوسیط)) للواحدي (4/ ۰۳۰۱ ((تفسیر البیضاوی)) (۵/ ۰۲۱۳ ((تفسیر ابن عطیة)) 
(۵/ ۰0۳۱۰ ((أنموذج جلیل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزیل)) لزين الدین الرازي (ص: 
۷ ((تفسير أبي حیان)) (۱۰/ 7 ۰۱۷ ((تفسیر آبي السعود)) (۸/ ٢٥۲)ء‏ ((تفسیر الألوسي)) 
OA A) )۲۹۹/۱٤(‏ 
قال الشنقيطي : (الة العريية یج فيها جوع لمیر لاحدالمذکوزین بل ما في العطف 
ب «آو» فواضخ؛ ان الضمیر في الحقيقة راجع م إلى الحَد الذّائر الذي هو واجدٌ لا بعین» کول 
تعالی: 3 وه ٤‏ و 4 [النساء: ۷ را فهو تھا کی 


مت 


ومن أمثلته في انقرآن قوله تعالی: توا اسر الکو وإ € الآية [البقرة: ۵ وقوله 
تعالی: لت یگنژوت اَلذّهَب وَالْفِصَد وَلَايُفِفُوسهَا 4 [التوبة: و تعالی: ییا 
یب ءامترا أَطِبعُوأ لَه سوه وحن 4 [الأنفال: ۰ ((دفع إيهام الاضطراب)) (ص: 
۰۸ 
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28 
- وكان مُقتضّی الظّاهر أن بَُالَ: (وإذا رأيتّم تجارة أو لها فلا تنقضوا إليها)» 
ومن مت ہے ا تہ 
سے جس مه إن تر مهم با مع ال صلی الله 


7ص سماع و لي صلی 


- جملة وو 

او 

- قوله: فل ما َه حيرم لهوو نالجر آرشدهم بعْدَ لیخ والتّعبير 

اج تحرّي الاصوب. وترخي المنهج الأفوّم على سبيل العُموم» قائلا: إل 

ما نادو يرصن الَو جر که وقدَّمَ ما كان مؤخَرًا وکرّر الجارّة لإرادة 

الإطلاق في کل واحد واستقلاله فیما قصد منه تلف اساب في اتحاد 

المعنی؛ لأ ذلك في قصّة ممخصوصة”". 

- إن قيل: لم قدّم ال هنا على التّجارة» وقدَّم التّجارةً قبل هذا على اللّهو؟ 

فالجوابٌ: أنَّ کل واحد من الموضعین جاء على ما ينبغي فيه؛ وذلك أنَّ 
العرب تارة تون باکت نع زلون إلى الكل كقّولك: فلن يخود في الكثير 
والقلیلء فبدَأتَ بالكثير : ثم أردقْتَ عليه الخيانة فيما دوم وتارة تون بالأقل 
ثمٌ يرتقون إلى الأكثر» کقولك: لان أمينٌ على القليل والكثير» فبدأأتَ بالقليل 
0172 ساس اکا زی کرک یکل اعون انا 
6 اہ اماک سا لفل N‏ 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۰۲۲۷ ۲۲۸). 


(۲) پنظر: ((المصدر السابق)) (۲۲۹/۲۸). 
(۳) ينظر: ((حاشية الطيبي على الکشاف)) (۱۵/ .)٤١١‏ 
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7 5 کک - ص 
O)‏ حا التفسير المحرَّر للقرآن الکرییع) 4 


باب أَوْلى وأخرّى» ولو قدَّمْتَ في الأمانة ذکر الكثير لَعُلِم أله أمينٌّ في القليل 
من باب آولی وأحرىء فلم یگ لذره بعد ذلك فاد وکذلك قوله: وَإذا 
رأوا تر ا ات ص دم اجار هنا لین انھم ون إليهاء وأنهم 
مع ذلك نون إلى له الذي هو دُوتھاء وقوله: رین وونل 
له لین معا خی من الهو اه أيضًا خير من النّجارة التي هي 
أعظَمٌ منه» ولو غکس کل واحد من المَوضعَين لم يَحشُنْ سن . 

وقيل: إل سب تقديم النّجارة على الهو في قوله :وإ اراو ره از وا که نها 
كانت سب ذلك الانفضاض؛ ولیس الله وإلّما كان اللو ورب بالدُفوف 
سا قدمها لذلك. 

با 
لجار ية فذلك لا أن التّجارةء فليس كل اس يشتغلود في جات 
7 أَکْرھم پلهُون فالفقراء والاغتياء یهن فکان اللهو عم فقدّمه لذلك 
إذ كان حُكمًا عامّاء فقدّم التجارة في الخکم الخاص لأنّها في حادثة مُعَيَنةَ 


ڪا ر 


وم اله ني الحكم العام لاله عم ولأتها مناسبة لقوله رون 4 
فالّجارةٌ من آسباب الق ولیس اللهو؛ فوضَکھا بجنبه. 
وقيل: دمت القّجارةٌ على اللو في یه لا امہ ورت مع ال لتفضيل؛ 
لقع ال لا على الأبين عو 
7 کو > 7> 32 لحم و م ۔ ۔ 
- و الکلام بقوله: وة یرون #؛ لن الله رزق الرٌزق من یرضی 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (۳۷۲/۲). 


(۲) يُنظر: ((لمسات بيانية في نصوص من التنزيل)) للسامرائي (ص: .)۱۷١‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عطیة)) (۵/ ۳۱۰)ء ((تفسير أبي حيان)) (۱۷۹/۱۰). 
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ب 
9 
7 


2 


بح ط۶ 
ل سور الجْه لُمعت الايات 0 ا( 
لچ ات" 


7 


۳ م2 ۹ 4 14 ۶ ۔ 2 م2 شم 
عنه سليمًا منّ الأكدار والائام ولأنّهِ يَرزْق یر الذنیا ویر الاخرق و 
غیر الله قادرًا على ذلك. والنَّاسُ في هذا المَقام درّجاتٌ لا یعلمها إلا الله 


وهو العا بار 


.)۲۳۰ /۲۸( پنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء ۲۸ - الحزب 5ه 
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سپ احج دج حا 
اعت 
ONS‏ 
حا تایح 


انسماء السورة: 
بر 9 و و 2 
کت هذه السّورة بسُورة (المنافقون)؟. 


0 


EET 4 /‏ 5 ا 0 9 ون و ۲ 

فعن زید بن أَرْقَمَ رضي الله عنه» قال: ((... فلمًا أصبَخنا قرأ رسول الله صلی 
الله عليه وسلم يوار المنافقین)). 

فضائل السورة وخصائضها: 

تسن قراءتّها في الرّكعة الثّانية من صلاة الجمعة: 


و ۳ 1 و ت ر 0 1 7 ۶ 
عن ابن عَبّاس رضي الله عنهما: ((أن ال صلی الله عليه وسلم كان يقرا في 
صلاة الجمعة سورة الجمعة» والمنافقينَ))”". 
بیان المکی والمدنه 
سورة(المنافقون) مَدَنيّة"»» ول الاجماع على ذلك غير واحدمنّ الممّسّرِينَ کر 


(۱) سُمّیت هذه السّورة بهذا الاسم؛ اعتبارًا بذكر أحوالٍ المنافقينَ وصفاتهم فيها. يُنظر: ((تفسیر 
ابن عاشور)) (۲۳۱/۲۸). ٠‏ 

(۲) أخرجه الترمذيٌ (۳۳۱۳)ء والط ان /٥(‏ ۱۸۷) (۱ ۵۰8 والحاکم (۳۸۱۲) مطوّلا. 
قال الترمذي: (حسَنْ صحیحٌ)ء وصحح |سنا5ه الحاکغخء والألبانی في ((صحیح سنن الترمذي)) 
(۳۳۱۳). 

(۳) آخرجه مسلم (۸۷۹). 

(5) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ ۰ ((الوسیط)) للواحدي (4/ ۰.۳۰۲ ((تفسیر الزمخشری)) 
(۵۳۸/۶). 

)٥(‏ ممن نقل الاجماع على ذلك: ابن عطیةء وابن الجوزي والقرطبي والفيروزابادي والبقاعي. 
يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۵/ ۲۸۵)ء ((تفسير ابن الجوزي)) (* / ۲ ((تفسير القرطبي)) 
(۱۲۰/۱۸)ء ((بصائر ذوي التمییز)) للفيروزابادي (۱/ ٤٦٤٥)ء‏ ((مصاعد النظر)) للبقاعي 
(۸۰/۳)۔ 


7ئ 

مقاصد السورة: 

من أَهَم مقاصد ال 
3 فضحٌ آحوال المنافقین» وا لکش عن دخائلهم وعن خسّة نفوسهم(. 

موضوعات السورة: 

من أهمٌ الموضوعات التي اشْتَمَلَتْ عليها السورة: 

م2 2 ا وس د - و 3 

۱- وصف المنافقين ان سيوع خصالهم؛ من الکذب. والایمان الفاجرة 

والجیُن. 


۲- النَّهِيْ عن نسیان ذکر الله تعالی» والْفلة عنه. 


۳- خث المؤمنينَ على الطّاعة وإنفاق المال قبل انقضاء الأجل. 


.)۳۹۸ 7/١ 5( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۰)۲۳۳ ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي‎ )١( 


ROE 


و 


الآيات ۲-۱) 


م مور و یہ ہک ہو ۶و 727 و 


بنا جك المکوشوت قالوا نهد نک سول اک وک حلم إنك لرسولة وله قد 
إنَّ میت تحت ہے ۱ 
سره © تلشيايي “مزاخ كزوا شيع عل زوع قهز ل تقر 42 

غريب الكلمات: 

اميفو 46: ام اي جج مم يدلك» 
لائہ يسر گفره فاشْبَة الداخل للنّفق يسر رَ فیه. وقيل: شب بیع الذي له 
ال له اما ی و تال لقاصعا فإذا طليةمن القاصعاء خرّج 
من النَافِقاء» وكذلك المنافق يَخْرُجُ من الایمان من غير الوجه لق ود له 
وقیل: شُبّه بالیربُوع من هة أذ الَربُوعَ يَخرق الارض حى إذا كاد یلم ظاهرها 
۹۶۷٦‏ را ريب دقع ذلك الثراب براسه فخرح» واصل (نفق) هنا: 
7ہ" سَيءِ واغماضه ویْمکن أن یکون الأصل هو الخروجِ”© 

سم : أي: حلفهم والیٔمین: القَسَمُ وسَمّي الحَلِفُ یَمينًا -وهو اسم 
اليد-؛ هچ ی إذا حلفوا َو تحالفواء ثم كثر ذلك حى 
سمي الحلف والعهدٌ نفشه یمینًاء وقيل: يمين فعیل من الیٔمنء وهو البرک 
RL‏ تغالی NES YN‏ 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ ٤٥٥)ء‏ ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: 
۹ ((المُعْلِم بفوائد مسلم)) للماژري (۱/ ۲۹۵ ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن 
عثيمين (۲/ ۱۷۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۲۲/ ۸۹٥)ء‏ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٦(‏ ۹٥۱)ء‏ ((البسيط)) 
للواحدي (۱۰/ ۰۳۱۳ ((تفسير ابن عطية)) (۱/ ۳۰۱)ء ((تفسیر القرطبي)) (۳/ ۱۰۲). 


ص کک ص 
568 وت ےھ 


جه 4: أي: تفي وشترت واصل (جنن): يذل على تر 

د طح 4: آي: ختم وربط آي: فلا عي وعظاه ولا ون لخیر ئ02 
7۳ اا و 

الا یه و : أی: ابر ود وت ات هم الأشياء 
الدّقيقة» يُقَالُ: فقهث الکلام: إذا فَهمْتَه حقَّ الهم 02۷۳ إلى علم 
غائب بعلم شاهد» فهو ارف العلی 0 (فقه): 1 على إدراك الشيی 
والعلم ب 

المعنى الإجماك: 

تح الل تعالى هذه السّورة الكريمة بإخبار ته صلى اللهُ عليه وسلم بشأن 
O E EE‏ یظهرون الإسلام 
ويبطنون اف قالوا كذبًا بألستتهم: تشهد نك لَرَسول الله. والله يَعلَمْ أك 
رَسولّه حَقًاء والله يَشْهَدُ اد المنافقينَ لكاذبونَ في دَعُواهمُ الإيمانَ بك رسولا. 


رر ہہ وی وک 3 1 


44۲۱ /۱( یُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰۱۸۱ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰۲۰۳ ((تفسیر القرطبی)) (۱۸/ ۰۱۲۳ ((تفسیر ابن كثير))‎ 
۱ .)۱۲۵ /۸( 

(۲) ينظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۱/ ۱۷ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰4۳۲۱ ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰.4۳۸ ((البسیط)) للواحدي (۲/ ۱۱۲) و (۷/ ۰۱۸۰ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۰۵۱۵ ((النهایة)) لابن الأثير (۳/ ۱۱۲). 

(۳) ينظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰۵۰۵ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس »)٤٤١ /٤(‏ 
((البسیط)) للواحدي (۱ 47٩/۲‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰1۲ ((تفسیر ابن عرفة)) 
(۲۳۱/۶). 
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۳ رھ 1 سم سے 5 و 
ما کانوا يَعمّلونَ. ذلك انهم آمنوا ثمٌ كفروا؛ فختم ال على قلوبهم» فصارت لا 
تعي ولا تهتدي. 


ج یی ((کنث مع فيه 0 فسمعت عبد الله بن 

بخ ابن لول یقول: لا تفقوا على من عِندٌ سول الله حٌى يَنقَضُواء ون رجَعْنا 
إلی المدينة خرچ الأعَرٌ منها الأَذَل! فذكرتٌ ذلك لعَمّي ادر فی لی 
صلی ال علیه وسلّم فدعاني کہ فارسَل |لی عبد اھت ات وأصحابه 
ترا ما قالواه وعدي ال ول ا وسلم و فأصابني ات 
کرھے مله مات في بيتي» وفال عَمّي: ما آرذت الی آن کْبَك ال 
صلی اللهُ عليه وسلّم ومَقَنّك! فأنزل ال تعالی: لدا جل لکوت الوا قبد 
لك سول اه #» وأرسل إِلَىّ ال صلّی الله عليه وسلّم فترآهاء وقال: نله 


قد صدَقك!))"۲. 


ال من 


(۱) رواه البخاري (4 4۹۰) واللّفظ له» ومسلعٌ (۲۷۷۲). 
(۲) رواه البخاري .)4٩۰۱(‏ 
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OE‏ جلا التفسیر المحوّر للقرآن العرييي) + 


طج3 تشر تب رن 


آي: إذا خضر عندّك -يا محمّدٌ- المنافقون الذین يُظهرونَ الاسلاع ویطنون 


الحفی قالوا على وجه النّاکید والجزم نبا بألستتهم: نَشْهَدٌ نك لرسول الله”". 
أله اه 
َُاسَينھا لما لها 


لما کانت کیا الاخبار عن علم الیّقین؛ لا ها من الشهود وهو كمال 
معو هم 


الحضوب وتّمام الاطّلاعء ومُواطَأةٌ القُلوبِ للالسنة؛ صَدَّقّ سبحاته المشهود 
به» وكَذَّبَهم في الإقسام بالشَّهادة ومُواطأة آلستتهم لقلوبهم؛ فقال تعالى©: 


ر 


وا اه 


أي: قال الله تعالى: وال الذي أرسلك -يا محمد یلم أنّك رسوله حَقّا۳. 


(۱) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ ۰۵۰ ((تفسير القرطبي)) (۱۸/ ۱۲۳ ((تفسير ابن کثیر)) 
(۸/٥۱۲)ء‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ ۷4 ((تفسير السعدي)) (ص: .)۸٦٤٦‏ 
قال ان عاشور: (یجوز أن یکون قَولُّهم: بذک لول و 4 مَحكيًا بالمعنی؛ لام یقولونَ 
عبارات کثیرة نفد معنى نهم 9200807 الله مثل نطتهم بكلمة الشّهادة ویجوز آن 
كور توا علی هه الکلمة كلما فا اك السلا بود الك بحکاية گلایهم کت 
لو 4 دون نحو: رَعَموا). ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸/ .)۲۳٣‏ 

(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷۵/۲۰). 

(۳) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي /٤(‏ ۰0۳۰۲ ((تفسير الماوردي)) (5/ ۰6۱4 ((تفسير أبي حيان)) 
(۱۷۹/۱۰) ((تفسیر السعدي)) (ص: ۸۱۶). 
قال ابن جُرّي: (قوله: وه یمک سل ه لیس من کلام المنافقينَ» وإِنّما هو من کلام الله 
تعالى» ولو لم یکره لكان يُوهم أن قَولّه: وة َد لوی لكوت که إبطالٌ للرّسالة» 
فوسّطه بین حكاية المنافقينَ وبين تكذيبهم؛ یزیل هذا الوَهْمَ» ولیک الرّسالةً). ((تفسیر ابن = 
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كما قال سُبحاته: مل وآرسلتك لاس رسو وک ام ہد شَهِيدًا 4 [النساء /]. 

وان الله دا هدن ألمي لکذوے 4. 

ما كان رُبّما ظنَّ أنّ هذا تأكيدٌ لكلام المُنافقِينَ» دل على أنه تحقیق لمٌضمون 
0 دون 7 فقال): 

أي: ہے المنافقينَ لكاذبونَ في مَعُواهمُ الإيمانَ برسول الله؛ فهم 
يقولونَ ما لا يَعتّقدونَ صځته في قلوبهه”" 


۳ ر ص مر ا کی سے مه پر ۶و موی ےے۔ 
كما قال تعالی: 38 ون لس مَن يمول ءامنا باه ویو الڈیٹر وَمَا هم يِمُؤْمِيِينَ ٭ 


ےم 


مَك أ هما مدع 34 کے رم وم سح و 


یعون له وَالَذِينَ ءامنواً وَمَا دعوت إلّ5 آنشسَهم وما یه سعد #6 [البقرة : ۰۸ ة]. 
ہمہ کے ل صو ریگ ہے شوم ام 3 9 مرح 
#وانخذوا مہم جنة فصدوا عن سيل اللہ لبم سآ كن بت 46 
SEs‏ مر یم 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
e >6 7‏ بي ھی کے 13 و 
نه لما کان المعنی هم لم يَعتّقدوا ما شهدوا به» وكان کته قيل: فما الحامل 
لهم على هذا الكلام المؤکدِ والكذبٌ في غاية القباحة لا سيّما عند العرّب؟ 
عَلله بقوله مُسَميَا شهادتهم أَيْمانَا؛ لأنَّ الشُھادةً تجري مَجرى القَسَم في إرادة 
= جزي)) (۲/ ۳۷۷). وینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۲۳۵). 
(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷۰/۲۰). 
فان (هو قطییب شا سا رتا أن وش اتلك کر مھ رتا 
لك بذلك: حير من شهادتهم). ((تفسیر السمعاني)) (۵/ .)٥٤٤‏ 


(۲)ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ 47۵۰ ((تفسیر ابن كثير)) (۸/ ١۱۲)ء((نظم‏ الدرر)) للبقاعي 
(۲۰/ ۷۲۰۷۰ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۰۸18 ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳۵/۲۸). 


الجزء ۲۸ - الحزب 5ه 


التو كيد؛ ولذلك تُتلقى بما یی به القَسَمُ''ء وذلك على قول: 
عدوا مج صد وأ عن سيل الہ 4. 
أي: جَعَل المُنافقونَ حَلفَھم الکاذب للمُومنین سَترّا ووقاية لهم؛ فیسترون 
به نفاقهی ويتّقونَ الیل أو العُقوبة على کفره» ویصونون انفتهم وذَراريّهم 
نہ سس ھ رس 


(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ ۷۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر))(۲۲/ ۰1۵۱۰1۵۰ ((تفسیر ابن عطیة))(٥/۳۱۱)ء‏ ((تفسیر القرطبي)) 
٣۱۲۳ /۱۸(‏ ٢۱۲)ء‏ ((تفسير ابن کثیر)) (۸/ ١۱۲)ء‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ ۰۷۷ ۷۸)» 
((تفسیر السعدی)) (ص: ۰۸1۶ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳۵/۲۸). 
قال القرطبي: (لّه تعالی: طلفَصَدُوأعَن مَل أَهِ ‏ أي: أعرّضواء وهو من الصُدودہ أو صَرَفوا 
المؤمنينَ عن إقامة کم الله علیهم من ال والسَبِي وآغذ الامول» فهو من الصّدَه أو معا 
لاس عن الجهاد بأن یتحَلَوا ويقتّدي بهم غیزهم . وقیل : فصّدُوا اليهود والمُشركينَ عن ال خول 
في الإسلام بأن يُقولوا: ها نحن کافرون بهم» ELEY‏ من ولجعلنا 
ككالًا». ((تفسير القرطبي)) (۱۸/ .)۱۲٤‏ 
وقال الشنقيطي في نظير هذه الآية من سورة المُجادلة الآية :)١5(‏ (قوله تعالى: ارد 
٦‏ الاح أنه من «صَدَ) المتعدية وان تغل ی أي: 0 غرم 
ممّن أطاعهم؛ لاد صُدودَھم ذ في آنفسهم دل عليه قولّه: الك تک جنّةٌ چ 0)۶ 
التأسيس اون من الحملِ على التأكيد). او البيان)) (۷/ ۵۳ ۵). 
وقال ابن عثيمين من صَدٌَ یره فهو عن الح اص لکن من صَد بنفسه فقد لايَصُدٌ غیره فالأولى 
أن نحمل ما جاء ذ في القرآن من ذكر ال على الشيء المُتعدّيء لا على اللازم). ((تفسیر ابن 
ار ة القصص)) (ص :۳۹4۸( 
وقال ابن کثیر: (قوله: دوا نک جنه ڈو عَن سیل اگ مہ أي: اقا لاس بالأئمان 
الكاذبة» والحلفاتِ الالمة+ لِيُصَدّقوا نما يقولو فاغترٌ بهم تن لا یعرف جل أمرهم: فاعتقد 


فسا 


أنْهم م مُسلمون؛ فربّما اقتدى بهم فيما يَفعَلونَء وضدقهم فيما یقولون وهم من شأنهم آنهم كانوا 
في الباطن لا يألو الإسلامَ وأهله حَبالاء فحصّل بهذا القذر ضَرَّرٌ كبيرٌ على كثير من النّاس). 
((تفسير ابن كثير)) (۸/ .)۱۲١‏ 
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رح 


> 


34 


7 
(ٌے سورة المُنافقونَ ‏ الآيات 
4 


ہم ساء ما کاو یعملونَ 46. 

1 ۳ نے 8 N‏ 5 07پ 22 * ۰ ا 

آي: بت ما كان يَعمّله المنافقون من اتخاذهم آیمانهم جنة فصار ذلك دیدنا 
لهم وطبْعًا وجبلة۳! 


4 


كکیۃۂہ ود رم ELA‏ ۵ 4 مک >< کل ہو ہے 

:3 درك باتہم منوا ثمکنروا ميم عل فوم هرلا مهوت © 4. 

آي: الذي سبّب جَرآتّهم على الله وزسوله باتخاذهم آیمانهم جنه: أنّهم عَرَفوا 
و 4 7 3 7 7 3 7 ١‏ 2 
الق نم ترکوه واستبدلوا الضلالة بالھُدی فلم يتبعوه؛ فختم الله على قلوبهم 
فصارت لا تعی ولا تهتئدی! 

كما قال تعالى: 2۶ ف لوهم مر مَرَادَهُمُ له مَرَضَا وم داب يدا يما کنو 
1 # [البقرة: ۱۰ 


5 57 م م2 ہے ساسم ER‏ یپ مارم در ے ہو و هی وم ہے ت 
وقال سُبحانه: 38 إِنَّ الزن ءامنوا ثم کفروا تم ء موا روا تم ازدادوا كا 5 
ےھ مر کے او اک و ر وی 67 
یک اه رم ولا سم سبي 4 [النساء: ۱۳۷]. 


الفوائدً التربويّة: 
في قوله تعالی: ون ددعت کیک ہہ أن الکذب لیس من 


کا 7 7 
خلق المومن» بل هو من ايات المنافقينَ وعلاماتهم"". 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ ۰۵۱ ((تفسیر السمرقندي)) (۳/ ۰64۱ ((تفسیر القرطبي)) 
(۱۸/ ٤ھ‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۰)۷۸/۲۰ ((تفسير السعدي)) (ص: ٤‏ . 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۲۲/ ٦٦٥٦)ء‏ ((تفسیر الماتريدي)) (۱۰/ ۰۲۰ ((تفسير ابن عطية)) 
(۵/ ۳۱۲)ء ((الایمان)) لابن تيمية (ص: ٢۲۱)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ۰۱۲۰۱۲۵ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰۸76 ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸/ ۲۳۷). 
قال الشوكاني: فيا منوا أي: بسبب أَنَّهم منوا في الظاهر نفاًاء کنو یه في الباطن» 
آوآطهروا یمان ی و العفو للکافرین). ((تفسیر الشوكاني)) (0/ ۰0۲۷۵ " 

(۳) پنظر: ((فتاوی نور على الدرب)) لابن عثيمين (۱۲/ 14 ). 
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١‏ 7 لي 5 ص 
ا جلا التفسیر المحوّر للقرآن العرييي) + 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قول الله تعالى : الاجا لق دالوأ ند نك لول هو یلم 
ارسوله وال متيل إن ات لکد و 4 فيه سُوَالٌ: هذا الذي شهدوا عليه حَق؛ 
اوھ نا سان ال علیه وسلّم حق لا شك فیهاه وقد كدهع اله ش1 
وان داد لمکنون ز٥ت‏ که مع أن قوله: وواک ینک سول 4 کالہ 
تصدیق لهم؟ 

الجواب: أن كا تعالی ليم ممت علی |سنادهم انشهادة إلى آنفیهم 
ا قولهم: ده وهم في باطن الامر لا َشهدون برسالته» بل ا 
۶ کال لال ول تعالی عنهم: وین گما ءامن اسه 4 
72 قوله: ول عم * [البقرة: ۳ رت لاني ول تعالی: وازتات 
هم مم في رهم ردو 6 [التوبة: 40]. 


۲- قال الله تعالی: لدا جك وت قَالوا قد إنك سول ام بی إلى قو 


۳9 


تم 


ہے ہے مر 
ام 7 سم کے سوہ خر سے مم نے 1 7 4 
م 


نو مر ص مھ و ت وې م وه رو 
اتخذوا تلهم جنة فصدوأ عن سیب الله # استدل به على أن قول: «آشهد» یمین 
لأن القوع قالوا: ١نَشْهَدا»‏ فجعله اله يمينا بقوله: تدوأ اہم جد 4 . 


(۱) ینظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص:779). 

(۲) يُنظر: ((أحكام القرآن)) للجَصاص (۳/ ۱۰۳). 
قال ابن حجر: (لیس صريحًا؛ لاحتمال أن يكونٌ حلفوا مع ذلك). ((فتح الباري)) (۱۱/ ٤٤‏ ۵). 
والقول المذكورٌ هو مذھبُ الحتفيّة. ینظر: ((الهداية شرح البدایة)) للمرْغيناني (۲/ 6۷۳ 
((فتح القدیر)) للکمال ابن الهمام (۵/ ۷۲). 
قحك المالكيّة والحنابلة اه لیس بیمینء الا ان نوی بک کر ریا بنظر: ((الکافي في 
فقه أهل المدینة)) لابن عبد البر (64۸/۱)» ((كشاف القناع)) للبهوتي /٦(‏ ۲۳۲). 
وقال اا إن لم بقُل: (باش)ء فليس یمیناه ولو نوی اليمِينَ. بُنظر: ((روضة الطالبین)) 
للنووي (۱۱/ ۱۵). = 
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ہے و سے و 2 ۳ ری 
۶ 


2 کوج ا N E‏ وة يعم | 
ول واه َد لوین کبک که ان لیس کل من أظهّر الإسلامَ یکونٔ 
مؤمنًا في الباطن؛ فقد رف في المُظْهرِينَ للإسلام المؤمنٌ والمُنافق. 

-٤‏ في قوله تعالى مجر ےپ ہے تی 
على كلهم ووجهه: أن ما يرون هو في فلوبهې» ولا یلم ما في القلوب إلا 
عَلّامُ اليوب؛ فكأ هذا المُضْمَرٌ في قلوبهم بالنّسبة إلى الله أ ا 
باعي 

-٥‏ في قوله تعالی: ےا تم جل لا على أن أحكامَ الإسلام تجري 
علی اس غلم کس اله تعالى ل ما ال علیه ول أن يعض علیهم 
في انیا بخلاف ما آظهرواء وقد جل لاھک هديع علی سوريف ات 
نه انهم في الدَّرْك الاسفل من الاره وجَعَل کم نبيّه علیهم في الدنیا على 
۶۹۹۶۳ ۷ 


جخدوا 7 


مر مشهود د يرى 


وب سم کے سم 


E -٦‏ 27 0000" توت ی از 
ال سا ی وه رم 


= أمّا إذا قال: (أشهَدٌ بالله) فهو یمین وهو قول عامّة أهل العلم. يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة 
(۵۰۹/۹)ء ((تفسير القرطبي)) (۱۸/ ۱۲۳). اا 
وذھب السافعكة إلى أنه ليس بیمین لا بنكة. يُنظر: ((نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج)) للرملي 
(۱۷۸/۸)۔ 

(۱) يُنظر: ((الفتاوی الكبرى)) لابن تيمية (۳/ .)٤۹۲‏ 

(۲) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحید)) لابن عثيمين (۱/ ۲۳۳). 

(۳) ینظر: ((الآم)) للشافعي (۷/ ۰۳۱۰ ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (۳/ ۸۳). 


الجزء ۲۸ - الحزب ٥ہ‏ 


عليهم بِالبيّنةِ؛ لوجوه: 

آحذها: انهم لوكا زد اهر وا التوبةَ قبل ذلك منهم. لَمْ یحتاجوا إلى 
الحلف والانکان ولکانوا یقولون: قلنا وقد بنا فغلع نهم کانوا يَحَافُونَ إذا 
ظھَرَ ذلك علیهم هم یُاقبون من غير استتابة. 


و ےس“ سم 


ان اال تعالی: نخدا کیم تم جه 4 ۶٣۲‏ ا 1 
نأت ب تة عادلة iE‏ فاذا که کس عادلة ہی ال فجاز کا و 


و 
امه 


يمكنه أن د یج بعد ذلك إلا َة ون جنس الأولى» وتلك جنه مَخروقة. 
الثالتٌ: أن الآيات دليلٌ على أنَّ المُنافِقَينَإِلّماعَصَمّ دماء‌هم الكَذْبُ والإنكان 
ومّعلومٌ أنَّ ذلك اما بعصم إذا لم تم الب بخلافه؛ ولذلك لم یلم اللي 
صلی الله عليه وس 

۷- قول الله تعالی: 9 ذلك بت اموأ شم کنو طیع عل فلوو فيه سؤال: 
امُناففقونَ لم یکونوا إلا على الگفر النّابتِ الذَّائِمِ فما معنى قوله: : امو تم 
کا ؟ 

الجوابٌ في ذلك من ثلائة أوجه 
الوجة الال 0 : متا # أي: نطقوا بكلمة الشَهادق وقعلوا كما 
قعل من يدل في الإسلام؛ وقوله : 9 کا آی: نم طهر كَفرُهم بعد ذلك 
وت ۶ ۶ -ص 2 کات یھر اس حمیڑا)؛ 
وقولهم في غزوة تبوك: 007 9 ہہ"×“" 


و ۔ سس ے خر و ہے ےے مج 27 


ات و در درل تعالى: 38 لفو لو رت پا لد ما الوا ولقد قاو اة ا 


۳ 


(۱) يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: 4 ۳). 
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SIE 


ہو٥‏ موم 


وکمروا بعد سکره 46[ التوبة: ٤‏ ۷]» أي وطهر کفرهم وعد أن اسلمواه ونحوه 


وله تعالی: «2 راد گرم بد ایک یک 6 التوبة: 11 ]. 
الوّجِهُ اي أن قوله ءامنا أي: تَطقوا بالایمان عند المومنین ثم لطقوا 


ور 


بالکفر عند ھ0 استهزاءً بالاسلام کقوله تعالی: 3# وا لقوالزن عَامَنُوأ 
الوا اما ود حلأ إل مَیطینوم الوا إا معکم نما خن مُمَهْرِمُونَ 46 [البقرة: ۱6]. 
الو جه الغَالت: أن يراد أهل الردة من منهم( فالمنافق قبل آن ينافقَ يُمكن أن 


ا یں 72 


یکون قد آمَنّ 2٦‏ تم کر 
رز ہو ار بس ڑا کم یہ ےھ م 
۸- - في قوله تعالى: 3 کل َعم منوا تم کفروا فطیع ل ہم هرا ف 00 
أن الإنسان إذا لم ین له (قبال على الحَيء وكان قله مَريضًاء فإلّه يُعاقَبُ بزيادة 
المَرَض'" 


4- قول الله تعالى: مو کرک رانیم ماک فلع عل رو مهو 4 
ف لع على الوب لیکو لا ین لوتعالى» ولا مع ال وی 
فلا يُمَكنهِم أن یروا وسوا لاه ولو كان كذلك لكان هذا مه لهم 
على الله تعالى» فیقولون: إعراضنا عن الک یناه وعَفْلتنَا بسیّب أنه تعالی 
طبع على قُلوينا؟ 

الجوابٌ: هذا ال من الله تعالی لسُوءِ آفعالهم» و قضدهم الاعراض عن ال 
فكأنّه تعالی تركهم في آنفسهم الجاهلةء وأهوائهم الباطلة. 

.)۵۳۹/4( پنظر: ((تفسیر الزمخشري))‎ )١( 
.)۱۱۳ /۲( يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )۲( 


(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (۱/ 5 5). 
)٤(‏ پنظر: ((تفسیر الرازي)) (۳۰/ .)٤٥٥‏ 
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2 OR 
بلاغة الآيات:‎ 
قوله تعالی: دا ج14 شوت الوا نهد نک لرسول الله وهه یمن‎ -١ 

رَسوله وال یبد آلمکنقن لکزوے ٭ 
- لغزض من هذه الآية ايض یکلرب عبد الو بن أي وبنفاقه؛ فصع الكلام 
بصيغة تم المُنافقينَ لتجلب الصريج بالمقصود على طريقة قو امن 
ال عليه وسلّم ((ما بال أقوام َ يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟!))”" 
۷/٥‏ کک ۷۷۶۶ واشترط ايكون 
الولاء له. ود بتكذيب ۶ من ری تكذيه في ادُعاؤہ الإيمان بصدق الرّسول 
صلَى ال عليه وسلّم؛ وان لم ین ذلك هو المقصوة؛ إشعارا بأد ال له طلم 
رسوله صلی الله عليه وسلم على دخائلهم» وهو تمه لا بده من قوله: 
ووا متمد تکیت لكؤت 4؛ 7د رس ۳ 
یلمآ المنافقین قالوا: هد 2 تک ارسول ا لاه 
- قوله: لاوق زنل که هک المُنافقونَ کلامهم بحرفی (إنَّ) 
واللام؛ للإيذان بأنَّ شهادتّهم هذه صادرةٌ عن صمیم قلوبهم» وخلوص 
اعتقادهم ووفور رغبتهم ونشاطهم۳. ۱ 
- و ےت بے هي مه 
مِنَ المشاهدة» أي المعاینق وال أقوى طرق الولم* 
عو وله َعَم انك رول مُعترضة ین الجملتین المتعاطفتین» 

)١(‏ أخرجه البخاريٌ (۲۷۳۵)ء ومسلمٌ (۱۵۰4) مطوّلا من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ 5 ۲۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (۸/ .)۲٥٢‏ 

.)۲۳۶ /۲۸( پنظر: ااا عاشور))‎ )٤( 
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7 
(ٌے سورة المُنافقونَ ‏ الآیات 
4 


و وی 


7 ف لمم‎ ۰ 7 TE 

قرّرة لمنطوق کلامهم وهذا الاعتراض لذفع إيهام من يسمّع جملة 3# 
تیش کون لکوت » آله تکذیب لجملة وک ول که فل 
قال: (قالوا: تشهد إنك آرسول اق وال یهد هم لکاذبوَ) لكان يوه أن 
قولهم هذا کذب فوسّط بَيتهما قوله: 3# واكه يعم إنك ارسولهء 46+ ليمي هذا 
لایهای فن المُسلِمِينَ كانوا يوئ محفوفينَ بفثام من المُنافقينَ مبثوثينَ 
هم هجیراهم فتنة المُسلِمينٌ؛ فکان المقام مُقتضيًا دفع الایهام» وهذا مق 
الاحتراس(. 

ا و ہے کو 8 ہا ونر ہے و 2 
- وفيه تقدیم المُسنّد إليه 2# اله # على الخبر الفعليّ ید #؟ لتقرّي 
الخکم(. 

خی ہچے و 4 ۲ مر و 7 8ھ 
- وجيء بفعل یهد ہچ في الإخبار عن تکذیب الله تعالى هم ليُطابقَ 
7 وو ۳ 3 71 و ۳ 
الصيغة التي عبّروا بها؛ حتى يكون إبطال خبرهم مساويًا لإخبارهه””. 

۰ ۶۲ے ا رج .خر 1 7 7 a‏ ہے کو دوم و ره 
- وإظهارٌ لفظ (المُنافقينَ) في موق الاضمار -حیث قال: ف واه يدن 
لقن کبک 44 ولم یقل: (... هم لكاذبونَ)-؛ مهم والاشعار 


(۱) ينظر: ((تفسیر الزمخشری)) (4/ ۰۵۳۸ ((تفسیر أبي حیان)) (۰)۱۷۹/۱۰ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (۲۰/ ۰6۷۰ ((تفسیر آبي السعود)) (۸/ ۲۵۱ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۲۳۵). 
والاحتراس: هو ار ین الشِّيءِ والحمظٌ منهه وهو نوم ین آنواع (طناب الزيادة» وهو أن 
یکون الکلام محتملا لشي» بعیدہ فيُؤتى بکلام یف ذلك الاحتمال. ارا في کلام بوهم 
خلاف المقصود بما يدف ذلك الوه ا ھت التكميل. يُنظر: لف ا2ص 
لابن أبي الإصبع (ص: ٢٤۲)ء‏ ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني (۲۰۸/۳)ء ((البرهان 
في علوم القرآن)) للزركشي (7/ 14 ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (۳/ )۲٥٢‏ 
((مفاتیح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 59). 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۲۳۵). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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ص کک 1 رح 
EES 5658‏ 


َة لحُکم(. 

دل سال ئک نه سوأ سيل کے سم کیت 
استثناف با + لأنّ تکذیب الله تعای لیم في قولهم لني صلی الله عليه وسلّم: 
لوا شد نك لَرَسُولُ أ [المنافقون: ١‏ ] بير ذ في نس السَّامِعِينَ سؤالّا عن 
a‏ الى سرت 

1 2 انم اتخذوا أيماتهم تقيّة ينون بها" . 


و م یکے۔ و 


بو : لوا اہم جنه يجوز أن يراد أن قولهم : دک أرسول 

ال # [المنافقون: ۱] يَمِينْ من آيمانهم الكاذبة؛ لا الشّهادة تجري مَجْرّی 
الحلف فیما یراد به من التّوكيد» یقول جو أشهد وأَشهّد بالل وأعزم 
وأعزمٌ بالله في موضع: افخ وأولي» فیکوںَ قوله: م4 موضوعًا 
وض المضتر آي: ادرا شهادتهم تلك ر ویجوز أن يكون وصفا 
للمُنافِقينَ في استجنانهم بالایْمان؛ فعلی هذا تكونٌ هذه الآية مُستطردة 


تعدادا لقبائجهة”" 
AE‏ ما يستتر به ویتقی» ومنه سمَيّت الدرع جُنَّه والمعنى: جعَلواأیْمائَهُم 
کار فا نک من ادلی میت الا ال شال مت 
0 2 7 2 4 
ال 4 البليغ» بع ذلك بتشبيه الحلف باتخاذ الجنةء أي: اسُتعمالھا'“'. 
of ۲ E‏ 7 ۶ ی 1 ا 
و 2 فَصدوأعَن سيل آله نہ تفريعٌ لصدهم عن سبيل الله على الحلف 
الکاذب؛ لا اليمينَ الفاجرة من کباثر الإثم؛ لِمَا فيها من الاستخفاف بجانب 
(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۸/ ۲۵۱). 
(۲) ينظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۰)۲۳۰/۲۸ ((إعراب القرآن)) لدرویش (۱۰/ .)٩۷‏ 


(۳) ينظر: ((تفسیر الزمخشری)) /٤(‏ ۰۵۳۸ ((حاشية الطيبي على الکشاف)) (۱۵/ 1۲۷). 
)٤(‏ پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳۹/۲۸). 
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408 
الله تعالّى, ولأنَّهِم لَمّا حَلَفواعلی الکذب ظنواآنّهم قد أمنوا هام المُسلمينَ 
هم تفای فاستمرُوا على الكفر والمكر بِالمُسلِمِينَ وذلك صد عن سبيلٍ 
الله أي : إعراض عن الأعمال ليم ر الله له بسلو که . وهذا باعتبار أن (صد) 
ات 
RCT RE‏ تذییل کل حالهم وت کان © 
و یعون يبل #التقطيع جا عد بیع 
- وفي 2.26 4 معنی ال مجّب الذي هو تَعظيمٌ آفرهم ند السَامعينَ ظا 
007 و صرح موی سر کی ]و ع مک وف لاک 7 
-٣‏ قوله تعالی: 2 ذلك یاک ءامنوا ڈمکفروا قطیع عل فلوم فهر لابه :022-01 
في توضع الأ لَضمون جملة مه ۳ 
1 نم و 
- وما في اسم الاشارة 38 ذلك 4 من معنی البُعْد مع قرب العهد بالمشار إليه؛ 
للإشعار بعد منزلته في ال 
۰ صرح حور ہو 
- وحرف لثم) في قوله: 38 ذلك یام امو واه للترتيب الانعباري لا 
- 29 0 رات و 
الايجادي» أي: إن المنافقین امنواه ثم کفرواء أي: آمنوا ا ۳ 
و ور 1ھ ۶۲ھ كاعري 
0 سم اه 0 في الزن وم وال 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸/ .)۲۳٢٣‏ 
(۲) دم تعریفه (ص: 4 ۷). 
(۳) ينظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ .)۲۳٢٣‏ 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (٤/۵۳۹)ء‏ ((تفسير أبي السعود)) (۸/ ۲۵۱). 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳۹/۲۸). 
)٦(‏ ینظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۸/ .)۲٥٢‏ 


(۷) ينظر: ((فتح الرحمن)) للآنصاري (ص: ۵1۵). 
(۸) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۲۳۷). 
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- وتفریغ هون # على قوله: ء امو منوا فصار کفرھم بعد 
الإيمان سببّا في سوء آعمالهم بمُقتضى باء السَبیّة وسببًا في انتفاء إدراكهم 


الحقائق النظرية بمقَتضی فاء التفريع. 


۲۳۸/۲۸۲ ES O) 
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الآيات (1-6) 


کے ا کم مرح 8 


ظ رد رآتهم مک آجسامهه ون یقولوا تم ل تخ شع و 
سر مم مو َو عو مراد ادر لھا و ی َم تلو 


2 
2 n ا‎ 


ا ده ا رهم صد 7 مم ے ػۓظر ے ل مرو 
موا ۾ رسوا ل اللہ وی ھ0 


e‏ كليم أم لم 2 تہ ی 
غریب الكلمات: 


مس : أي: منصوبة مُمالة إلى الجداں يُقال: أستذتٌ ال آي: 
مله و (سيكةك): د على ود الشَّيءِ 2 ا 
ہج : ٥ك‏ من الصياح» وهو: رَفعٌ الصوت» وأصل (صيح): 
یل علی کرت العالي". 
برد : أي : يُصرّفونَ عن الحَقّ واصل (آفك): یڈل على قلب الشَّيءِ 
وصرفه عن جهته'" 


2 5 2 ۳ ع و 3 4 
لور 4 أي: أمالوا؛ إعراضا واستكباراء وأصل (لوي): يدل على إمالة کی 


(۱) بنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰۱۰۵ ((التفسیر البسیط)) للواحدي (۰)1۷۱/۲۱ 
((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: 4 ٤٥)ء‏ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۱ 6). 

(۲) ینظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ 4 ۰)۳۲ ((المفردات)) للراغب (ص: ٩۱‏ )» ((تفسیر 
ابن کثیر)) (۸/ ۰6۱۲ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۵7۰). 

(۳) پنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۱۵ ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ 57)» ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (۰)۱۱۸/۱ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰)۷۹ ((تذكرة الأریب)) لابن 
الجوزي (ص: ۸۵). 

(4) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ ۰1۵ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۵/ ۲۱۸ = 
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مشکل الإعراب: 

وله تعالى: ایبون كل صَيْعَو ع اعدو در هن بن کہ 

ا علوم : شب در عار ومجزو تماق ارف هو المفعول ان 
ل جس سب مون 0 أي : واقعة وكائنةً عليهم» والوقف على لم 4 وَقفٌ تام و 
:هر اعدو 4: 2۰23 1 تفة. وقولھ: نوت أن #: بمعنى «كيف» فهي 
8 استفهام في مَل تصب حالٌ» أو بمعنى «من أينَ): فهي اسم استفهام في 
مَل صب ظرف مکان» وعلى کل تقدير فهي مُتَعَلفةٌ با نک فلا يعمل 
فيها ما قبْلها'”'/. 

المعنی الإجماك: 

۹77٦‏ ا ا ل ا 
هؤلاء المنافقین اوت - تمجك دنه وشن میتهم. وان تلم وا ضغ 
لکلامهم؛ لفصاختهم وبلاغتهم» کته أخشابٌ یت إلى الجُدُر لا متفعة فیھا۔ 


ین لمنافقون -من جبنهم وخوّرهم- أن کل صيحة واقعة علیهم. 
والمُنافِقونَ هم أعداءُ المُسلِمِينَ على الحقيقة؛ فاحذزهم -يا محمَّدٌ- فهم 
شد ضَرَرًا عليكم من الکفار المجاهرينٌ بالعٌداوة. هم الله وأخزاهم» كيف 
يُصرّفونَ عن الک مع وُضوح دلائله؟! 
وإذا قيل للمُنافِقينَ: تعالوا إلى سول الله؛ لیستغفرَ لكم» أمالوا زژوسهم 
امتناعًا من ذلك» ورأيتهم يُعرضونً؛ تة واستكبارًا عم دموا إليه. 
= ((المفردات)) للراغب (ص: ۷۵۲ ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ۱۲ ((الكليات)) للكفوي 
(ص: ۸۰۲). 
)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (9/ ۰۱۷۲ ((تفسیر أبي حيان)) (۱۸۱/۱۰)ء ((الدر 
المصون)) للسمين الحلبي (۳۳۹/۱۰)ء ((تفسیر الألوسي)) .)٥۰٣ /۱٤١(‏ 
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سواءٌ أسْتَعْمَوْتٌ لهؤلاء المُنافقينَ -يا محمد أم لم تسف لھم؛ فان الله لن 
يعفر لهم إن الله لا يهدي القَومَ الخارجينَ عن طاعته. 

تفسیز الآیات: 

و هم نم حرا اس امهم نیفلد کے ا کر ہوم مگ یر ور شح کسی 
32 یه عَم هرد تدم کم دق کون( 

مناصَبة الآية لما لا 


لا وف ال سبحاته باط المُنافِقينَ ہما زد فيهم؛ وكانت لهم أشكال تعر 

ناظرها؛ أن العَرَبَ كانت و يان المنظر 1 غ 

قال تعالی ۳ 
درد راهم نک اجسَامهم . 
آي: وإذا رأيتَ هؤلاء المنافقین -يا محمّدٌ- تعجبّك آبدانهم؛ لاستواء حَلقهي 

وحشن هیئتهم» وجمال صورهم ۱۲ 

کش[ کے ہم 5 
رون یقولا تمع تریح . 
اوت ےس رن مِعْ الیه؛ لفصاختهم وبلاغتهم» وحسن 

منطقهم وحلاوة مُعانيه7) 

(۱) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷۹/۲۰). 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ 19۲ ((تفسیر القرطبي)) (۱۸/ ۰6۱۲4 ((مجموع الفتاوی)) 
لابن تيمية (۵/ 4۲۲ ((تفسیر ابن کثیر)) (۸/ ۰۱۲ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ ۰۷۹ ۰۸۰ 
((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳۸/۲۸). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ 43۵۲ ((تفسیر ابن کثیر)) (۸/ ۱۲ 4 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(۲۰/ ۸۰ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۰۸6 ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳۹/۲۸). 
قال القرطبي: (95مُسَئَدَةُ # للتكثير» أي: استتدوا إلى الأيمان بقن دماتهم). ((تفسیر القرطبي)) 


.)۱۲۵/۱۸( 


الجزء ۲۸ - الحزب +۵ 
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46 وا انتفسیر المحزر تلقرآن الکریم‎ O 


۶۳ 


4 5 ہی عب کی ےہ 2 ہے وم رم و2 کہ 
كما قال تعالی: چ ملاس من مس اک َو ۱ له ع 
ا کہ ا نر ےک ا < ہہ f‏ 
ماف لبه وهو آلد الخصار ٭ ولدا تول سی فى الارض يقد فیها وملك الحرت 
7ے ر وو مج و 


اوہ عدي وو س سود 
ہہ حسب مسنده 


fr 

ع کت 3 7 2 5 7 7 5 2 و و 
ر و ورک ۳ ‌ 7 قزر مم ۔ و م 
فهی تنال اعجاب ناظرهاء ولکٹھا جامدة لا ثبات لها ولا ثمرة» ولا تسقی بمای 
ولا منفعة فيهاء وهکذا المنافقون مجرّد صَوّر لا رُوحَ فيهاء وأجساد لا عَقَل لھاء 
ولا فقه ولاعلم"! 


ار > 


سو یں اپ صَيْحَو عم 4. 
71 ہے8 فو و 7 م2 چم ان ع 3 
9[ 
۳ 13 8 7 27 13 ر ی 4 
ذلك- آنها نازلة بهم وواقعة علیهم» وآنهم يرادون بذلك؛ لجبنهم» وخورهم. 
2 و ع سك يد .ا ابل رقع 2 
وسوء ظنهم» وخوفهم أن یکشف الله آسرارھم!' 


(۱) ینظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۲۲/ ۰)1۵۲ ((تفسير القرطبي)) (۱۸/ ١۱۲)ء‏ ((مجموع الفتاوی)) 
لابن تيمية (۱۵/ ۰6۳۹۸ ((مدارج السالکین)) لابن القیم (۱/ ۰۳۰۱ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(۰۸۱/۲۰ ((تفسیر القاسمي)) (۹/ ۰۲۳۹ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۸6 ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۲۸/ ۰ ۲). 
قال ابن القَیٔم : (الصّوابٌ :أذ الفط عام فين نف بهذه الصّفاتِ وهي سِک الجسم وتمائہ 
وخسن الكلام؛ وله من رُوح الإيمان ومعتَةالهُدی وإيثاره کل شب المقطوعة الي 
قد تساند بَعضها إلى بَعضٍ - من دوج الحياة اي يُعطيها الم أو الرّيادة والتَمَرة؛ واتصافهم 
الجُبن الکو لذي يَحمَبٌ صاحه أن كَل صَيحة عليه؛ فين التقصير لد نبال  :‏ المراة 
بهذا اللّظِ هو عبد الله بن أبن ). ((الصواعق المرسلة)) (۲/ ۰۷۰۲ ۷۰۳). 

= پُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ ٦٦٦)ء ((تفسیر البغوي)) (٥/۹۹)ء ((منهاج السنة‎ )٢( 
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كما قال تعالی: ایک لد جام لوف رتهب کو" تدور آعیتهم کی 


یمین عله موی ۹ ده ارف سوم ۾ هه چدا و اَم 


ٹا بط امه تلهم وان لک عل ان سر [الأحزاب: ۱۹]. 


يت 

أي: المُنافقون هم أعداءٌ المُسلمينَ على الحقيقة؛ فاحذژهم -يا محمد 
فلا تثق بأقوالهم» ولا تغتر بصورهم ولا ترکن إليهم» ولا تستودغهم آسرازکم؛ 
فهم يُظهرونَ غر ما يُبطنونَ» ويُعِينُونَ الكُفَارَ علیکم سره ویَترَبَصود بكم لوا 
وهو کت عليكم من الكُفّار المجاهرينَ بالعداوة”©. 

و لھم اللہ لآ ود ود که 


أي: لَعَنَ لل الُنافقينَ وآخزاهم» كيف يُصِرَّفونَ عن ال مع وُضوح دَلائلہ''؟! 


کے ا ا وی 


SE.‏ هم تال : تعفر تعفر لک رب سول ال ووا وسغ ورأنتهم یصذون وهم 
شتک نا4 


= النبوية)) لابن تيمية (٥/۳۱۷)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۸/ ۱۲۹ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(۲۰/ ۰۸۱ ۸۲)ء ((تفسیر السعدي)) (ص: ٦٦۸)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۱۰۲۰ ۲). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ ۰۵۳ ((تفسیر القر طبي))(۸١/٦۱۲)ء‏ ((طریق الهجرتين)) 
لابن القيم (ص: ٠7‏ 5)» ((تفسیر ابن كثير)) (۸/٦۱۲)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ٦٦۸))ء‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (۲۸/ 4۲ ۲). 
قال ابن عاشور: (والخِطابُ للئَبيَ صلّی الله عليه وسلّم للع المسلمينَ فيَحذّروهم). ((تفسير 
ابن عاشور)) (۲۸/ 4۲ ۲). 

(۲) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ ۵۳ )۰ ((تفسير القرطبي)) (۱۸/ ۱۲ ((تفسير ابن کثیر)) 
(0 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۸6 ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸/ 4۲ ۰۲ ۳ ۲). 
قال الواحدي: (قال ابن الأنباري: المُقاتلة أصلّها من القتلء فإذا اکھد قوس انف سی 
اللَعنة؛ لأنَّ من لَعَنَه اللہ فهو بمنزلة المقتول الهالك). ((الوسيط)) (۲/ ۰) 
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ول الو تعفر کم رشول الو لوا وسم . 

أي: وإذا قال المُسلمونَ للمُنافقينَ: تعالوا إلى رَسولِ + ليَطلْبَ من الله 

مَغفرة ذنویکم» 8 SSE‏ 
عن ژد بن أَرّكمرَضِي الہ عنہ قال: ((خرَجنا معا صلی الله عليه وسلم 
في سَفَر أصاب لس فيه شد فقال عبد الله بن أي ي لأصحابه : لا تنفقوا على من 
عند رَسول لله حتی يَنقَضُوا من خوله» وقال: لمن رجَعْنا إلى المدينة لَيُخْرجَنَّ 
لاعر منها اللا فاثیث اي صلی ال عليه وسلّم فأخبزته» فاسل إلى عبد 
اله بن أن FREE‏ ما قعل! قالوا: کلب با رول اا له 
: عليه وسلّم! فوقع في تفسي مما قالوا شدَّة حتّی أنزل الله عَرّ وجل تصديقي 
في : إا جا وه [المُنافقونَ: ١]ء‏ فدعاهم الت صلّی الله عليه وسلّم 
ِيستَفْرَ لهم فلَوٌوا رُؤُوسّهم))”". 

«ورآتهم يصِدُونَ وهم مسرو . 

آي: ورآیتهم پُعرضود؛ ات ےکا دموا الیه اس والوشوك 
و كي تفر هم ۳ 
(۱) ينظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ ۰094 ((تفسیر القرطبي)) (۱۸/ ۱۲ ((تفسیر ابن کثیر)) 


(۸/ ۰۱۲۲ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ ۰۸۳ ١۸)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ٦٦۸)ء‏ ((تفسیر 
ابن عاشور)) (۲۸/ ۲۳ 6 ۲). 
قال ابن عاشور: (وَلَي الژُؤوس: الا إلى جانب غير جاه و المُتكلّم؛ إعراضًا عن کلامه» على 
فيل الاستهزای آي: بان سففرواه ام ثبتو على لتاق أو لاهم یراع فا 
ال من کلام بذيءٍ في جانب المُسلِمينَ» أو لأ ُرّموا بالاعتراف بما سب إليهم من النّفاقی). 
((تفسیر ابن عاشور) (۲۸/ ۲45). 

(۲) رواه البخاريٌ )4٩۰۳(‏ واللفظ لهہ ومسلعٌ (۲۷۷۲). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ 0198 ۰1۵۵ ((تفسیر القرطبي)) (۱۸/ ۱۲۷ ((تفسیر = 
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ہم ےہ کہ سے ہے ان ری مر و 0 مس > ھے غ و کن ي 
ہے 1ه کے > ہے ہے کے رح أ ای کے ےٹ .< إو .7 هو اوح اه ا سلما 
# سَوَآءٌ عم اَسَتَعَفَرتَ لها لم عقر هم لن يعفر لے هم لن آ لا 
و 7 کے کک مارم 
ری الوم الكَيقَبے ()4. 
م ۳ کہ مرح ہے 4 ۾ ہےے د 4 يہ مہ جم مر یک 
ده 8 در > كه ےج کہ ے 21 < أح کہ کہ 2 ےم ایم 7 ہے 27 [وء 
8 


م2 
رق وف 


آي: سوام اکترک لهولاء الاه ذنوبهم حا يديد - ام لم تسف لهم؛ 
فا الله لن يعفر لهم ذُنوبهم» ولن يرك مُعاقیتهم عليها. 

كما قال الله تبارك وتعالی: اسَتَتْفْرَهَع أو احفر هم إن فسوی مره 
كن یر آل لم دک بام ڪ مروا اللہ ورَسْولوٌ. وه لا دى وم وین 4 
[التوبة: ۸۰]. 

اه أله لا ہیی الق التيقيت 4. 

أي: إِنَّ الله لاف للإيمان به وبرّسوله موم الخارجِینَ عن طاعتهء المُصِرّينَ 
على الگفر به ومعصیته . 

الفوائدُ التربويّة: 

۱- الإنسانٌ مَدارٌ صَلاحِه وقساده على القَلْب؛ ولهذا ينبغي للمُسلم أن يَعتني 
بصلاح قلبه؛ ا عن المُنافقينَ: ور نے مسا 1 
من هرن الحَسنة وحشن عمل الجوارح: ون یم سم لَِهمَ 4 وإذا قالوا 


4 
وپ ہل کے 


یں 1 07 مر ام کے کر ا i‏ ر 
قولا تَسْمَعٌ له من حشنه وزخرفته» لكنَّ قلوبَھم خربة -والعياذ بالله- وکام 
َب مه ليس فيها خير فعلى المسلم أن یَعتنيَ بصّلاح قلبهء وأن يَنظرٌ 


= ابن کثیر)) (۸/٦۱۲)ء‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ ۸6 ((تفسير السعدي)) (ص: 875). 
(۱) ینظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۲۲/ ۸٦٥٦)ء‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ ۳۰۳ ((تفسير القرطبي)) 
(۱۲۸/۱۸).۔ 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (٢۸/۲۲٥٣)ء‏ ((تفسیر البيضاوي)) (٥/٥٢۲۱)ء‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (۲۰/٦۸)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: .)۸٦٥‏ 
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5 ع ۹ عه م 32 
هل فيه شيءٌ من الأمراض كالشركء وكراهة ما آنرّل الله والمّیل إلى الكفار 


ومُوالاتهم إلى غير ذلك؟ هل فيه شي* من | لحَسّد أو الغل أو ا لحقد؟ لن 
فش ماه فان اف عل 


۲- قال تعالی جیب جس امهم وان یام 1 یم الجمال 
في الصورة والأباس والھیئة ثلاثة أنواع: منه ما یحمّد ومنه ما یم ومنه ما لا 
تعلق به مَدحٌ ولا ده 


فالمحمود منه: ما كان لله وأعان على طاعة الله» وتنفیذ أوامره» والاستجابة 
له كما كان ال صلّی الله عليه وسلَمَ َمل للوّفود. وهو نظيرٌ لباس آلة الحرب 
لقتال ولباس الحرير في الکرب والخُيّلاءِ فيه؛ فان ذلك محموڈ إذا تم اعلاء 
گلمة الله ونَضر دينه» وغیّظ عدوه. 

اللو کے 
وأن يکود هو غاية العَبد وأقصى مَطلَبه؛ فإنّ كثيرًا ٠‏ من التّفوس ليس لها هة 
سوى ذلك. 

وأمّا ما لا يُحمَدُ ولايْدَمُ: فهو ما خلاعن هذین القَصدّينء وتبجَرّد عن الوصفین" 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

۱- في قوله تعالی عن المنافقین: 3 دهع | لهم لما آضتروا 
لاف ما أظهّروا خافوا الاطلاع عليهم؛ نگلما ری نیا 
وهكذا کل مریب يُظْهِرٌ جلاف ما يُضْمِرٌُ فإلَه حاف من أدنى سء ويَحسَبه 
علیه(". 


(۱) يُنظر: ((شرح ریاض الصالحین)) لابن عفيمين (۳/ .)4٩7‏ 
(۲) يُنظر: ((الفوائد)) لابن القیم (ص: ۰۱۸۵ ۱۸۱). 
(۳) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (۱/ ۲۱۷). 
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وت ال وي قوله E EE‏ 
9 مب م 9 71 ے تی 7 2 2 و م و 7 
ما زلت تَحسَّبٌ كل شِيْءٍ عدم خیلاتکر علیکم ورجالا 
وكذا المتنبى قوله: 
وضاقت الأرض حتّی كان هاربُم إذارأى غَيْرَ سء ظنّے رجاو 
ومنه ا الشّاع © 
بترو الشرار بحل آرض E ECE‏ 
۲ 2 رهج مرو ی یی 9 و 
۲- قال الله تعالی: ردو حدم ۹ فالکافر المُصَرّح بالکفر آهوّن من 
الکافر المُحْفِي للکفر وه الاق ت رت نو وچ جملة یڈ الحصز؛ 
لتعریف کات لا در لیا المنافق؛ 5 عداوته -والعیاد تاد 
وه و گے هرو ¢ هو ره 
یئ تس تد یئ 
في قوله تعالى: مود الہ این َامَمُوأ وما وت لا اسهم 4 [البقرة: 
4[ بن اَی ان لشدة جوا و مُداحَلتھم مع المُسلِمینَ؛ 
a‏ 5 7 دوش 6 >< << 20 ر دہ 
و الو a‏ سول الم ووأ روھ ورتم 
(۱) یُنظر: ((دیوان جریر)) (۱/ ۵۳). 
(۲) ينظو ((العَرّف الطقية) للیازجي (ص: ۱۶). 
مسا و ھن ((الشعر والشعراء)) لابن قتيبة (۲/ ۰0۷۲۰ ((الکامل في اللغة والأدب)) 
لیرد (۳/ ۰۳۷ ((الأغاني)) للأصفهاني (۳/ .)۱٥١‏ 
)٤(‏ يُنظر: ((الحیوان)) للجاحظ (۵/ ۰۲۱۰۲۶۰ ((تفسیر ابن عطية)) (۵/ ۰۳۱۲ ((تفسیر 
الالوسي)) (۳۰۱/۱۶). 
(۵) پنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة النساء)) (۵۱۱/۱). 


.)4۱/۱( پنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة))‎ )٦( 
.)۱۹۲ /۸( بنظر: ((تتمة آضواء البیان)) لعطية سالم‎ )۷( 
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يصوت وشم مُسَتَكيرُونَ 4 أن من علامات التاق الاستکبار عن دُعاءِ المؤمنينٌ؛ 
احتقارًا وشَكا(©! 


4- تر ال تعالی: سوا اھ لنتفقزت لمعك تیزم ی زر 
آله فی لن الله لا یہی الق یک فيه سوال ظاوڑھذہ الآبة الكريمة اله 
لا« يُعمَرُ للمُنافقينَ مطلقّاه وقد جاءت آية نوم هم الطَّمَعَ في غفرانه لهم إذا استَغفَرَ 
لهم رسوله -صلّی ال عليه وسلّم- أكثّر من سَبعينَ مر وهي له تعالی: إن 
عفر همم سبع مر فلن بر له سم * [التوبة: ۸۰]. 

الجواب: أنَّ هذه الآيةَ هي الأخيرة بت أنه لايُغمَرُ لهم على كَل حالِ؛ لأنّهم 
کفار في الباطن”©. 

وأيضًا ذكرٌ عدّد السبعينَ فطع لأطماعهم عن المغفرة على عادة العرب؛ 
لأنها عندهم مَل لغاية الاستقصاء في العدد”". والدیر إذا صد به المُبالَغة 
فلا مهوم له. سَواءٌ كان في الکثرة ة أو في القلّةء ومال الكثرة : إن تعفر هم 
ميدن مره فلن هعفر له در پا تد جج 
ہہ سو و سوه عم أسَتَعْمَرَتَ لَه ام کم 

تعر هم أن يمير الد اه هم ل الله لا دی الْمَومَ القت 44 فإذا جاء لیذ 

ايم 0 


۶ 31 صا ر ۲ 
4 کی انه مسج ونر و ہے و کے ال و وس 
کت عو اک رن دون جا ذرؤ 


ف سکوب ولا الارض #6[سبأ: ۲۲] لا رڪوب يقال در # يعني : 


.)۳۸۱/۲۰( يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )١( 
ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص:۲۳۹).‎ )۲( 
.)۲۲٢ /۳( ینظر: ((تفسير العليمي))‎ )۳( 
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ولا ما دونها. 


ہہ ہے 


-٥‏ في قوله تعالى : بل سا َيه أَسْتَغْمَرَتَ هم ام لم عفر هم أن عفر 
اله ی أن دعاء الأنبياء عليهم الصَّلاةٌ والسّلام واستغفارهم وشفاعتهم: سببٌ 
يَنفعُ إذا جَعَلّ الله تعالى المَحَلّ قابلا له ولا فلو استغفر الي للکمّار والمُنافقِينَ 
مزلم 

-٦‏ من حلم منه التاق والرَنْدقة فإنّه لا يجوز لِمَن عَلِمَ ذلك منه الصَّلاةٌ عليه 
ون كان مها للإسلام؛ فإنَ الله تھی نيه عن الصَّلاةٍ على المُنافِقِينَ فقال: 
07ھ270 + حل نم مات ہت مم کت ال ورسوله- ومانوا وَهُم 

قیفوت 6 [التوبة: ٤۸]ء‏ وقال تعالی: سا عم أسَتَغْمَرَتَ لَهُرَ آَم لم 
تتتفيز لمح ی اک 04 

۷- قول الله تعالى: 20 له لا دی الْمَومَ دیق مک 4 فيه سوال: لِمَ لم 
َكُل: (القَومَ الكافرينَ) أو (المُنافِقينَ) أو (المُستكبرينَ)» مع أن گل واحد منهم 
بن جملة م سبق ذکرہ؟ 

الجوابُ: كَل أحدٍ ین تلك الأقوام دال تحت قوله: اوک 4 أي: 
الین سبق ذكدهم» وهم الکافر ون والمُنافقونَ والهستکبر و۵ 

بلاغة الآيات: 

۱- قوله تعالی: 4158 رهم تعجباک اجسامهم وَإِن يلوأ تنعل رز سے 


رد و ری و 


2 ۰ موسو ر نت ی عو مچ رور 0 01 
جٹٹت سس د وان صَيْحَةٍ عم هر اعدو فاحدرظم لماک أف توق و کچ هذا 


(۱) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: .)٦۱٦١‏ 
(۲) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (۳۰۸/۱). 
(۳) يُنظر: ((الفتاوی الكبرى)) لابن تيمية (۳/ ۱۸). 

.)۵۸/۳۰( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )٤( 
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ص کک : رح 
568 سس . 


نتقال إلى توضیج بَعض أحوال المنافقينَ التي لا ينها إذا جاؤوا إلى اله 
صلی الله عليه وس ولكتّها بر ین مشاهدتهم؛ وجملة و يلك 
آجسامهم 4 مو على جملة فهر لا يمهو 4 [المنافقون: ان اھ 
بی بد ال بت 
عن كمال ال وڈ مع اراس تيه على دهم بحيث لو رت 
سرت لَصَحّ وُقوعُهما مَوقِعَ الاستتناف الابتدائيٌ» ولكن 
وثر العطف للتَبيهِ على أنَّ هاي صفتان تُحسَانِ کمالا وهُما تقيصتان؛ لعدم 
تناسقهما مع ما شأنه أذ یکون كمالك إن تعمال الس کسبال ا انما 
یحضّل بالتَناسّب بين المّحاسنء وإلا فربّما انقلبَ الحَسنٌ مُوجب تفص" 
جو رت مس رت 4 مغنی: نصغ آیها السام : 
إذ ليس في الإخبار بالسّماع للقول فائدةٌ لو لا أله ضمّن مغنی الإصغاء لوغي 


E al AA,“‏ کے 
ی ا 
عن وضف خسن أجسامهم ودلاقة گلایهم؛ فإنه في صُورة مذح» فلا اسب 


ما قبله من ذمّهم» فيترفبٌ السَّامعٌ ما برد بعد هذا الوصف. ےت 


(۱) تدم تعریف الاحتراس (ص: ۳۲۱)» وتعریف اليم (ص: ۳۵). 
۲ الاحتراس ٣۲‏ ۶+9 1 يكو لرَفع إيهام خلاف المقصود. 
رق المي فإ یکوں في کلام لا یوم علات المقصوة: الب بكهما إذن هي لین نظر: 
((تحریر التحییر)) لابن آي الاصبع (ص: ۳6۵ ((هزانة الادب)) لابن ي کات (۲/ 
7 ((مفاتیح التفسیر)) لأحمد سعد الخطیب (۱/ ۵۰). 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۰۲۳۸ ۲۳۹). 

(۳) پنظر: ((المصدر السابق)) (۲۳۹/۲۸). 
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AOE 
. 4 الجُملة حالا من ضَميرَي العَيبة في قوله : رهم تن نعجبک تامهم‎ 
اضر‎ 00009 
الس إلى الحائط» ووجه الكية کون الجانبيّن آشباخا خالیةً عن العلم‎ 
yT الط ولم يكتف بالتّشبيه بالخشب»‎ 
بھا؛ لأنّها إذا كانت في سقف أو مكان ینف بهاء ما إذا كانت غير مُنتقع‎ 
ال نم تس‎ 7 
ی و اس‎ 7 ١ 

اہ ل ل ل بر 
بالخشب المُسنّدة ة في - حسقالترای وعدم الجدوی» اندها ان آجسامهم 
لمعيب ها تام لقصقی له خایان عن الع کل الب اس 
عن الفائدة . وقیل: الجملةٌ اي وضف لهُمْ بالجین والحُورء ول عليه 
قوله : حون ل صَيْحَة عم . ویمکن أن یقال: إن وه الشبه هو عُزوبُ 
آحلامهم؛ وفراغ قلوبهم من الإيمان”". وقيل غيرٌ ذلك . 

- وفي قوله ہس مم دای وم عم # تشبیه تَمثيليٌ یضاء أي یرت 
رو ور اسر شود دی اي گر سن 
ٴ9 ٭وَ٘< ی E‏ جياه 


شرًا يترص بھمء وکیدا ينتظرٌ الإيقاعَ بأرواحهه؟»! 


(۱) ينظو ((تفسیر ابن عاشور)) (۰۲۳۹/۲۸ ۲۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (6/ ۰۵6۰ ((تفسیر البیضاوی)) (۵/ ۰۲۱6 ((حاشية الطيبي 
على الکشاف)) (۱۵/ ۰4۲۹ ((تفسیر آبي حیان)) (۱۰/ ۱۸۰ ((تفسیر أبي السعود)) (۸/ 
۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۰۲۰ ((إعراب القرآن)) لدرویش (۱۰/ ۰٩۹٩‏ ۱۰۰). 

(۳) بُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۳۰/ ۵4۸). 

.)۱۰۰/۱۰( يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرویش‎ )٤( 
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ار التفسیر المحرّر للقرآن العريى) 


رم << ور 


ول هر درم © لما أخبره تعالی بعداوتهم» أمَرَہ بذرھم فلا 
یق باظهار موّدّتهم ولا بلين کلامهم. 

- يجوز أن تكو هذه الجُملة لہ لد 4 استتنافا بیائیًا ناشئًا عن 
جملة برد قلح عم #؛ لان تلك الجملة لغرابة معناها تُثِيرُ سؤالا 
عن سیّب همهم وتخوّفهم من کل ما یل منه بأ المُسَلِمِينَ» فيُجابٌ 
باد ذلك لائھم أعداء ألِداهُ للمسلمین يَظْروتٌ للمسلمین بمرآة تفوسهي؛ 
فكما هم يَترَبَصونَ بالمُسلِمينَ الدوائن ويتمنّوْنَ الوقيعة بهم» في حين 
يُظهرونَ لهمٌ الموَدَّه كذلك يَظنُونَ امین الَربّص بهم» واضمار 
البطش بهم» ویجوز أن تکون الجملة بمَنزْلةِ ال لجملة یبود لح 
عم على هذا المعنی أيضًا. ویجوز أن تکون استثنافًا ابتداتًا لذكر حالةٍ 
من أحوالهم تَهُمُ المسلمينَ معرفتها؛ لیب علیها تَفريعٌ درم که 
وف التقادير فنَظمٌ الکلام واف بالغرض من فضح دخائلهم”". 

- وله« هامریت في ( 4 تعريف الجنس الال على 
مغنى كمال حقيقة العدوٌ فيهم؛ فهمٌ الکاملون المُبالغونَ في العّداوة» والراسخونَ 
فيها؛ لأنَّ أَعْدَى الأعادي العدُوٌ المُتظاهرٌ بالموالاة» وهو مد وتحت 
ضلوعه الدَاءٌ الدّوي» وعلى هذا المعنى رنب عليه الأمْرُ بالحذر منهم ۳. 

- قوله: جع بک که تذییل؛ فإنَّه جع على الإجمال ما يعني 
عن تعدا ماهم سوق لّمجیب من حال وعلهم في الضّلالة والجهالة 


۷ ماع 


ا 


.)۱۸۱/۱۰( ینظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)۲ 4۱ /۲۸( ينظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۸/ ۰۲۵۲ ((تفسیر ابن عاشور))‎ )۲( 
ینظر: ((المصدران السابقان)).‎ )۳( 
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بعُدولهم عن الحیّء فافتيح الّعجيبٌ منهم بججملة أضلها دُعاءٌ بالإهلاك 
والاستئصال» ولكنّها غَلَبَ استعمالها في اتيب أو التعجيب من سُوءِ 
الحال الذي جره صاحيّه لفسه؛ فان كثيرًا ء ِن الگلم التي هي دُعاءٌ بشوه 


راقو ین فملآو قول مکرووهوثلقولهم: كه و 


5 


مه وتريّث یمین . واستعمال ذلك في اجب للمُلازّمة بين بُلوغ الحال في 
سوم وبين الذّعاء على صاحبه بالهلاك؛ 7000920 
ثم الملازمة بين العا بالهلاك وین اجب من شوه الحال» فهي لام 
بعرتیتین كناية وَمزية. و(أنَى) هنا اسم استفهام؛ والاستفهامُ هنا مُستعمَل 
في التعجيب؛ ا0 لسوت نو شاه آن ماي عن جال خصو 
فالاستفهام عنه من لوازم ۳۳ جوبته؛ فمل اق موت بان للنّعجيب 
الإجماليٌّ المُفادِ بجملة لهم له #؛ فهو تعجيبٌ من حالهم أي: كيف 
صرفو عن الح إلى ما هُمْ عليه منّ الكفر والضّلال”©؟! 
- ور لَه کلمة ذم وتوبيخ» وهو دعاءٌ عليهم وطلّبٌ ین ذاتهتعالی 
أن يَلعتَهُم ويُخزيهُم» أو تَعليمٌ للمُؤمنينَ أن يَدعُوا عليهم بذلك» ومّن 
قاتله الل فهو مغلوبٌ؛ لاله تعالّى هو القاهرٌ کل مُعاند". 
۲- قوله تعالی: إو ادال م الو فلکم رسول الو ووأ وسم ودام 
یو وشم سکرو هذا حال المنافقينَ في اناد ومُجافاة ارول صلَى الله 
عليه وسلّم» والإعراض عن انعر في الاخرق بَلْهَ الاستعداد للفوز فيهاء 


(۱) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ۰08۱ ((تفسیر البيضاوي)) (٥/٢۲۱)ء‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(۱۸۱/۱۰)ء ((تفسیر أبي السعود)) (۸/ ٢٥۲)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸/ ۲ ۲). 

(۲) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ ۰۵4۱ ((تفسیر البيضاوي)) (۵/ 4 ))7١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(۱۸۱/۱۰)ء ((تفسیر أبي السعود)) (۸/ ۲۵۲ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸/ ۶۱ ۲). 
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کی“ ص کک 1 رح 
6 © 2 جل التفسیر المحرر للقرآن العرييي) اھ 


وإ تاوا 4 طلّبٌ من المُخاطب بالحضور عِنڈ الطَالِبٍء وأصلّه فعل أمرِ من 
التّعالي؛ مغر كاك خرف آي: الصعود» وتُنُوسِيَ ذلك» وصار لمُجرّد طلب 
الحضور. وهذا لب يجعلُ وتم 
في جماعتهم فهي الث الأغراض من بیان مُختلفِ أنواع تلك الأحوال» وقدِ 
ابتدئث ب هداج كما ابتدئ الغرّضان السَّابِقَانٍ ب لداع یشرت 6 [المنافقو ن: 
١‏ 9 رهم مجبک اجس مُهُم 4 [المنافقون: ا 


SE e E 


وت رای اور لک سول ا SS‏ 
لا ان علیه وسلم وسار الاستغفار لك وهذا دل لال تقو 
علی أن المواة: وبوا من التّماق» وأخخلصوا الایمات وسَلُوا رسول الله صلی 
لله علیه وسلم اَتَتففر لکم ما فرط منک فان الذي قال لهم ذلك مطل 
علی ا 

- قوله: اه فری بتشديد الواو الاولی مُضاعَف (لوّی)؛ للدّلالة على 
الکثرة؛ می کثرة 21 منهم» او وق جمع کثیڑ منهم زژوسهم» ور 
بتخفیف الواو الأولى اکتفاء بإسناد الفعل إلى ضمير الجماعة* 


مم ۰ 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۳ ۲). 

(۲) دلالةً الاقتضاء: هي دلالةٌ اللفظ على مقصود محذوف لا بدَّ من تقدیرہ؛ لتوقف الصدق أو 
الصحة علیه. يُنظر: ((إجابة السائل شرح بغية الامل)) لابن الأمير ۳۵ ((مذكرة في 
آصول الفقه)) للشنقيطي (ص: ۲۸۳). 

(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۳ ۲). 

.)۲ 46 /۲۸( يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (6/ ۰۵4۱ ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٤( 
قآ ناف رزخ عن یمقوت بتخفیف الواو الأولی» وقرالباقوتَبتشدیدها. پر ((النشر في‎ 
.)۳۸۸ /۲( القراءات العشر)) لابن الجزري‎ 
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ا و ی وت 
۱ یل على استمرارهم”". 


۳- قول تعالى : ا سوآء به أَسْمَعْمَرَ رت لمأ م تفز نم أن يَف رمه 


هم إن الله لا دی القوم ہی 
- قوأه: طس عم أستَغفرَت له ام كم تع مه جملة مُعترضة 
ہت نشأث لما ة قوله: وال هم الو فلکم 
رسول اللہ لوا سخ #6 [المنافقون: ]لد 

- وترکیب: (سواءً عليه أكذا أمْ کذا) ونخوه ممّا جَرَى مَجْرَى المثل؛ فيَلرّمُ 
هذه کا ا ا و اا ا 
لدَى المجرور بحرف (علی)؛ ولذلك يُعقَبُ بجملة تین ۱ 
ت٠‏ یدق ۳ 

- و(علی) من قوله: هه بمعنی تمکن الوصف؛ فالمعنی: سواءٌ فيهم 

- وهمزة کت ت لت اصلها همزةٌ استفهام» وهو استفهام مُستعمَلٌ 
كنايةَ عن قَلَّة الاعتناء بكلا الحاليْن بقرينة لفظ يل سآ أي: سوام عندم 
ھللا را دسل )وی الذي هو امک لش فتَؤُولُ 


9 
ہیں 


ن جهة الاستواء؛ 


إلى معنی (عِند). 
- وجُملة اکن عفر اة هم ده ادى تمسق یرک 4 جملة مُستائفة 


(۱) ینظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۱۰/ ۱۸۲). 
(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ 44 ۲). 
(۳) بنظر : ((المصدر السایق)). 
)٤(‏ پنظر: ((المصدر السابق)) (۲۸/ ۵ ۲). 
)٥(‏ پنظر: ((المصدر السابق)). 
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0 حجار التفسیر المحوّر للقرآن العرييي) + 


استئناقًا ابتدائيًا عن حال من آحوالهم(. 


- وجملة اکن يَف رال هم € مُعترضة ین جملة وآ هه وجملة 
2۶ هم ی و لا نف موه [المنافقون: ۷]ء وهي وعید لهم» وجزاءٌ على 
استخفافهم بالاستغفار من رسول لله صلی الله عليه وک 

- وجملة اه لیہدی الوم امدقت که تعليلٌ لانتفاء مغفرة الله لهم 
اد اله غضب علیهم. فحرّمَهِمُ ٦‏ وا 

- قوله: الق اقب یه أي: الكامِلينَ في الفسقء الخارجينَ عن 
داثرة الا ستصلاح. المُنهمكينَ في الکفر والتفاق» والمراد: ما هم بأعيانهم» 
والإظهار في موقع الإضمار لبيان علوم في الفسق. أو الچنسش وهم داخلون 


۶۶ 


2 هري 7 13 
في زمرتهم دخولا آو 


EN 


(4) 


0 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ 4۵ ۲). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(4) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۸/ ۲۵۳). 
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الآيتان (۸-۷) 


وو 010 دص و ہے ک2 1 4 و 1 
ان میسو و د له خزاين 


لکوت والارض وَلكنّ لفق لا يمْقَهُونَ ا(ك) يوون لین تَجَعْتَا إلى ألْمَدِيَةٍ 
كو 2 مح رم ۔ > نار و ای > ر رص رصح وم ۳ 
رج الاعز متها أ ذل و الم ولرسوله- ول 2 سے لن الَمَفْقیے لا 


"0 


:1 أي یقداص (فضض): يدل على تفريق وتجزئة 
المعنی الاجمال: 

5 21 و 20 
يخبرٌ الله سبحانه عن جانب من آقوال المنافقينَ القبيحة» فيقول: هم الذين 
,0000+ لاد 5 تنفقوا على أصحاب رَسولٍ الله حت يَتَْرّقوا عنه . ولله خزائن السَّمَوات 

والأرض؛ ولك ات للم ذلك. رل ۶ +09" 
غزوة ب بني الْمُضْطَلِقٍ إلى المدينة» لَيُخْرِجَنّ الأقوى منها الضعیف الأذلّ. وقد 
أخطؤوا مصداق الوصف: فلل الق والعَلَبةٌ ولرّسوله وللمُوْمنينَ» وليست لهم 
ولكنّ المُنافِقِينَ لا يَعلّمونَ ذلك» فيَظنُونَ أن العرّة لهم! 


لا 1 
لسوت والازض ا ن ره یوت لین رجا إلى الْمَدِيسَةِ 
رج آلعزیتها الاذل وه الْعِرَّهُ ولرسوله. وَِلْمْؤْمِنِين ولکن منک لا 


.)۱۳۳ /۸( ((تفسیر البغوي))‎ »)5 5٠ /٤( ينظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
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١‏ 7 لي 5 ص 
ا التفسیر المحوّر للقرآن الکریم > اھ 


۶۳ 


ا مت ۳ 


وا 
ن ابو 


ی لا تفقوا على 
ما سد اگ ین رت إلى میت کا مل 
لله عليه وسلّم فلامني الانصال وحَلّفُ عبد الله بن أن ما قال ذلك» فرجَغْتٌ 
إلى المنزلٍ فیشث» فدعاني رَسول الله صلی ال عليه وسلّم أت فقال: إنَّ الله 
قد صَدّفَكء ورل اق هم لول لا تفقوا 6 الآية))20. 


قد 
ہی سياه أ عو 


م یم هم مه اج ll‏ مرو سو ابر Kd‏ 7 
:1 هم الدب يَقُولُونَ لا فقوا عل من عند رول ال حو ينفضوا ولو حرَايِنُ 
الوت وَالأرْضٍ َلك گنت لايفقَهُون 3 ). 
ھی شم م 
مناسّبة الاية لما قبْلھا: 
کے رج کے 7 8987 1 
نه انتقال من صف إعراضهم عن التقَرّبِ مِن الرّسولِ صلی الله عليه وسلم» 
997ھ E‏ ا ۳ 277 5 
چیہ ہر سوب ہت 


وسے 


من 


مک ام مد ES‏ 


eT E‏ لا تن تفقوا على أصحاب سول اللہ حتّی 


.)٦۹۰٤( آخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ 17 ۲). 

(۳) قیل: را لامعا را مرو اللعافتيق ست ذهب [لی هذا القول: ابن جریره ومكي: 
رايل حر E‏ گا رو ا عو DE O‏ بارخ 
النهاية)) لمكي (۱۲/ ۰۷۸۷ ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٦۸)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(۲۸/ 5 5). 
الج داش ھ2ا شام لا تاس ماف تفر ترنها لاهرانی الذي 
كانوايُفقون على قرا سم تام بالإسلام؟ انم یقولبعضهم لبعض: تظاتَز بالإسلام 
بغير الإنفاق» مثل قولهم من یقول لهم جو موا ور 7 وق [المناققون: ۵ 
ولذلك عُقَبَتْ بها . وقد جاء في الأحاديث الصّحيحة أنَّ قال هذه المقالة عبد الله بن أب ب ابن = 
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2 : : ص لحت ص 
کت سورة المُنافقونَ ‏ الآيتان O SG‏ 


أي: ولله جَمِيعٌ ما في السَمَوات والأرض من الأرزاق وغيرهاء وهو وَخده 
المتصَرّف في أسبابٍ خصول الأرزاق بمشيئته؛ فيُعطي من یشاء بفضله یم 
7۷ ےئ 

كما قال تعالی ۳ هر مقالید الک وت والدرض بط الق لا نا نے رت 
و جم 


سَلول). ((تفسیر ابن عاشور)) 10 8 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: قتادة. پنظر: (تفسیر ان جریر؟) (۲۲/ 7۰ 
وقيل: يقولونَ للأنصار من أصحاب سول الله صلی الله عليه وسلّم. . وممّن ذهب إلى هذا 
القول: البیضاوی» والمراغي. يُنظر: ((تفسیر البيضاوي)) (٥/٥۲۱)ء‏ ((تفسير المراغي)) 
(۱۱۳/۲۸). وینظر أيضًا: ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) (۱۹۹/۸). 

(۱) ینظر: ((تفسيرابن جرير)) (۲ ۰1۵۹/۲ ((تفسير ابن عطية)) (۵/ ۰۳۱۳ ((تفسیر البيضاوي)) 
(۵/ ۲۱۵). 
قیل: المراد بقوله: من عند رَسُول الو 4 فا المهاجرينَ. وممّن ذهب إلى هذا المعنی: 
البيضاوي» والبقاعي» والشوكاني» والقاسمي. يُنظر: ((تفسیر البيضاوي)) (٥/٥۲۱)ء‏ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (۲۰/ 87)» ((تفسیر الشوكاني)) (/ ۲۷۷)» ((تفسير القاسمي)) (۹/ .)۲۳٢٣‏ 
7+ (هذا کلام مکر؛ لأنَّ ظاهره قصدٌ الرّفقٍ برَسولٍ الله صلّی الله عليه وسلّم يمن 
فة إنفاق الأعراب الّذین ما به في عَزوة بني المْضطلنی وباطِته إرادةٌ إبعادِ الأعراب عن 
تلقي الذي لو وعن أن يَتقَرّى بهم المُسلمونَ» أو تقرف فقراء المهاجرينَ لتضعُف بتَمَرّقهم 
بک لف ا عاشون) 620ھ ره الس )م 
وك ). 

(۲) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ 509)» ((تفسیر الشوكاني)) /٥(‏ ۲۷۷ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٦٦۸)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸/۲۸). 
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sS‏ ص کک ص 
EEE 568‏ 


أي: ولك المُنافِِينَ لا يُدركونَ ذلك» فلا يَعلَمونَ كمال قدرة الله» وأنَّ ما 
شاء خحصوله یره وأنّه المتصرّف في الکون بمشینته وبیّدہ الأرزاق يُقَسّمُها 
ین عباده بجکمته. 

كما قال تعالی: 38 أولم يرأ أن الله یبط لزق لِم باه ویر 
بو ون ۳۷ 

ولد إن جنار ل رکه لک رجک نکر لا رل ره نو 
ایک کے کد 

مُنَاسَبةٌ الآية لما 
کر ود مس سا 

یو لین رجا رل ام یه رج الا ينها الاد دل 4. 

آي: "+٣8307‏ عن رَجَعْنا من غزوة ر ني المُصطَاتٍ إلى المدينة التي 
هي RL NEE SL‏ الذي جاء إلى مدینتنا 
وسُگن فيها"”. 


(۱) بنظر :((تفسیر ابن جرير)) (۲۲/ 505)» ((تفسير السمرقندي)) (۳/ “01 5)) ((تفسیر القرطبي)) 
(۱۲۸/۱۸)ء ((تفسیر البيضاوي)) (۰)۲۱۵/۵ ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٦۸)ء‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (۲۸/ ۸ ۲). 

(۲) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ ۸۹). 

(۳) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ ۰11۱ ((الوسیط)) للواحدي (5/ 5 ۰6۳۰ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۲۹/۲۸). 
قال ابنُ القیٔم: (غزوة بني المْصطلِق هي غزوة المُرَيْسيع» والجمهوز ها كانت بعد الخندق سنة 
ستٌ). ((زاد المعاد)) (۳/ ۲۳۷). 
قیل: يعني بالاعز تس آي: عبد اهب باب سلوگ وبالادْل سول الله على 1ل علیه وسلم! 
ومّن ذهب إلى هذا المعنی في الجملة: ارجا والواحدي. يُنظر: ((معاني القرآن واعرابه)) = 


الجزء ۲۸ - الحزب +۵ 


38 2080 
عن جابر بن عبد الله رَضي ال عنهماء قال: ((کن في عَزاق فگسع” رل من 

المهاجرينَ رجا من الأنصار» فقال الاتصاری: با لأتصار! وقال لمُهاجري: 
يا لَلمُهاجرينَ! فسمّعها الله رسوله صلی اللهُ عليه وسلٌم قال: ما هذا؟! فقالوا: 
کل من المهاجرينَ رَجْلا من الأنصارء فقال الأنصاري: يا للأنصارء 
وقال المھاجریٔ: يا لَلمُهاجرينَ! فقال الب صلّی الله عليه وسلّم: دَعُوها؛ فإنّھا 
قال جابرٌ: وکانت الأنصارٌ غين فل ال صلى الله غاب وسل ار 
کر المهاجروق بعد فقال عبد الله بن أي أوَقَد فعلوا؟! والل اَن رجغنا إلى 


روه ورو و 


المدينة 22 O‏ الاذل. فقال گی الحطاب رضی الله عنه: فی 
يا سول الله آضرب غُتَ هذا المُنافق. قال الب صلی الله عليه وسلم: دغه لا 


2 
2 


۴ 2 و 20 36 و2 ٦‏ 8 
یتحدث الناس أن محمّدًا یقتل صحابه)). 


په و 2 
لے سورۂ المُنافقون - ال آیتان (۸-۷) 
4 


72 


ساي 2 يودي عراس 4 
وله اسر ولرسوله- ولمم . 


= للزجاج /٥(‏ ۱۷۷)ء ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۱۱۰۰). 
وقیل: أراد أنه هو وإخواته من المُنافقِينَ الْأعَزودَ وأراد أن رَسول الله ومن معه هم الْأدَلُونٌ! 
وممّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: أبو حيّان» والشوكاني» والسعدي. ينظر: ((تفسیر أبي 
حیان)) (۱۰/ ۱۸۳)ء ((تفسير الشوكاني)) /٥(‏ ۲۷۷)» ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۰۰). 
قال الشوكاني: (إنّما أسند القَولُ إلى المُنافقينَ مع کون القائل هو رد من آفرادهم وهو عبد الله 
ابن أَبَيّ؛ لگونه كان رئيسَهمء وصاحت آمُرهم» وهم راضُونَ بما یقولهہ سایعونّ له مُطيعونَ). 
((تفسير الشوكاني)) /٥(‏ ۲۷۷). 
وقال ابنٌ عاشور: (أراد بالاعر فريقٌ الأنصار؛ فإلّھم أهل المدينة وأهل الأموال» وهم کر عَدَدَا 
من المهاجرينَء فأراد: ليُحْرِجَنَ الأنصارٌ من مَدينتهم مَن جاءَها من المُهاجرينَ). ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۲۹/۲۸). 

(۱) کسَع: أي: ضرّب یره وعجيزته بيّد أو رجل أو سیف وغيره. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) 
(۱۳۸/۱۲). 

(۲) رواه البخاري (4۹۰۷) والَفظٌ له» ومسلعٌ .)۲٥۸٤(‏ 
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رات 26 
آي : وله الوه والعَلبة والمتعة ولرسوله وللمُؤمنينَ: أا المُنافِقونَ فهم الأذِلاءُ 
الات بت0 
كما قال تعالى: :3 م من کان رن رف و جیا 4 [فاطر : ۰[ 
وقال شبحانه: 3 سبح ريك رت ره عما بیو #9 جو ےت 


وعن تميم ال اري رَضِي له عنه» قال : معت سول اله صلی عليه وس 
قول: ((ليلْعَنَ هذا الأمر ما الیل اّما ولاء بتر ات مدر ولا ویر 
إلا أده ا هذا لین بر عزيز أو بڈّ َليل؛ عِرَا یاه الإسلام ول 


الله به الگفر))'. 

وعن أي ب گعپ رَضِيَ اله عنه؛ قال: قال زسول الله صلی اله عليه وسلّم: 
(بَشّرْ هذه ال بالسّنا لمناء والرّفعة» والتصر والتّمكين في الأرض» فمّن عمل منهم 
عمل ۰ لم یک له في الا خرة نصیبٌ))"'. 


(۱) ينظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۲۲/ ٦٦٦)ء‏ ((تفسیر القرطبي)) (۱۸/ ۱۲۹)» ((مجموع الفتاوی)) 
لابن تيمية (۱۵/ ٤٤٥)ء‏ ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (۲/ ۰۱۸۳-۱۷ ((تفسير الشوكاني)) 
(ہ / ۲۷۷)۔ 

(۲) پیت مدر ولا ویر المَدرُ: : جَمعٌ مُدرة وهي: : الب والمرادٌ به هنا ايوت المُحكمة الم من 
الأحجار والطُوب وال کثیوتِ المدُنِ والری. ی شعرٌ الابل» والمراد به هنا یوت 
غير المُحكمة» > کبیوت البوادي وأهل الخیام. يُنظر: ((مرقاة المفاتیح)) للقاري (۱/ ۰۱۱۳ 
((الکوکب الوهاج)) لمحمد الأمين الهَري .)۲٥۹/۴٦(‏ 

(۳) أخرجه أحمدٌ )۱٦۹٥۷(‏ واللّفظ لهہ والحاكمٌ (۸۳۲۲)ء والبيهقيٌ (۱۹۰۹۰). 
محم لكات مور ط اين وقال الەیٹیٔ في ((مجمع الزوائد)) (5/ ۱۷): (رجاله 
رجال الصّحيح) . وقال الألبانیٔ في ((تحذیر الساجد)) :)۱٥۸(‏ (على شرط مُسلم). وصح 
إسناده على شرط مسلم: شْعَيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (۲۸/ 198). 

.)۷۸٦۲( أخرجه أحمد ( ۰ واللّفظ له» وابنُ حبّانَ (٤٤٠)ء والحاكمٌ‎ )٤( 
قال آلھیشی في ((مجمع الزواند)»(۱۰/ ۲۲۳): (رجاه رجال الحیح). ووثق رواتة البوضيريٌ‎ 
.)۲۸۲۵( في ((تحاف الخيرة المهرة)) (۷/ ۰۳۹۸ وصح الألبان في ((صحیح الجامع))‎ 
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BONE 
o 
القوائدُ التربويّة:‎ 
يوج في المع هواه من ذل الس وضنیهاومهانتها ما جعَل الله هلمن عصاه؛‎ 
: فن الله تعالى جَعَل العرَّة لمن آطاعه» واللَة لمن عَصاہ؛ قال الله عرٌ وجل‎ 
ء مره ولرسولفء‎ 
3 


یولوم لین تَجَعْتَا ال اآمدیکة رج ارتا الادل وه 
وک ٭”'ء فجعل الله سُبحانه العرٌ رین طاعته. والذل قَرينَ معصيته" 
الفُوائدٌ العلميّة واللطاژف: 


0 


0 


0 لا ریب أن المُنافِقينَ کانوا مَعْمورِينَ آذلاء مقهورین لا سيّما في آخر‎ -١ 
الب صلی ال عليه وسلم. وفي عَزوة ول ان الله تعالى قال: ل فلت لن‎ 
۳ تَجَعَنَاإِلَ الَمَدبتَة اَی اهر ۳ الول ويه مره ولرسوله- ول‎ 
لکن آلمکنقیت لاحمو عون 4 ان الور للمُوْمنِينَ لا لقن فلم أن العرَّة‎ 
وا“ کانت فی ال می ۳ المُنافقينَ کانوا آذلاء ينهم فينع أن یقرت‎ 

3 مر 2 2 ۳ م2 ¢ 
پی چیم كانوا عر 7" من مت ٠‏ یس أن تن 
والأنصار؛ الحلا ٥‏ دی وَرھم: كانوا عو اس 0 
نیقی کنو ین چیہ تد رت من اش 
(۱) ينظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ ۰67۱ ((تفسیر الشوكاني)) /٥(‏ ۲۷۷ ((تفسیر السعدي)) 

(ص: ۸۳2۵ 

(۲) پنظر: ((الفتاوی الکبری)) لابن تيمية (۱/ ۲۹۳). 
(۳) ینظر: ((الجواب الكافي)) لابن القیم (ص: ۱۷۹). 
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جج O)‏ ا التفسير المحرّد للقرآن اعريع )!4 
اق الف اکا منه في ساثر الطواتف بل لاب لکل منهم من کے 
نفاق؛ فان اما الثفاق لذي 21 5 اھ ران فو ا بلسانه ما 
ليس في قلبه كما بر الله تعالى عن المُنافقينَ الهم : یوون باتهم ما يس 
في فلویهم 4“ [الفتح: ۱. 

۲- في قوله تعالی: وله لمرّةٌ سوه وَللمومِيْس 4 کان المتوقَع آن 
رکون الجواب: «واله نس اھ 1 والممنون» لكن لو کانت العبارة 
هكذا لصار للمُنافقينَ عرّةٌ لكنّ ال صلی الله عليه وسلّم وأصحابّه أَعَزٌّ لکنْ 
تی رت ولله العرَّة وَخدّه ولرّسوله وللمُؤمِنينَ وهذا نظيرٌ قول 
الله تعالی: وی بعش الك ات عون من دوو لا وت سىء 46 [غافر: 
۰ لاح ولا با 

۳- لا مُنافاة بين قوله تعالی: ويله لِه وَلِرَسُولِه- وَلِلَمُؤْميِيت 6 وبين قوله: 
:3 منکن مر روبع [فاطر: ۱۰ ٩]‏ فإ العرَة لله أصلاء ولرّسوله من 
لله نے وت ااا 


سحو 4 2 


"7 سم و a‏ 
ھر 
تذل 


و۶ 


من عنده ء 7ص ل 
ویماذا کون الم لق تک نها ناه وهي من ا تکون باعل الم 
عليه وهو الایمان و یو - ولو ي فمتی آراد الانسان 
العرَّة فلیکن مُومتاه وكلّما کان آکثر إيمانًا بالله وآقوی إيمانًا بالله كان آکثر عرَّة 
(۱) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (۲/ .)٥٤‏ 

(۲) يُنظر: ((فتح ذي الجلال والإكرام)) لابن عثيمين (۱۳۹/۲). 
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ص 


۰ 2 بج 2 


2 سورة المُنافقونَ -الڈیتان (۸-۷) > 


7ئ 


وأقوى عزة 

6 - قال الله تعالی: و لك اميت لایتلتوت )نما نف عنم هنا اليل 
تجهیلا بشوء امل فيآماراتالظهوروالانحطاط فلم لا تال اي 
في أحوال سم وازدیادسلطانهم یوما فیومَاء وتناقص من آعدانهم؛ فان 
مج ےش ارت 
لین َسقٌطونَ بأيدي المُسلِمينٌ کلم عَرَوْھم من يوم بدر فما بَمْذَہ'''؟! 


بلاغة الایتین: 
مم رو و و عيرم ل مور م م ہے ےپ 
۱- قوله تعالی: همقل کا فقوا عل من ند سول او حٌَی 
قد 
ل گر 8 ديه مریم ررح ۔ رص کپ مو اس 7 


منقضواأ ويله خرن لسوت والارض وک المَلِفقَین لا 


EE‏ لوس اھ مسر اق باه 
كلام اوت جار می التعليل لفسقهم» أو لعدم مغفرتہ ا ۳ 
٣‏ أن یل هذه المقالة عبد للدي ی ّْ ابن سَلولَ؛ فإسناد هذا القول 
إلى ضمیر المُنافِقينَ لأنّهم تَقبّلوهَ منه؛ إِذْ هو رس المُنافقِينَ أو فشا هذا 
القول بيْنَ المُنَافِقينَ فأخذوا یه في المسلمیت٩.‏ 
- وافتتخت الجُملة بضميرهمٌ له دون الاكتفاء متیر في يوون ؟ 
مُعامَلةَ لهم بنقیض مَقصودھم؛ فانهم ستروا كيدّهم باظهار قضد اللصيحة 
ففضح الله رهم بمزید التصريح» أي : : قد علِمْتٌ نکم تقولونَ هذا. . وفي 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: ۸۱). 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸/ ۲۵۰). 


(۳) ینظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۸/ ٢٥۲)ء‏ ((إعراب القرآن)) لدرویش .)1١١/1١(‏ 
)٤(‏ پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ .)۲٢٥٢‏ 
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يد ص کک : رح 
568 چس سس . 


إظهار الصمير أيضًا تعريض بالتّوبيخ» لیکو للجملة الاسميّة إفادة ڈ 
سی ر کر ایا رصنع بای مر بو اھ 13 
- قوله: جل هم این یٹور صيخةٌ المضارع في «إيَثُوأوة) تُشعرُ بأنَّ هذه 
المقالة تتكرّرٌ منهم لقَصْد إفشائها”". 

- قوله: إلا نشوا لی من دک رشول نون کان اه تعالى حگی نص 
گلامهم فقولھم :وخ من عند رشول أ کو هو على سّبیل الهزءء أو لگونه 
جُری عندهم مَجْرَى الب أي: هو معروف بإطلاق هذا لفط عليه؛ إذْ لو 


م2 


كانوا رین برسالته ما صدّرٌ منهم ما صره الاح اتهم لم يَنطقوا بكس 7 
۰ تعالی عبر بلك عن رسوله صلی الله عليه وسلّم؛ کر 
روما وقیل: اه صدّر من عبد اللء بن ا توكو معه ین المنافقین 
بهذا اللَعْظ؛ إذا کانوا قالوا ذلك جَهرّا في مل المسلمينَ؛ إذ هم يَتظامَرونَ 
ساعتئِذٍ بالاسلام"*. 

- وحرف (حَبَّى) مُستعمَلٌ في التعليل؛ لأنَّ معنى (حَتّی) نتهاءالفعل المذكور 
قبلّهاء وغاية الفعل ينتهي الفاعل عن الفعل إذا بلَعَّهاه فهي سبَبٌ للانتهاء 
ماه ٦ی‏ نقضوا فانفقوا علیهی ٩‏ 

- قوله: وله رین لکوت والارض لیمکت ایفتَهوت»» عَطْفْ 
على جملة هللا توا عل من ند سول نو 4 وفيه إبطال 


(۱) ینظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۱۰/ ۱۸۳). 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸ 41/۲ ۲). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السایق)). 

.)۲ ۷ /۲۸( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٤( 

.)۱۰۱/۱۰( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ 4۷ ۰)۲ ((إعراب القرآن)) لدرویش‎ )٥( 


الجزء ۲۸ - الحزب 5ه 


لكر المُناِقينَه ورذ وإبطال لما زعموا من أن عدم إنفاقهم يدي إلی 
انفضاض الفقراء من وله صلی ال عليه وسلّم؛ » ببيان أن خزائنَ الأرزاق 
بید الله تعاّی حاصَةَ يُعطي من يشات ويمنمٌ مَن يشات وهذا جوابٌ من باب 
يقة التقض لكلامهم”" 
و" خرن لکوت وال الم في (للّه) لليلك» »أى: اتف 
في ذلك مك لله تعالى. 
ولا كان الانفاق على فُقراءالمسمیَ مما يعن على ظهور الدين الذي 
سل اه به رسوله صلی الله عليه وسلّم كان الإخبارٌ بن الخزائيَ لله کناية 
عن تيسير الله تعالّى لرسوله صلی الله عليه وسلّم حصول ما ینف منہء وذلك 
ہما يسّره الله لرسوله صلی ال عليه وسلّم من رکوات المُسِلِمِينَ وغنائم 
70 ہہ رو 
- وتقدیم المجرور من قوله: 3# وو حَرَآيِنُ السعوتِ وَألَْضِ 4 لافادة قضر 
لب" وهو قلبٌّ للازم قولهم لا لصریجہ؛ لان المُنافة فقین َا قالوا: با 
کیٹا توا عَلَ من عند رَشول آگو 4 [المنافقون: ۷ء حسبوا نهم إذا قطعوا 
لف على من عن سول ل لاج سو صلی اڈ علیہ وسلم ما 


۳ 


۳ 


2 


منه عليهم» فاعم الله رسوله مباشرت واعلمّهم تَبعَا أن ما عِندَ الله من الرّزق 


أَعظم وأوسَم. 


(۱) ینظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۸/ ۰۲۵۳ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ 4۷ ۲). 
(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۸ ۲). 

(۳) پنظر : ((المصدر السایق)). 

(4) تفم تعریفه (ص: ۵ 

(۵) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۸ ۲). 


الجزء ۲۸ - الحزب 5ه 


1 7 لي : ص 
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- واستدراك قوله: ولك الةو لا يفْقَهُونَ4 لرفع ما يتوم من هم 
ع قالوا: ا الوق E‏ که کانوا قالوهُ عن سن 
ویقین أن انقطاع انفاقهم على ال یلو برسول لله صلی الله عليه 
وسلَّم يقطمٌ رزقَهُم؛ فيَنفضُونَ عنه بناءً على أنَّ القُدرہً على الانفاق مُتحصرةٌ 
فيهم؛ لأنَّهُم آمل الأحوال -وهذا بناءً على أنَّ الخِطابَ لأصحابهم من 
المنافقينَ-» وقد غفلوا عن تعد أسباب الغنى وأسباب الفقر والمعنی: 
نهم لا یدرکون دقائق المدرکات و خفایاه(. 

- وتفعول وود 4 محذوف. أي: لا يَفقَهونَ ذلك؛ وهو مضمود الله 
َرَائنُ السّمَوَات وَالَْوْض» أو رل الفعل منزلة اللازم؛ مُبالَعْةَ في انتفاء فقه 
الاشیاء عنهم في كل حال(. 

رو 


<f‏ کے ےے Tee‏ دل د ھ2 و ھن وی مر 
- قوله: ون المَ:لِفَقَین لا يفقهو 2 فيه مناسبة حسنةء حيث ختمه هنا 


محر مها 


ےہ 
7م 


3 يہ مرو عاو م 3 یک وم ھت 5 یه رصم 

ب 35 لا یفقَهون 46 وبعده: مو لايِعَلَمُونَ + لآن الأول متصل بقوله: ورین 
اک عير < ۰ 2 ۰ 4 کس م2 500 ا 
لکوت والازض » وفي مُعرفتھا غموض يحتاج إلى فطنة وفقه؛ فناسَبَ نفي 

7 ا و 9009 ہے مج مر سىس صسدجو۔ہ 
الفقه عنهم والثاني متصل بقوله: ول ز3 3 سُوله- للم 3 

۰ ای ۰ 2 7 سے ۰ ری ها 0 ۰ ٥‏ 
وفي معرفتها غموض زائد يَحتاج إلى علم؛ فناسَب نفي العلم عنهم» فالمعنی: 

۳ 2 عه ہہ 8ع 7 2 ع 7 1 ےے 9 4 
له یعلمون أن الله معز أولياءه ومذل اعد ۱ وفیل: الأول بلا 

.)۲ ۸ /۲۸( پنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: ٢۱۲۷۷۱۲۷)ء‏ ((أسرار التکرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: ٣٢۲۳ء‏ ۰)۲۳۷ ((بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز)) للفيروزابادي 
(۱/٤1٥)ء‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 1 ۵). 
وینظر أيضًا: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (۲/ .)٦۷٤‏ 
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ROE 
یعون 4» والتاني ب 9# لا يشامو ون 4 لأن إثبات الفقه للإنسان أبلّعُ من إثبات‎ 
لیلم له کدی العلم أب من في الفقه فأوئز ما هوالع ِا هو آذعی‎ 
ل أو نفي العلم فيما ظهرت آعلامه والفقه فيما خفي آمر اہ‎ 

-١‏ قوله تعالی: بقلو لن رجا یه ارج الق متا الاد 
له الم ره ولرسوله. وا یدب و انز وک لین 


ول : یوت لین رال الم یک لح رج لیا الا له استتناف 
على أسلوب التعدادِ والتُكرير؛ افخ امك ول یک في ام ریخ 
وت ہی کہ 
وانتهازا ا ۰ م لفيفة حدثت بین ث خصیّن من موالي الفريقين'" 
2 ره عام 

- وصيغة المضارع في حكاية هذه المقالة 2 :0 + لاستحضار الحالة 
العجیبة'''. ١‏ 

- وقد أبطل الله 0 بقوله: وه مره ولرسُوله. مومت # وهو 
جوابٌ بالطّريقة التي تُسمّى القول بالموجّب في علم الجدّلٍء وهي مما 
بیو اق اہ في علم آداب البحت"* والمعنی: إن كان ا 


.)4۳۷ /۱٥( ينظر: ((حاشية الطيبي على الکشاف))‎ )١( 

(۲) ینظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)3١ 5 /١١(‏ 

(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ 59 ۲). 

)٤(‏ پُنظر: ((المصدر السابق)). 

)٥(‏ القول بالموبجب: هو عبارةٌ عن تسليم مقتضّى ما جعّله المستیلّ دی لحُكم؛ مع بقاء الخلافٍ 
بیتهما فيه. أو: امس .ا ےت أن یلم لخصم الیل اذى استدل 
77 قر هذا الیل ليس فى محل التراع» إنّما هو في غيره؛ فيبقَى الخلاف = 
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1 7 أي ص 
تچ ام ادتفسیر المحرر للقرآن الكريى)) 65 


7 ہیں e‏ 7 1 ۶ ء 2 و 2 7 2 
بخرج الأذل» فإن المُؤْمِنِينَ هم الفريق الأعزء وعزتهم بکون الرسول صلی 
الله عليه وسلم فيهم» وبتأيبد الله رسوله صلی الله عليه وسلم وآولیاءه؛ لأن 
0890 و 3 کی ےس ۳ ر رر وه ع 0 
عزة الله هي العزة الحق المطلقة» وعزة غيره ناقصة فلا جَرَمَ أن أولیاءَ الله 


لي 


هم الذينَ لا يُقَهرونَ إذا آراد الله نصرَہُم ووعدهم به؛ فان كان إخراحٌ مق 

المدينة فإنّما خْرُح منها أشُم يا هل التّاق0©. 

- وتقديم المستد على المُسنّد إليه في 2و ره # لقَضْد القصْرء وهو 

فَطدٌ قلت آي: العرة لله ولرسوله رلوس لالگ کما تخسر 
E‏ أ ل و موم ی 009" 

- وإعادة اللام في قوله: 9# وَلِرسُولِو # مع أن حرف العطف مغن عنها؛ لتأكيد 

7 الرسول سی الله عليه وسلم 27 بسبب عرَّة الله ووعده ا 

- وإعادة اللام أيضًا في قوله: #وَللَمؤّمِييت 46 للتأكيد أیضا؛ إذ قد تخفی 

عرتهي» وأكثرهم فی حال قلة وحاجة!“. 

- وَعُدِلٌ عن الاضمار في قوله: اولك القت لا لمو » وقد سبق 

2 م2 ۶ ار 2 
اسمهم في نظيرها قبْلَّھا؛ لتكون الجملة مستقلة الدلالة بذاتھاء فتسیر سَيْرَ 
ا 


= بيْتهما. يُنظر: ((تقريب الوصول إلي علم الأصول)) لابن جُرّي (ص: ۱۸۹)ء ((نهاية السول 
شرح منهاج الوصول)) للإسنوي (ص: ٣٣۳)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰۱/۱۳). 

.)۱۰ ۰۱۰۳ /۱۰( ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ »)۲٤۹ /۲۸( ینظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 

(۲) تقد م تعریفه (ص87٥):‏ 

(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۵۰/۲۸). 

)٤(‏ پُنظر: ((المصدر السابق)). 

)٥(‏ پُنظر: ((المصدر السابق)). 

)٦(‏ پُنظر: ((المصدر السابق))). 
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۳ و 


دك فأو كيك هم لحَورون ژد) نوا منم ررقن من بل وه ۳۹ اموت 
و می کی کج < کے پک سر سے MNT NT‏ سے جح 2 
فيقول رب لوَلا خرتی إلى جل قريب کے ۶۰27ء 


کے ات سار ]موم هي سا ہم 
مسا دا جاء اجلها امه حير ہما تعملونَ () 86. 


KI سه‎ A ت سو مال ع‎ 4 u د ہے سر‎ E 
قوله تعالى: 9 وأنفِفوأ من مورک من بل أن يأف أحد کم اموت فقول رب لو‎ 


کے کڈ 7 ع 5 2 8 0 ى تك 
أو 4 هي في الأصلٍ حرف تحضيض بمعنی «هَلا)» وهي هنا بمعنى التمني. 


صد : الفاء: سب (أَصَق): فعل مُضارعٌ مُنصوبٌ ب۸( أن) مُضمّرة بعد 
فاء السب في جواب ای وا کن 4 مجزوم بالعطف على موضع َد 4 


۔ 
5 


حملا على المعنىء أله قال: إن ارتي اضق وأكنْ من الصَّالحينَ؛ لاله لو 


لم تدخل الفاءُ كان مجزومًا في جواب الْتَمني» فعَطّف حملا على هذا المعنی» 
واعتقاد سُقوط الفاءِء و له في غير القرآن: الط علی وم 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ ۲۱۳)ء ((المفردات)) للراغب (ص: 1۸ ۰)۷ ((الكليات)) 


للكفوي (ص: ۷۷۸). 
(5) يُنظر: ((الکتاب)) لسيبويه (۳/ ۱ (البسیط)) للواحدي (۲۱/ ۸ ((شرح المفصل)) = 
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المعنى الإجماك: 

يأمرٌ الله تعالى المؤمنينَ بالمواظبة على طاعته» ويّنهاهم عن أن يَشْغْلّهِم عن 

شي فیول: يا أيّها الذين آتنوا لمکم آموالکم ولا أولادُکم عن ذکر 
الله تعالى» ومن يُشْعَل بأمواله وأولاده عن ذكر الله تعالى فأولئك هم الخاسرون 

ثم خُضهم الله سبحانّه على الإنفاق قبل قوات الأوان» فیقول: وتصدّقوا یه 
المؤمنونَ- ناکم ین اون قبل ایا تي أَحَدَکم الموت. فیقول ند 
احتضاره: يارب ها مهسي إلى وَقت قصير؛ فاتصدّق وأکون من الصَّالِحينَ! 
ولن یر خر ال أحدًا إذا جاء أَجَلّه وال ذو خبرة تامّةِ بجمیع أعمالكم. 


تغسیز الآيات: 
یام ہت ملک ول کم عن زگ ر له ومن یفصل 


کل تک شم یپرد (4)5. 

دم 

أنه َمّا کان ما حكاه الله سُبحانَه وتعالی عن المُنافِقينَ بحیث یُعجَبُ غایة العجّب 
من تصَوّر قائِله له» فضلا عن أن یه بەہ فکیف بان يَعتَقدّه- نب على أنَّ ال 
المُوچبة له مس البصيرةء وأنَّ العلَة في طَمُس البصيرة ة الإقبال بججمیع الب 
على الدّنيا"©. 

وأيضًا فهذا انتقال من کشف آحوال المُنافقينَ المسوق للحذر منهم» والتّحذير 


= لابن يعيش (۱۰۹/۲)ء ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (۱۰/ 5 ۰۳ ((مغني اللبیب)) لابن 
هشام (ص: ۰۵۵۳ ((تفسیر الألوسي)) (۱4/ ۳۱۲). 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۹۱/۲۰). 
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من صفاتهم. إلى الاقبال على خطاب المُؤْمنينَ بتهیهم عمًا شأنّه أن یشم عن 
الذكر لما أمَرَ الله ونَهَىء تم الأمر بالإنفاق في بل الخیر في سبيل الله» ومَصالح 
المسمین وجماعتهم و(سعاف آحادهم؛ ركلا سیر قول الاي 9 
۹ فقوا عل من عند رَسُولٍ او 46 [المُنافقينَ: ۷ء والمبادرة إلى ذلك قبل تیان 
e‏ 


یام 0 ا رت منوا لا لھک آتولکه ولا أو كذ کم من زگر الہ . 
أي: يا نها الذین آمنوا لا تعَلکم آموالکم ولا أولادُكم عن ذکر الله تعالی» كما 
ا 


.)۲۵۰ /۲۸( پنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲۲/ ٦۷٦)ء‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 4 5 5)» ((تفسیر الرازي)) 
(:/ 049 00)» ((تفسير ابن کثیر))(۸/ ۰6۱۳۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ٦٦۸)ء((تفسیر‏ 
ابن عاشور)) (۲۵۱/۲۸). 
قال القرطبي: (ل٭لعَن کرات عن اليج والرّكاةٍ. وقيل: عن قراءة القرآن. وقیل: عن 
إدامة الذُکر. وقيل: عن الصَّلّوات الحُمس. قاله الضَّحَاكُ. وقال الحَسَنُ: جميعٌ الفرايض). 
((تفسیر القرطبي)) 2019/10 ˆ 
۷٥‏ یاک ا المكتوبات: مکی بن آبي 80" 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (۱۲/ ۰6۷۹۱ ((الوسیط)) للواحدي (۳۰6/4). 
ومن قال بهذاالقول من القلفِ: الماك وعطاه. ُنظر: ((تفسیر ابن جزير)) (97/:+/41): 
((الدر المنثور)) للسيوطي (۸/ ۱۸۰). 
وممن ذهب إلى أنَّ الذکر عامٌ في جميع الطاعات: ابن عطبةء والبقاعي. يُنظر: ((تفسیر ابن عطية)) 
(0/ 6۳۱۵ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ .)٩۲‏ 
وقال أبو حبّان: (هو عام في الصّلاة» والَّناءِ على الله تعالى بالدٌسبیح والتّحميد وغير ذلك والدعاء). 
((تفسیر أبي حيان)) (۱۰/ 185). 
وقال ابن عاشور: (ذكر الله ... يشمل الذکرّباللسان؛ كالصّلاة وتلاوة القُرآنء ور بالعقل؛ 
کادبر في صفاتہہ واستحضار امتثاله). ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ .)۲٥٢‏ , 
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6 © 2 ا التفسیر المحرّر للقرآن اعريع )!4 


2 


رھ رم ر 


ومن قعل دا لك فاوليك هم لح رون 4. 
٤‏ را وي ومن 
يَفْصَلَ دک وک هم یرون پچ يعني: ولو ربحوا في دُنیاهم!'' 
ومن یفصل دک ایک م1 لح رون 4. 


أي: ومن يشل بأمواله وآولاده عن ذکر الله تعالى فأولئك هم الخاسرون 


أنه لگا ر الإقبال ا في بَذْلها؛ مُخالفة للمُنافقينَ”. 
مک سس سس 
:3 نوی مرج 4. 


آي: وتَصَدقوا -آیّها المومنون- مما رَرَفناكم من الأموال سواءٌ بالرّكاة 
المفروضة والّفقات الواجبة أو بالط ةفاك المُستحَة. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین: الفاتحة والبقرة)) (۲/ ۳۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۲/ ۰1۷۱ ((تفسیر القرطبي)) (۱۲۹/۱۸)ء ((الصلاة)) لابن 
القیم (ص: ۰8۸ ((تفسیر ابن کثیر)) (۸/ ۰۱۳۳ ((تفسیر السعدي)) (ص : ۸۲۵). 

(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ .)٩۳‏ 

(5) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲ ۰1۷۱/۲ ((تفسیر السمرقندی)) (۳/ ۵۳ ۰)4 ((تفسیر ابن = 
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و 7 الى 
خرنی لح أجل فرب فاصدفت 


سے کات امل 3 و م و 2 


: أنفقوا من قبل أن يَنزل بأحَدكم آسباب الموت» ویشاهد حضور علاماته» 
فیقول عند احتضاره: یارب هلا أمهَلتّي فتُوْخْرَ موتي إلى وقت قصیر فأتصدّق 
وأكون منّ العاملينَ بطاعتك”©! 
5 5 ۲ ص اص ۴ رو و بو > مہ و مه ہے لدأ نے لع چم 

جو رہ ی ینیم الاب فیقول لب ظلموا رسا ۳۹ 
لل مرب سيك و نّيع سل وم تحكووًا اشم عن لما 
1 گم من روَا 3% وسک تم في مَس ڪي الْذِنَ E o AS‏ کم 
کف فما یھ وَصَرَيمًا کہ الاما لّ 4 [إبراهيم: [tot‏ 

بل و پر 5 ا كوه ی وو > ی م 

وقال الله سبحانه وتعالی: 8 حقإِدا جاء آحدهم آلموت قال رب رجعون ۶ 
چ2 م و ے ام رو ر ےم رعط م ےرہ عو م ہے لے رم 
اعلا 27 NETE‏ من دهم بریخ لل بوم بعتو 46 
[المؤژمنون: ۹۹ء ۰۳. 

ون بور آله دسا ادا جاء لھا رام لَه ریما نموت( . 


فيل ي 
و « TI‏ 5 5 
مناسبة الآية لما تلا 


جح 
م 
۷ 


له تعالی زاد في الت علی القباكرة الاعات فيل الزات فقال(: 
ون وخر له نما ادا جاء آجلها . 


= عطية)) (5/ ۰۳۱۵ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ ۰٩۳‏ ((تفسیر الشوكاني)) (۰)۲۷۸/۵ 
((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۸7۲۵ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۰۲۵۲ ۲۵۳). 

(۱) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۰)1۷۱/۲۲ ((تفسیر الزمخشری)) (4/ ٤٤‏ ۰)۵ ((تفسیر ابن عطية)) 
/٥(‏ ۰۳۱۵ ((تفسیر ابن کثیر)) (۸/ ۰)۱۳۳ ((تفسیر الشوكاني)) (۵/ ۰)۲۷۸ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۸7۵ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۰۲۰۲ ۲۵۳). 

(۲) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ ۹۷). 
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1 7 أي 5 ص 
(E‏ 3 ا التفسير المحوّر للقرآن العرييي) + 


5 سر وء ر کے سے ۔ 027-720 و کک ریک ضر 
أي: ولن یوّخر الله أجَل آي آخد. فیزید في عمره إذا حَضر وقت مُوته0". 


أي: والله ذو خبرة تامّة بالغة بججمیع أعمالكم؛ خیرها وشرّهاء ظاهرها وباطنهاء 
ونیّاتکم بھاء ومقاصدکم منهاء جات ھت ون باتوی عليه'". 

الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - قال الله تعالى : ۵ یی نما لاھک امول وك او كذ ڪمن زکر 
آنه & مُقتضى الإيمان ألا يُباليَ المومن بورّة المالِ ولد مع عر ال۳۵. 

۲- دم الله تعالی مَن ألهاه ماله وولده عن ذِکرہ فقال تعالی: يتأ نام 
لا هک لک لکشم عن ؤحخر له ون يَفْصَلَ کیک تازلیک هم 
ارزو ۵ 

۳- قول الله تعالی: یلم ماه کمل کول او کڈ ڪن ز ڪر 
لَه من يقل ذلك رک هم روت # فيه تنب على المحافظة على ال کر 


گے 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ 1۷۳)» ((تفسیر ابن كثير)) (۸/ ۱۳۳)ء ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(۹۷/۲۰))ء ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸/ .)۲٥٢‏ 

)٢(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۲۲/ 41۷۳ ((تفسير القرطبي)) (۱۸/ ۰4۱۳۱ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(۹۷/۲۰)ء ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٦۸)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ .)۲٥٢‏ 
قال الرازي: (المفسّرون على أنَّ هذا خطابٌ جاوعٌ لکل عَمَل حيرا أو شَرًا). ((تفسیر الرازي)) 
(۳۲۰/ ۵۵۰). ۱ 

(۳) پنظر: ((تفسیر القاسمي)) (۹/ ۲۶۰). 

.)۳٣ /۳( يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب‎ )٤( 

.)۵۵۰ /۳۰( يُنظر: ((تفسیر الرازی))‎ )٥( 
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گج : : ل ص 
جا سور ُ٥‏ المُنافقونَ - الآیات )1١١-4(‏ وت زا ا 


مر ۶ 2 یہ64 7 کا ہے ہا مو 
6 - قال آبو حازم: (کل ما شغلك عن الله من مال أو وله فهو عليك شوم" . 


4 


۵- نول اه تعالی رن منوا لا لاھ امو لک ول کد ڪن ز گر 
له رم یفص لك رک هم ألْحَسِرُونَ 4 یأر الله تعالی عباده ومني بالإكثار ين 
ذكره؛ فإن في ذلك البح والفلاح» والخیرات الکثیرةه ويّنهاهم أن تشغلهم آموالهم 
ل ليد 
تقده مها على محيّة الله» وفي ذلك الحَسارة العظیمة. ۱ 

رت اسان : باج ما الین امو لا لھک الک ولا ود کم عن 
زسکگر اق وک یفصل 5رك تاک هم لکوت 4 فيه أذ الاشتغال بالأموال 
والآولاد الذي لا هي عن ذكر الله: ليس بمذموم, وله مرا" 

۷- قال ا تعالی ۶ 0-20" 
ترا روخ بتكل وت با لك هم لْكَسِرُونَ # آي: العریقون في الخسارةه 
حتّی كأنّهم کانوا مختصین بها دون الاس. وذلك ضد ما آرادوا بتوفير ال 
إلبهم» والإقبال علیهم من السّعي للتكثير والريادة والتوفيرء وفي إفهامه أن من 
شعَله ماه من أمر دينه الذي ره سبحانه بہہ ونهاه عن إضاعته وتوَعده 
7+706 دیا الي م ل واه آن بجعا اکر كمه وتو عد 


۸- قول الله تعالی: اقآ من ما ررکم قن بل آن يأف أحدكم اموت فقو 


رب لول لحرت إل ل ی دص رت له سیب 4 هذا إرشاد من 
(۱) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (۲/ ۷4۸). 

(۲) ینظر: ((تفسیر السعدی)) (ص:۸۱۵). 

(۳) ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۲۵۱). 

.)۹۳ /۲۰( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )٤( 
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یک“ ص کک : رح 
568 سس . 


تعالى للمُؤْمنِينَ لیکونوا على استعداد للمّوت في کل وّقتء فلا یروا ما 
همهم له وتیل وابه؛ فما من أحد بو EO‏ 
ونه کرو کک انراق الموثٌ عن قريب اا 
الشديد من هذا لّفریط في گل وّقت وحال» فریما تدوع دار بفجاة 
الفوات» أو وه المقدرة؛ فإنَّه إن كان لم تطاوغه نفْسّه على العَمَل الصَالح قبل 
الفوات. فكيف یتمّی تأخیر الأجُل المحتوم''؟! 00 

۹- قال اللہ سیت لي 
رت ول مت ال قرب سک وا کی يِنَالصَلِصِينَ م۹ ذکر الله تعالى المُؤمنینَ 

بمافي ای ے تی 
آي: نل تم الإنفاق والوتيان بالاعمال الصالحت وذلك حینَ + WIRE‏ 


بحالة تذل بقرْب الموت» ویغلب على قواة» فيسأل الله آن یو خر موه ته و 
ا ره اي و ا لي ا 
تأخيرٌ فلعل ال أن بستجیب له فإن لم یک في الاجعل تأخيرٌ أو لم بد اللہ له 
الاستجابق فا ی کی له 

۰- قال عر وجَل: لا وفقو این ما ررکم 4 في قوله تعالی: ینم رفک که 
إشارة إلى أن لاان المأموز به شک له على ما ررق الكنفقفإنَ الشکر رف 
لعبد ما عم الله به عليه فیما حلق من أجله» ویْعرّف ذلك من تلقاء الشّريعة©. 


خ٦‎ 


چرم 


۱- في قوله تعالی: ونور له تفا لد اه یلا 4 خض علی المبادرة 


(۱) ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ .)۲٥٢‏ 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۸/ ۲۵۳). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۸/ ۲۵۲). 
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بی ج۔ زر 1 ری ۶ے 7 ع و 7 11 2 3 
وما الاج ل بالعمل الصالح"؛ حذارًا أن يجيء الأجل وقد فرّط ولم یستعد 
للقاء الله 60 


۲- قال الله تعالى: يلين کل أن يأف آحدک اموت ميقو رب و أرب ال 
بل قب تدك وک تن صلی 4 کل مُفَرط يَندَمُ عند الاحتضار وَسأل 
طُولَ المُدّة ولو شا یسیرا؛ يَستَعتبُ ويَستّدركُ ما فاته» وهیهات! کان ما کان» 
وأتّى ما هو آتء وگل بحسب تفریطه۳! 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

و الام ا ا موک و دم من ذز ڪر 
له 4 إن قیل: ماذا لم یقل: (لاتَشعلکم)؟ 

اوا او نول ماس ير قفد کر فا قينا تا 
في الحديث: ((إنَّ في الصّلاة لَتْعْل ٥)‏ وکما قال تعالی: إن حب و 
یوم فی سعْلٍ هون 46 [يس : ]٥‏ آمًا الالهاء فمما لا خير فيه» وهو مَذمومٌ على 
وجه الغظرم فاختار ما هو احق بال 

۶99۳ سس 8ت 
پیج ای و 8 

اما 


کت 


۲ 
م2 


کے تم ےت 
کب غ رھ و 1 ات 58 5 


کی 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عطية)) /٥(‏ ۳۱۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۱۰/ ۱۸۵). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ۱۳۳). 

)٤(‏ أخرجه البخاريي (١٦۱۲۱)ء‏ ومساعٌ (۵۳۸) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
)٥(‏ يُنظر: ((لمسات بيانية)) فاضل السامرائي (ص: ۱۷۹). 1 
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١‏ 7 أي 7 تی 
Oe‏ جل رالتفسير المحرر للقرآن الكر ع 5 


لژو 4( 

۳- قال الله تعالی: ماعا لی مرا لا لھک مرکم ولا دم عن 
زک ر اه وم يَفْصَل دك مک هم الکی روت قوله: إو فكل دك 
ويك ماليو 4 فيه دليلٌ على قولِ مُلماء أصول الفقه: (الَهِيّ: اقیضاء 
کف عن فعل)(. 

-٤‏ ان كثرة ذكر الله عر وجل مان من التَّاق؛ فان المُنافقينَ قليلو الذكر لله 
ع و قال الله عر 7 في المُنافقينَ: ولا یڈ کرو ای 4 [النساء: 
۲ء وقال کعبٌ: (مَن کر ِكرَ الله عر وجل بر من التّفاق)؛ ولهذا -واللة 
اعلم- حَمَم اله تعالى سورة (المُنافقود) بقوله تعالى: 32 بای لین انوا لاھک 
لک ولا وک دم عن دک رنه ومن قعل توت فیک هم الکیرونَ 4 
فان في ذلك تحذيرًا من فتنة المُنافقينَ الّذين عَمَلوا عن ذكر الله عر وجل فوَقَعوا 
في التّفاق. وستل بعض الصّحابة رضي الله عنهم عن الخوارج: (مُنافقون هم؟ 
قال: لاء المُنافقون لا یدرون اله إلا قلیلا!» فهذا من علامة النّماق؛ قله ر الله 
عر وجل. وكثرةٌ ذكره أمانٌ من النّماق» والله عر وجل کر من أن يبتليّ قلبًا ذاكرًا 
الا اما ذلك لوب عن کر اه عر وجل . 

هآ وا الذكر لما كان سا لدٌوام المحيّةء وکان الله شاه احق بکمال 
الحْبّ والعُبوديّة والتّعظیم والاجلال؛ كان كثرة ذِگرہ من أَنْمَع ما للعبد» وكان 
گا الما له هن کسر گار اود مر اه بحام بگرة زگره 


رص و 


فی القرآن» وجعله سببًا للقلاح» فقال تعالی: جوا وا َو ۳ کاخ 


.)۱۹۰ ينظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)۲٥٢ /۲۸( ينظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )۲( 
.)۸۰ بنظر: ((الوابل الصیب)) لابن القيم (ص:‎ )۳( 
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رک 


568 
شت 4 1الأال: مق ل معلل و “ما لوال واگ 


[الأجزاب ۶۱]» وقال تعالی: رارت الا کار می 


۵ وقال تعالی و لک ول کم عن زکر 
ا ون بقل ذلك ماک هم رون 4 وقال 0 0 
[البقرة: ۱۵۲ ]. 


ا :ط یار ء متا گنلک ولا أو کڪ عن ڪر 
ال ومن یفص« ٥ھ‏ ۷ئ" 
آله : الصّلاة- فيه دَلالة على كفر تارك الصّلاة؛ فان الله تعالی کم بالخسران 
ملق لن ألهاء ماله وله عن اسلا 5٤۹7ھ‏ ۶ لا 
للكمَارِ؛ فا لسع ولو سر بذنوبه ومعاصيه فآخرٌ ره إلى البح وه 
سبحائه وتعالی فا كرك ات ة في هذه الآية بأنواع من التأكيد: 


0 


احد حلها: تال بلفظ الاسم الا على بوت الحسران ولزومه» دود الفعلٍ 
الدّال على لد والخدوث. 


الثّاني: تصدیر سو بالألف ب واللام المؤدية لحصول كمال ل المسمّى لهم؛ 
فا ٰ قلت: «زید العالم الصّالحٌ» آفاد ذلك إثبات كمال ذلك له بخلاف 
قولك: «عالم صالح». 

الثالث: إتيائه شبحاته الم والخبر مَفرفتین» وذلك من علاماتِ انحصار 
لحرو بقل ےر کے ابر ٥ء‏ وقوله 
تعالی: 2 الکو كرون هم الظَلوَ 46 [البقرة: 6 وف هم المژینود حت 4 
[الأنفال: 4] ونظاور 
)١(‏ ينظر: ((جلاء الأفھام)) لابن القيم (ص: .)٥٥٠٤‏ 
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يي ص کک : رح 
كن وت ےھ 


الرَابعّ: إدخال ضمیر القصل بئنَ مت والخبر وهو يفيدُ مع المٌصل فائدتين 
آخریین :و5 الاسناده واختصاص المستّد سا » کقوله :وک الہ لوو 
لو اليد 4 [الحج: ٦٤٦]ء‏ وقوله: وه هو السَییع الم + [الماندة: 
٦ء‏ وقوله : هلو زرح مه [یوسف: ۹۸]ء ونظائر ذلك الدليل”. 

۷- في قوله تعالی: ایک هم هم یره لَكَسِروُونَ ‏ بيان أنَّ من له هذه الأشياءُ 
عن ذكر الله فهو خاسرٌ مهما ری ج 

۸- قول الله تعالى: ۵ اقآ ِ نک ررَفَکم من ی أن بات اعدد الموث يدل 
على أنَّ اله تعالى لم یب العباد من الْقَة ما هم وب لك ابوه بل ات 
باحراج جُزء ممّا رزقهم اله الذي ب سره لهم ويسر لهم أسبايّه”". 

۹- - في وله تعالى: یر تاودا جا جلها 4 سُوال: أنه یشکل على 
هذا قول اي صلی الہ عليه وسلّم : ((من أحبّ أن یط له في رزقہ وسا له 
في آر+ فيصل رجمه))9؛ فإ هذا يُفيدُ بأنَ الإنسانَ إذا ول رَحمّه زید في 


۶ 


وو 
۳ 


والجواب: أن الذي سب في عِلم الله لا بير ولا یل ومن ذلك العم 
فالذي في علم اله لا تقد ولا تن وال له القضاء ء مر والذي في علم 
المَلّك هو الذي يُمكنُ فيه ریاد ولّقصض» ويُقالُ له القضاءُ ال كأن كنال 
للملك مثلا: إن عمر فلان هة مثلا إن وصل رحمه وستون إن قطعهاء وقد 
سبق في علم الله أنه يصل أو یقطعٌ. فالزيادة في المُمُر والّقصر لی بما في 
(۱) ینظر: ((الصلاة وأحكام تارکها)) لابن القیم (ص: 4۸). 
(۲) يُنظر: ((شرح ریاض الصالحین)) لابن عثیمین (۳/ 40 4). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر السعدی)) (ص: ۸۲۵). 
)٤(‏ آخرجه البخاري (٦۵۹۸)ء‏ ومسلعٌ )۲٥٥۷(‏ من حدیث انس بن مالك رضي الله عنه. 
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۰ تی EA‏ ہہ نت 5 ۲ 
لار سورة المُنافقونَ - الآيات )١١-9(‏ وت زا ا 


علم الحَمَظة والمُوكلينَ بالاَدَميٌء كأعمال الیّوم والليلة التي تَكتْبُھا الملائكة 
ويجعَل الله لثبوتها أسبابًا ولمّحوها أسباباء لا نتعدّی تلك الأسبابٌُ ما ریسم في 
٦‏ جم 08 0 3 ما 9 1 7 وو 
وسّعة الرّزق» وكما جعّل المعاصيّ سَّببًا لمحق بَرّكة الرّزق والعُمُرء وکما جعل 
آسباب النّجاة من المهالك والمعاطب سَببًا للسلامة» وجعل الَعَرّض لذلك 

۳7 6 7 59 34 2 ده 
سببًا للعطب؛ فهو الذي یدَبْر الأمورَ بحسب قدرته وارادته» وما یَدَبْرُہ منها لا 
یخالف ما قد عَلمّه وكتبه في اللوح المحفوظ”". 

ادلی لا تعدو أن کو متا لش ظز افش راس شاه أن 
الانسان له عمران: عم عند قطيعة الرَّحِمِه وعَمُرٌ عند له الرّجم؛ لأن المعلوع 
دال والمکتوب عنده مر واحد هرون کک وهو صلة ال م فاذا وَصَلَ 
الا یس ھا نالو نت ا پات( 

بلاغة الآیات: 

ہو ر چو دق ہے رو ے ود کے ردب ع د 

-١‏ قوله تعالی: 2 یی رن انوا هکم ول دص عن ذز ڪر 
ی رم ہیے ے باع ب د م 
له ومن يفل ذلك فَأَوْلَييكَ هم الروت 4 

- لكا تھی المُنافقونَ عن الإنفاق على مَن عِندَ رسول الله صلی اله عليه وسلم» 

4 5 ۰4 7 02 1 0 لس رح سا س سین 4 572 

وأریڈ الحث على الانفاق بقوله: 32 وأنفقواین کا رركم ين تب أن بات 

دک مت 4 [المنافقون: ۰ رغما لأنوفهم» وتحرّيًا لِمَا هو الأصوّبٌ 


07 


والأصلّح؛ جمل قوله: یا ان اما اميك ...© تمهيدًا وتوطئة 


)4۱/۱۰( ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۸/ ۰6۵4۰ ((فتح الباززي)) لابن حجر‎ ED 
(° و(۱ ۱ ((تفسیر السعدي)) (ص:‎ 


(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ .)۲٥٢‏ 
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ص کک 1 رح 
558 جمتتے 


لامر بالإنفاق» وَعَمٌ العلة والحكم”". 
ہہ رو ۔ 2 سے 

- ونودي المَخاطبون بطريق الموصول ا تاا ناما 4+ لِمَا توذن به 
الصيلة م همم لامتثال هي 

- وصِيعٌ الکلام في قالب توجيه النّهِي عن الإلهاء ء عن ال إلى الأموال 
والأولاد والمرادٌنَهْيُ أصحابهاء وهو استعمالٌ معروف وقریللہ هنا قول: 
ومن يَفْصَلْ ذلك وک هم اون 4 وهو مبالغة في نھُي أصحابها 
عن الاشتغال بسببها عن ذكر الله؛ فّل سَببٌ الإلهاء منزلة اللاهي للملابسة 
بینهما. ۱ ۱ 

کر الاموال والاولاء بتوجّه التّهی عن الاشتغال تھا اشتغالا يلين 
عن ذكّر الله؛ لأنَّ الأموال مما يكر إقبالُ النّاس على إنمائهاء والتّفکیر في 
اکتسابها؛ تحت کرت أرقت الشغل ھا أك من أوقات الشغل بالاولاد» 
EE 7‏ 7 چرچ وھ 9 " کے 
ولانها كما تة تشغا عن ذكر الله بصرّف الوقت في كسبها ونمائهاء تۂ تشغا عن 
ذكره أيضًا بکنْزھا؛ بحیث يُنسَى ذكْرٌ ما دعا اللهُ إليه من إنفاقها. وَأآمًا و 
الأولاد فهو دماح ل الاشتغال بالأولادء والسَّفْقَة عليهم» وتدبیر 


و 7 8 0 ¢ e‏ اسر یر 
شوونهم وقضاءً الأوقات في التأنس بهم؛ من شأنه أن يُنسيّ عن تذكر أمر 
۷ ۶ 79۵+ ۹ہ " 0 
الله ونهیه في آوقات کثیرة؛ فالشغل بهذين آکثڑ من الشغل بغیرهما. ومتی 
كان اللَھوٌ عن ذکر الله بالاشتغال بغیر الأموال وغير الأولاد» كان أوْلی بكم 


(۱) ينظر: ((حاشية الطيبي على الکشاف)) (۱۵/ 4۱). 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۲۵۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر البیضاوي)) (0/ ۰۲۱۵ ((تفسیر أبي السعود)) (۸/ ۲۵6 ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۲۰۱/۲۸). 


(8) نقدّم تعریفه (ص: .)۱٩۲‏ 


الجزء ۲۸ - الحزب 5ه 


کک )کی ص 
ةُ المُنافقونَ - الآيات (ص۱) 2۳۷ ات 
(سورۂ فقون - الآيات )١١-4(‏ > 5 


الم والوعید علیه(). 


رده عم 


- و(لا) في قوله: 1 أو کڪ 4 نا اط که على 
ظا ولک ی NERY‏ هر موی (۷) النّامیة؛ لان هي یتضمَنٌ 
ليذ هو طلَبُ عدم الفعل» ف(لا) اه أصلّها (لا) ای أربت 

معنى اي عند قصد اي ؛ فجرّمَتِ الفعل حملا على مُضادّة معنى لام 


الام 5 هي عن الاشتغال بالأولاد بحرف التفي؛ لیکون للاشتغال 
NS‏ 


و صمي 


ہت ول کڪ عن زک أله # وكذلك 
في قوله: 2۶ وما کر ولا اوہ بال نمر 4 [سباً: ۳۷] وقوله: انم 
لحم روكنك وه # [الأنفال: ۲۸] تقدیم المال على الولد؛ وجاء 
ذكرٌ انين مقدّمّا في غيرها كما في قوله: 3۵ فل إن کا بكوك راتاژکم 
بوتکم ور وشي راتول تنَا 4 [التوبة: ۲6]» وقوله ید 
لاس حت الشهوات مت الک وان والشسشطن المقطرة ريت زد هت 
الق 4[ آل عمران: 4 ١]؛‏ ووجه ذلك: أن تقديمَ الأموال في تلك المواضع 
الثّلاثة ة لها معنى واحدٌ وهو نی من الاشتغال بهاء الحرص 
على تحصيلها حى َوه عون اله لا الآخرة! فى في موضم عن 
الالتهاء بهاء وأخبرٌ في موضع أنّها فتنة» راخ في مرف آحَرَ أنَّ الذي 
قرب عباده إليه ایمانهم وعمَلّھم الصَّالحُ لا أموالھم ولا أولادهم» ففي ذه 


و یر و 


الال عن شتا با رب رو ا فاا 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۰۲۱ ۲۵۲). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۸/ ۲۵۱). 
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1 


4 ط۲ 


بأموالهم والتلاهي بها أعظمٌ من اشتغالهم بأولاوهم» وهذا هو الواقعٌ: حتّی 
إل الرَجل أيستخرقه اشتغاله بماله عن مصلحة وه وعن معاشرته ويه 

وأمّا تقدیمُھم على الأموال في تينك الایتین فلحكمة باهرة؛ وهي أن 5 
نافع 1 فی کات کات الات ET‏ رتا NE‏ 


تر 


الجهاد في سبيل اللہ ومعلومٌ أن تور المجاهد فراق أهله وأولاده وآبائه 
وإخوانه وعشيرته تمنغه من الخروج عنهم آکثر مما يمنعُه مفارقتّه ماله؛ 
إن تور مع هذا أن بقل فيقَارِقهم فراقَ الذّهر؛ َرَت نفْسْه عن هذه کر 
وأكثرء ولا یکاد عند هذا النَصِوّر اک مار ماله! بل يغب بمُفارقة 
الأحباب عن مفارقة المالِ؛ فكان تقديمٌ هذا الجنس أولى ین تقدیم المال. 


أ 1 


و 
وأا آية (آل عمران)؛ فإنّها لما كانت في سياق الاخبار بما زين لاس من 
الشهوات التي آثروها على ما عند الله واستَغتوا بها؛ ّم ما کل الهو به 
آقزی وهو النسا التي فتن تسه أعظمٌ فتن ادن کال الم لاف 
فالإنسان یه يشتهي المرأة للّذة والولد وكلاهما مقصودٌ له لذاته» ثمّ ذكر شهوة 
الاموال؛ لاا رها فشهوتها شهوة الوسائل(). 
وقیل: قَدُمَ ذكرَ الأموال على ذکر الاولاد هنا؛ لأنّها آَهمْ بحسب السّیاق". 
5 ٌ ہے > > ہي ہے ےئ 
- قوله: ومن یل دك اوليك هم رون 4 في تخصيص ذكر 
]خی ره لکوت إيماءٌ إلى أنَّ ذلك الإيثار في معٰنی الاستبدالِء الذي هو بِمَنزلة 
البيع والشراء. وفي العریف الجنسي في الْحَِرُونَ 4» وتو سيط ضمیر الفصل 
یه وین المبتدأ؛ إشعارٌ بأد الكاملينَ في الخسارة هؤلاء وأنَّ حَسارَھم 
(۱) ینظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (۱/ ۷4). 
(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۵۰/۲۸). 
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> 
فوق کل شحسران؛ حیثٔ باعوا العظيمَ الباقيّ بالحقير الفاني؛ وان زبحوا في 
تجارتهمٌ الظاهرة» ودحَلَ في هذا العموم وعيدٌ كل ءَ مَن ذَمَلَ عن الجهاد 
في سبیل الله وشغل عن الأمْر بالمعروف والنھي عن المُنگر» وعن طلّب 
العلم وعن التصيحة للمُسلمِينَ؛ بسبب مُراعاۃ شأن الأموال والأولاو. 
ری رب رت ۳ هم ارون # فَضْرَ صفة 
الخاسر على الذين يَفعلونَ الذي ہے انا وهو قضْر ادعات للمُبالغة في 
اتصافهم بالخسران» کان حسرانَ غيرهم لایع نحُسرانابالنّسبة إلى حُسرانھم 
راو ا جر : ویک اه على اتم افوا ما بعد اسم 
الإشارة؛ بسبب ما در قبل اسم الاشارق أغتي: الهو عن ذكر اف 

0 مک - 33 دم کی ر م کے سے 2 

۲- قوله تعالی: ٭ وأنفقواین ما رفک تن بل أن يأف أ حدم امت ول رب 

و لمت ل جل ریب فَاصّدذفے وا کی ین اسب ل مايال رعش هر 

المنافقينَ حین قالوا: وولا شو فوا عل من عند رسوا سول الع )الم و ۷ 

وهو َم الإتفاق على لین حول رسول الو صلّى اث عليه وسلم» والإنفاق 

على غُیرهم؛ فكانت الجملة كالتّذييل©. 
- و(من) للتبعيض» أي: وأنفقوا بعض ما رزقناکم وهذه توسعة منّ الله على 
عباده؟. 

(۱) ينظر: ((حاشية الطيبي على الکشاف)) (۱۵/ 4۱). 

(۲) تقدم تعریفه (ص: ۵۵). 

(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ .)۲٥٢‏ 

)٤(‏ پنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) یُنظر: ((المصدر السابق)) 

.)۲۵۳ /۲۸( پنظر: ((المصدر السابق))‎ )٦( 
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- قولّه: من َل آن بآ SS‏ دک 4 
على الفاعل 1195 موب 46؛ للاهتمام بما نع والتّشويق إلى ما ار 2 


کر و ألو سک وا یٹ 


(لولا) عرت تحضیضء واتحضیض ےت 
رب ےد تج رتیپ 
لتأكيد إيقاعه في دُعاءِ الدّاعي حى کته قد تحقّقَء وقرينة ذلك ترتيبُ فعْلّیْ 
صد وا کن يِنَألصَلحِينَ 4 عليه”". 

و ۹ 7 71 ۶ ے‫ 
ہت ہے رو وی یت ی 
ناس أن الأمرَ ر الیسیر آزجی لأن ستيه المسؤوله قیفلت ذلك على 
شعورهم حین یلو الله فتنساق بذلك نفوسهم إلى ما عرّفوا*. 

5 1 8 ہے صھ 2 ۶ پر کی ۳ 023 یی 
- قوله: چوا کن # مَجزومٌ بسكون آجره على اعتباره جوابًا للطلب مباشرة؛ 
لعدم وجود فاء السب فيه» واعتبار الواو عاطفةٌ جملة على > جملة» ولیست 
عاطفة مفردًا على مفرد؛ وذلك لقَصْد تضمين الكلام معنى الط زيادة 
على معنی ال سیب فيُعْنِي الجزمٌ عن فعل شرطه فتقدیره: إِنْ تؤخَرْني إلى 
090.7 ان ا 7 0 2 
أجل قريب أكنْ من الصالحینَ؛ جمعًا بِيْنَ التسبّب المفاد بالفاء» والتعليق 
الشَّرطيّ الہُفادِ بجزم الفعل. وإِذْ قد كان الفعل الأوَّلْ هو المُؤثْرَ في 
الفعلین الواقع أَحَدهُما بعد فاء السَببيّةء والآحَرُ بعد الواو العاطفة عليه؛ 
(۱) یُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۲۵4/۸). 
(۲) ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۲۵۳). 


(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
)٤(‏ پنظر: ((المصدر السابق)). 
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فقذ أفاد الکلام الَّبّبَ والتَعليق في كلا الفعلین» وذلك يرجم إلى مُحسّن 
الاحتباكک'' فكأنّه قيل: لولا ا € أجل قريب فاصَدّق وأکون من 
الصَالحین إِنْ توخزني 2 أجَلٍ یس ادن 2 من ن الصالٰحین: ومن 
لطائف هذا الاستعمال آن هذا المائل بعد أنْ بت نّ سؤاله أعقبّه کات الأَمْرَ 
00 طن ل الوب اشن من سم 
درو سس 21 مه 


- قوله: و یره نا جا لها اعتراض في آخر الكلام؛ فالواوٌ 
اعتراضيّة بر بلاج لکل ژوجعند شلولهافي ہی 
ومر الماك الذي بَ ينفح الوح بكب أجَله وعمله ورزقه» وشقي أو سعيدٌ؛ 
الا هرال ال لحیاته» 5 فاذا حضرّ الیرت كان 


دعاءُ المُؤمن الله بتأخير له من الذعاء الذي لا يُستجابُ؛ لأن الله قدَرَ 


الا 
e‏ 
المُؤْمِنِينَ وغیرهم "٩‏ 

- قوله: واه حير ما ماو ہے تک ولا 
سکع پ4[المناففون: ٩‏ او ديا والواو اعتزاضیه» ویقید بناء ار 


(۱) تقدُم تعریفه (ص: 4 ۵). 
(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۲۵). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۵۹/۲۸). 


(4) پُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (4/ ۵46 ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۵۵/۲۸). 
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(۱) 


الجملة الاسميّة تحقیقعلم اله ہما یله نو . ولَمّا کان المُؤمنونَ لا 
يُامرُهم شك في ذلك» كان لتق لتقي راجمًا إلى لازم الخبره وهو 
الوعدٌ اعد والمقامُنامقامهما لا الانفاق المأمورّ به منه الواجبٌ 
والمندوب وفعلهما شق الود وتر آولهما ي و 


- وأيضًا في قوله : ول 0-00" جر دون (علیم)؛ 
ما تون به ماده خبیر مِنَ العلم بالأمور الخفيّة؛ ليْفيدَ أنه تعالّى عليمٌ بما 
ظھَرَ مِنَ الأعمال وما بَطَنَّ؛ مثل أعمال القلب لني هي العزائم الات 
وإيقاع هذه E E‏ الأعمال الصالحة 
إنماءٌ إلى أن ما عسی أن يقطعه الموث من العزم علی العمل إذا كان وقّه 

ت 7 E‏ 
المُعيّنْ له شرعًا مُمْمَداء کالعُمر للحجٌ على المُستطیع لِمَن لم يتوقغ طرُوٌ 
مانع» وکالوقتِ المختار للصّلوات؛ أن حيلولة الموت دون اثمایه یی 
الم تاه لأنَ المؤمنَ إذا اعتاد جزیّاهآو عم على عمل صالح» ثم 


عرض له ما مه منه؛ نله يُعطيه أجُرّه. 


پنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸/ .)۲٥٢‏ 


(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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تاره 


o 2‏ و 
«e‏ >» 
ہر 


سورة التغاين 


آسماء الشورة: 


ك 8 و و 1 
ممت هل الو رةس رة اا 


بيان المكي والمدك: 
کے رھ ها سی لے اي رت و ا e‏ ا hE‏ وموم 
سورة التغاین مختلف فى كونها مدنیّة» أو مکیّة» أو يه مدنية . 


مقاصد الشورة: 


من هم مقاصد السّورة: 


(۳ ۳ و کے ا ہہ کے‎ E 


(۱) سُْیّت سورة التّعابُن؛ لوقوع لفظ التّعابْنِ فيها -ولم ی في غيرها من القُرآن- في قوله فيها: 
لك بوم الا 46 الات ۹ء ولا تُرَفٌ بغیر هذا الاسم. ٠‏ ((بصائر ذوي التمییز)) 
للفیروزابادي (۱/ 67۷ ((تفسیر ابن عاشور)) .)۲٥۸/۲۸(‏ 
قال ابن كثير: (هذه السورة هي آخرٌ المُسبّحات). ((تفسیر ابن کثیر)) (۸/ ۱۳۵). 

(۲) قال السمعاني: (هي مَدَيةٌ في قول الأَكثَرِينَ). ((تفسير السمعاني)) (5/ 44۸). 
وکذا قال الق رطبي ونسبّ ابن الجَّوزيّ وابنٌ عاشور هذا القول إلى الجُمهور. يُنظر: ((تفسيرابن 
الجوزي))(٤/۲۹۱)ء‏ ((تفسیر القرطبي)) (۱۴۳۱/۱۸)ء ((تفسیر ابن عاشور)) .)۲٥۸/۲۸(‏ 
وممّن اختار ها مگنڈ: الرازيٰ» والقاسمئٌ. يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۳۰/ ۰۵9۱ ((تفسیر 
القاسمي)) (۹/ .)۲٤۲‏ 
وقبل: من قولہ عر وجل : ط امات ءامثوأات بن ایک ودح عدو تک ناد زوشم پ> 
[التغابن: ٤‏ إلى آخر السورة مَدنيّ. وممّن اختاره: ارجا والتعلبي والفيروزابادي. يُنظر: 
((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج /٥(‏ ۱۷۹)ء ((تفسیر الثعلبي)) (۹/ ٣۳۲)ء‏ ((بصائر ذوي 
التمییز)) للفيروزابادي (۱/ .)٦٦۷‏ 
وقال مقاتل بن سلیمان: (مدَنیّڈ وفيها مكُيٌ). ((تفسیر مقاتل بن سلیمان)) (۳/ ۳۹۷). 

(۳) ينظر: ((التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم)) (۷/ ۰۱۸٩‏ ۱۸۹). 


ج لرالتفسير المحرّر للقرآن الکریم ) 


موضوعات السورة: 

من أهمٌ الموضوعات التي اشْتَمَلَتْ عليها الشُورةٌ: 

-١‏ تسبيح المخلوقات لله تعالی» وأنَّ المُلْكَ لله وَخده» وان الحقيق بإفراده 
٦‏ 3+0 +۶۹۹۹ اما 


3 ہے 2 
۲- إنذارٌ المشركينَ بذكر ما حل بمّن قبُلهم من الآمَم» مع بیان السَبَّب فيما 
نالهم من ذلك. 
فا فقو افو کر آنّهم لن وا 
گر 
-٤‏ المقابَة بن حسن عاقبة المؤمنينَ وسوء عاقبة الكافرينَ. 
مو و دم و : 2 58 ا 
-٥‏ بیان أن کل شيء یقع في هذا الكون هو بقضاء الله وقدره. 
7 27 2 0.7 7 
-٦‏ تحریض المومنین على طاعة الله تعالی وزسوله. 


۷- الإخبار بن من الأزواج والأولادٍ أعداءً للمّری وأ الأموال والأولاد فتنة. 


۸- الحَث على التقوى والإنفاق فی سبیل الله تعالى. 


الآيات (١-ع)‏ 


شيخ رکه ماف توت وما ف الأرض له العاف وه دوع توق 3 


۳ 


3 


هو یی کر کر ڪا ومن من واه یما مود بر © لق ألسَمواتٍ 
اليس بلق ومر خسن ضور وليه المع (3) ید مان لولس وی 
اوا ا وا یداب الشُڈور ك . 

غريب الكلمات: 

بداتِ الور : أي: بالضمائر والتياتِ والأسرار؛ خیرها وشرها؛ لأنّها في 
دون تَحُلّها وتُصاچبھاء وذات: صاحبةُ من (ذو) بمعنى صاحب» وقیل: 


بحقیقة ما في الصدورء وذاثٌ الشيء اھر و ات 


المعنى الإجماك: 
افتتّح الله تعالی هذه السورة الكريمة بالاخبار بأنه ره تعالى عن التّقائص 
والمیوب > E‏ ويا ا ونه شهاك وله 


وھ ہ 


الحمد٬‏ وهو على کل شَيءِ قدیز. 


م و بر و 


ثم یی سبحانه أقسامَ حلقه في هذه الحياق فیقول: هو ال أوجَدَكم من 


(۱) ینظر: ((البسیط)) للواحدي /٦(‏ ۰۱۰۰ ((الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة)) 
لابن القيم (5/ ۰۱۳۸۳ ۰۱۳۸6 ((المصباح المنیر)) للفيومي (۱/ ۲۱۲ ((التبیان)) لابن الهائم 
(ص: ۰۱4۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۵/۱۰) و(۲۳/ ۲ ۳). 
قال ابن القيّم: وله تعالى: إل لیب شور )»لیس المرادُ به لیا جرد الصدور؛ فان 
هذا لیس فيه گبیز أمر» وهو بمنزلة أن يُقال: لیم بالؤوس والظهور والأيدي والأر جل وم 
المرادٌ به: عليمٌ بما تُضيِرٌه الصّدورُ من حير وش أي: بالأسرار التي في الصدورء وصاحبة 
الصّدور؛ فأضافها إليها بیع جمیع ما في الصٌّدور من حير وشرّ). ((الصواعق المرسلة)) 
.)٦۳۸٣/٤(‏ 
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العدم یا الاس فمنکم كافرٌ ومنكم مؤْمِنٌ» وال بَصیرٌ بجميع أعمالكم. 
ثمٌ یقول تعالی: حَلَق الله لسَموات والارض بالعدل والحكمة» وصوّرکم 
فأحسَنَ صوّرَكم وآشکالکم والیه مرجع جمیع العباد. 
ن الله تعالی شمول علمه لکل شیج فیقول: بعلم باه جم ما في 
اتسوا نر ےرات e‏ 
0800 


>4 عل کو و 


شح ہما فی الکو ومان الأرض له ماش وله ند وشو عل كل کی و رز( که 


أي: ينزه الله تعالی عن النّقائص والعيوب جَمِيعٌ ما في السَمَوات» وجميغ ما 
في الأرض من مخلوقاته. ۱ 

00 

أي: لله و حه الك الط في الذنيا والآخرة» فهو تصرف في جميع 
خلقه» ماض فيهم < کت نافد فیهم اخ 


وله ألْحَمَد 4 


أي: هو وَحدّه المحیط بصفات الكمال» وهو المُستَحق دون غيره للثناء على 


(۱) ینظر: ((تفسير الشوكاني)) (۵/ ۰۲۸۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ٦٦۸)ء((تفسیر‏ ابن عاشور)) 
(۲۵۹۹/۲۸). 
وتيخ یر فيالسّموات وما في ےس ہے وآیضا پلسان الحال. 
را تم نی سا شر 1ب( ۶ب راون سر( اسر 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۳/ ٥)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۸/ ۰.۱۳۹ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(۰۱۰۰/۲۰ ((تفسیر السعدی)) (ص: .)۸٦٦‏ 
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کمال صفاته وأفعاله::وما يَخلق ودره ويحكم به سبحائه۱. 
وهو عل کل ی و قد 4. 
ضر کر قدرو نامه شاملة علی فعل ما اف سر مدافعت لا 
ا 
ثمّ ذکر الله تعالی بعض مقدوراته» فقال": 
مو ال ہے وم زین بت يما ملو ب © 4. 
وم هو ای 2ھ مك نان من . 
أي: الله هو الذي 7 مِنَ العَدّم -أَيّها النّاس- فمنکم الكافرٌ الجاجذ 
مک ارمق الد 


(۱) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۵ ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ۱۳۹ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(٠۱۰۱/۲)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۸7 ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸/ .)۲٦٢‏ 

(۲) پنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۰)۵/۲۳ ((تفسير ابن کثیر)) (۸/٣۱۳)ء‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: .)۸٦٦‏ 

(۳) بُنظر: ((تفسير المراغي)) (۱۱۹/۲۸). 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ 6)» ((معاني القرآن)) للزجاج (٥/۱۷۹)ء‏ ((درء تعارض 
العقل والنقل)) لابن تيمية (// 595). 
قال السمعاني: (قوله تعالی: 2 ہُو اَی عفر کر ڪا وينک موم 4 قال علي بن أبي طلحة 
الوالِیٌ: خلَقَکم كمَارًا وحلقکم مُؤْمنِينَ» قاله اب عبّاس... 
والقول التاني في الآية أن مَعناھا: فمنكم كافرٌ بأنَّ الد له مک وک نان 
والمعروف هو القول الأوّلُ). ((تفسیر السمعانی)) (9/ 44۸ .)٤٤۹‏ 
ن یٰ۰ خلقکم مار ومومنین-: الرَّجََاحُ والواحديء وابن 
كثير» والسعديء والشنقيطي. بُنظر: ((معاني القرآن وإعرابہ)) للزجاج /٥(‏ ۱۷۹)ء ((الوجیز)) 
للواحدي (ص: ۰۱۱۰۲ ((تفسير ابن کثیر)) (۸/ ٣۱۳)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۸17 = 
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کی“ ص کک ص 
568 سم ۱ 


= ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (۸/ ۱۹۵). وینظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ 
۱۰۵-۳). 

قال ابن جرَّي: (فالایمانْ والکفر على هذا هو ما قضی الله على کل واحد). ((تفسیر ابن جزي)) 
(۲/ ۳۸۰). 

وقال اب كثير: (أي: هو الخالقٌ لکم على هذه الصَفء وآراد منکم ذلك فلا یذ من ژجود مُومن 
وکافر). ((تفسير ابن کثیر)) (۸/ ۱۳۵). ويُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: .)۸٦٦‏ ۱ 
قیل: الفاء في کر 4 تفصيلية؛ فما بعد الفاء تفصیل لقوله: فک » حيث قال: »2 هی 

ڪلم ثم شرع في البیان وقال: يک كاز * أي: مقدڙ کفزه اوس ون که مقر 
إيماثه. يُنظر: ((تفسیر البيضاوي)) /٥(‏ ۲۱۷)ء ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (۸/ 59 ۵) 
و(۱۵/ .)٤٤۷‏ 

قال الألوسي: (لأنَّ کون بعضهم أو بعض منهم کافرّاء وکود بعضهم أو بعض منهم موم 
مراد منه» فالفاء مثلّها في قوله تعالى: راک ككل رن ممت ہے و [انور: 
4 إلخ» فیکون الکفر والایمان في ضمن الق وغو الذي تیه الأخبار الصَححت کخبر 
البّخاري ۱۳۲۰۸۸ ومسلم 257579 زا نے ۳۷ وأبي داودٌ 257208 عن ابن 5 
قال: نا رسو اله صلی الل تعالى عليه وسلّم -وهو لاد المصدوق- : کی أحدكم 
مغ في طن امه أربعينَ يومًا...» الحدیث). ((تفسیر الألوسي)) .)۳۱٣/۱٤(‏ 

وممّن اختار القول اللَاني في الجملة: اب جریر وابنُ جُرّي» وجوّزہ الرَّجَاحُ. يُنظر: ((تفسیر ابن 
جریر)) (۲۳/ ۵ ((تفسير ابن جزي)) (۲/ ۳۸۰)ء ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج /٥(‏ ۱۷۹). 
قال ابن جریر: وکا وه رو ین یتول : فمنکم كافرٌ بخالقه وه خلقه ٠‏ ویک ومن کہ 
یقول: ومنکم مدق و مرق الا خالقه وباركه):'((تفسي این جریر)) (۲۳/ ۵). 

وقال ابن جزي: (39 یله فكان یجب على کل واحد منكم الإیمان به لكنْ منكم من کفر 
ومنكم من من فالکفر والإيمانُ على هذا هو من اكتساب العبد...؛ لأنَّ عطمّه على ره 
90 )۷" 
(۲/ ۳۸۰). ۱ 

قیل: الفاء على هذا تیب کاللام في قوله تعالی: له ءال رعو لیکو له عدوا 


ری بے 


را # [القصص: ۸ء وهي کالفاء في قوله تعالى: #وَجَمَلَمَا ف رهما بو 2 
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A‏ بح ص 


ار 


كما قال تعالى: 3 فَرِيمًا هدک وَغريقا حقَّ عم الپ [الأعراف: ۳۰]. 

وعن عبد الله بن مسعود يا عنہ قال: حدّنّنارَسولُ الله صلی الله عليه 
7 -وهو الصادق المصدوقٌ- : ((إِنَ کم يُحِمَعٌ عَلقه في بَطن مه أربعينَ 
يَومَاء ثم یکون عَلَقةَ ٹل ذلك» ثم یکون مُضغةً مثل ذلك» ثم يبحت الله ملكا 
فيُْمَرُ بأربع لمات ويُقَالُ له: اب عَمَلَه ورزقه» وجله وشَقیٌ أو سعيلٌ نم 
0 1 چ پر يي و2 کت رح 0 1 0ب .> 3 ۰ ۶ 
ينځ فيه اوح فان الول منكم يعمل حٌى ما یکون بيه وین الجنّة إلاذراعٌ» 
یسب عليه کتابه. فيَعمَلُ بعَمَل آهل النَّارء ويَعمَلُ حتی ما یکون یه وبين الا 
إلاذراعٌ» فيسبق عليه الکتاب فیعمّل بعَمَل أهل الجل))۷. 

وعن عَليّ بن أبي طالب رَضي الله عنه» قال : ((كنا في جنازة في بة بقیع العَرْقَد 
۶۶۹٤۴‏ و" ا" 
تس" فِجَعَل یکت" بمخصرته نم قال: ما نكم من أحدء ما من نفس مَنفُوسةٍ 
الأوقه ككل له مکانها من اکر تار لا وقد کت لت اسح ا فقال 
رجل: یا رَسول اللہ أفلا نَمَكُتُ على كتابناء ونَدَعٌ العَمَل؟! فقال: من كان من آهل 
الاقف إلى فك اهل التعاد تومن کال فش اهل السقارة انی 


= صم مهو ڪر مهم هفوب 4 [الحديد: ۲۲۲ ولیست للتّفصيل. يُنظر: ((حاشية الطيبي 

علی الکشاف)) 10011197 ((حاشية الشهاب علی تفسیر لبیضاوی)) (۸/ 6۲۰۷ ((تفسیر 
الالوسي)) (۳۱۰/۱4). 

(۱) رواه البخاري (۳۲۰۸) واللفظ له ومسل (۲34۳). 

(۲) المخصرة: مایّختَصوُہ الانسان بیّدہ فیْمسکه ین عَصّاء أو مکازت أو یرعت أو قضیب» وقد كى 
عليه. يُنظر: ((النهایة)) لابن الأثير (۳/۲). ۱ 

) نَكّس: أي: حَقَض رأسّه وطأطأ إلى الارض على هيئة المهموم. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) 
(۱۹۱/۱۷)۔ 

بك اي: یس پا ایی ا بعد مر پنظر: ((شرح النووي علی مسلم)) (۱۹/ ۱4۵). 
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ص تح : ص 
5658 ہج 


عَمَل أهل الشّقاوة» اعمّلوا فگل مسر ما أهل السّعادة فیس 9 عَم 9 
e‏ ا سس 71ت > 
السْعادق واما اهل الشقاوة في ف و لعمل آهل الاو م فاما من 
الها * صوق باس * فستسره لیر * واما من كل انی * رکب ات RT‏ 
0۵0ھ" ۰-۵ 0 

یت 

أي: والله الذي خلفکم بَصیرٌ بجمیع آعمالکم؛ خير ها وشرّهاء براها ويَعلمّهاء 
لا یَخفی عليه شيء منهاء وسیجازیکم علیھا"'. 

حَلَقَ ا علق لسوت والارض يللى وضو رد فاج ررك 7 لمیر تا . 

مناسَية الآية لما قيلها: 

یا ا ی کات ا اذك کی باقن 
المخلوقات”" 

طاق الوت وال تلق 4. 

ع تی ۲ 5 ع م 2ه 2 

أي: خلق الله السّمّوات والأرض بالعدل والحکمة ولم یَخلقھما باطلا ولا 
O4‏ 


(۱) رواه البخاري (۱۳۱۲) ومسلعٌ )۲۹٤۷(‏ واللّفظ له 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۳/ ۰4۵ ((تفسیر الشوكاني)) (5/ ۲۸۱). 
قال ابن كثير: (هو البَصيرُ بن یسح الهداية من یَستحقالصّلال وهو شَهِيدٌ على أعمال 
عباد» وسيّجزيهم بها أتمّ الجَزاء). ((تفسير ابن كثير)) (۸/ .)۱۳٣‏ 

(۳) بُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)۸٦٦‏ 

)٤(‏ پنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣٢/٦)ء‏ ((تفسير ابن کثیر)) (۸/٣۱۳)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٦٦۸)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸/ 2755 ۱۵ ۲). 
قيل: المعنى: خلّهما بالعدل والإنصاف. وممّن ذهب إليه: ان جرير» ومكي» والسمعاني. = 
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بھرچ کرک کے کی 


سبك فا عذام 


فقنا 7 
5 6 ہے مرجم ےک رھ کے م امو ےک 2 و کے 
وقال سبحانه: وما قتا َلسَمَهَ وا رض وما بینہُما بطلا ذَلِكَ ظن ادن کفروا ول 


عا ب رس 


وقال تبارك وتعالى  :‏ معا الوت وَالارض وما ہما ليت 8 سب ا غلقۂ ل | 
الل ین ساق لمت 
وص رک 22 مت 
E‏ 


أي: وصوّركم الله فأحسّنَ آشکالکم. وة . NE‏ خلقتکم» فصرتم ذوي شکل 


يَعْكَمُونَ # [الدخان «TA:‏ ۳۹]. 


= ینظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ »)١‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (۱۲/ ۹۹٥۷)ء‏ 
((تفسیر السمعاني)) (0/ 49 5). 

وقيل: المعنى: خلَقَھما بالحكمة. وممّن ذهب إليه: مقاتل بن سُلَيمانَ والزمخشریٔء والبيضاوي» 
والشوكاني» والسعدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (4/ ٣٥۳)ء‏ ((تفسیر الزمخشري)) 
(4/ ۰۵67 ((تفسیر البيضاوي)) (/ ۲۱۷)ء ((تفسير الشوکانی))(٥/۲۸۱)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)۸٦٦‏ 

وممّن جمّع بیْنَ المعنیین: اب كثير. بُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ۱۳۰). 

وقيل: المعنی: خلقَهما حقَايَقيًا لارَيبَ فيه. وممّن ذهب إليه: القرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
(۱۳۶/۱۸). 

وقیل: معنی یالب أي: بالأمر ليبق الوا لا زاذا عنه ولا ناقصًاء بل جاء الواقِعٌ منها 
مُطابقًا ليما آراد سوات لا كما يريد أَحَدُنا الشَّيءَ فإذا أوجَدَه لم ین على وَفْق مُرادہ. قاله البقاعي. 
يُنظر: ((نظم الدرر)) (۲۰/ ۰۱۰ ۱۰۱۷). 

والباءُ قیل: هي بمعنى اللام» أي: خلّق ذلك لاظهار الح وهو أن يَجزيّ المُحسنّ بإحسانه» 
والمسيء باساءته. وقیل: اب للملابّسة» أي: خلق ذلك خلقا ملابسّا للحقٌ. يُنظر: ((تفسير 
الشوكاني)) (۵/ ۲۸۱ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ .)۲٦٢‏ 
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Da f7 
جمیل» ومنظر بهي‎ 


مم بی کا یں 


كما قال تعالی: یی آلاشکن ماع ریک گرم ٭ الى لک سوک فد 


و م 


تال محا وقد علقت لان و أحَسَنٍ تقوم 4 [التین: ۳1 

وليه الْمصِير . 

آي: وإلی الله وخده مرجع عباده بعد موتهم"؟ 

یناه مان لکوت ولس یرما وَ ما شون واه عبات لشذور ()4. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبَْھا: 

لما تقو ہما مضی إحاطة قدرة الله تعالى بما دل على ذلك من إبداعه للخلق 
بد ہت ہم ا 
فيه لطبيعة ولا غیرها- ۶۳ھ بسب شمول علیه؛ إشارة إلى أن مَن 
لم رک تام العلم فهو ناقص القدرة فتال ۳ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣٢/٦)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۸/ ۱۳۵ ((تفسير الشوكاني)) 
(٥/۲۸۱)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٦۸)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ .)۲٦٢‏ 
قيل: المراد: عَمومُ النّاس. وممّن ذهب إلى هذا: ان جریر؛ وهو ظاهر اختيار ابن كثير» 
واگک کرات بر رق نسي 7را طاكور ند کسام الف 9 
وقيل المرادٌ: آَم عليه السَّلامُ؛ حيث خلقه الله تعالى بيده كرامة له. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
(۱۸/ ۱۳۶ 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۳/ ۷). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۷)ء ((تفسیر الرازي)) (۳۰/ 067): ((تفسیر القرطبي)) 
1/10 ((تفسیر ابن کثبر)) (۸/ ۱۳5 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۸۱ ((تفسين ابن 
عاشور)) (۲۸/ ۰۰ ۲). 

(۳) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۰۹/۲۰). 
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یرما فی الماواتِ والرض 4. 

أي: يَعلَمُ الله جميع ما في السّموات والأرض فلا يَحْفَى عليه شي* من عَلَقہ). 
راما و 

أي: ويَعلمُ الله ما تسرّونه فيما بيتكم من الأقوال والاعمال» وما تُظهرونّه منها". 


وله لہ بذّات َلصّدُور . 


1 01 2 5 2 1 ۳ 42 7 7 
آي: والله بالغ العلم بما في قلوب عباده من نيّات ومَقاصد» وخبایا وأسرار» 


مت ود ۰ 
لايَخفى عليه شىء من ذلك'”. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۰0۷ ((تفسير القرطبي)) (۱۸/ ۱۳۶ ((تفسير ابن كثير)) 
(۸/٦۱۳)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)۸٦٦‏ 


(۲) یُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲۳/ ۷ ((تفسیر السمرقندي)) (۳/ ٤٥٥)ء‏ ((تفسیر الألوسي)) 
(۳۲۱۷/۱۶). 

(۳)ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۳/ ۷)» ((تفسیر الببضاوی)) (9/ ۱۷ ۰)۲((نظم الدرر)) للبقاعي 
۱۱۰/۲۰۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۸۱۱). 
قال الألوسي في نظیر هذه الآية من سورة هود [آية: :]٥‏ (والمرادُ بذات الصدور: الأسرارٌ 
سک فيهاء أو القلوث التي في الصدورء ... أي له تعالی مُبالِمٌ في الإحاطة بمُضمّرات 
جمیع لاس وآسرارهم. أو بالقلوب وأحوالهاء فلا یَخفی عليه سرٌ من أسرارهاء فكيف يَحْفى 
علیه ما شوق ومایْعلنون؟!). ٰیٰ سپ 
وقال الرازي في نظیر هذه الآية من سورة آل عِمْرانَ [آية: ٤‏ ۱۵]: (ذاتُ الصدور هي الاشیاء 
الموجودةٌ في الصدور» وهي الأسرارٌ والضّمائرٌ وهي ذاثْ الصدور؛ لأنّها حال فيهاء مُصاحبةٌ 
لهاء وصاحبٌ الشَّيءِ دوم وصاحِتنّه ذاته). ((تفسیر الرازي)) (۹/ ۳۹۷). 
وقال ابن جریر: (یقول جل ثناؤه: وال ذو علم بضمائر صدور عباده» وما تنطوي عليه نفوشهم 
الذي ساوت ایت تھسا وف بن لان کت لاد اعد وو أن 
روا غیر الذي موت أو یروا في اکم غیر ما دون فا رک یس علیه من 
ذلك شي وهو مُخصٍ جمیعه» وحافظٌ عليكم كلّه). ((تفسير ابن جریر)) (۲۳/ ۷). 
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الفوائدُ التربويّة: 


کر ےر ررر بره 22 


۱- قال الله تعالى : یر ما لوت والذرض وبا ما روت وما لون وا اھ 
لا دور 6 لبه بعلّمِه ما في السَّمّوات والأرضء ثم بعلیه ما يسه العباد 
9 2 ہی >> سم ۔ گی 07 
ویعلنونه» ثمٌ بعلمه ذوات الصدور: آن شیامن الكليّات والجزئیّات عي خاف 


۶ ۔ 5 
۰ ا 52 ےہ سا ۹ 1 ۲ کی 
علیه» ولا عازب عنه؛ فحقه أن یتقی ویحذن ولا یجتراً على شیء مما یخالف 


رضاه. 


چ ج ر رر ام هه مه 


۲- قول الله تعالى: یتآ ماف الکو اض وَبعَلر ما رود وما شون واه عم 
بات لشُڈور # أي : ہما فيها ین الأسرار ال والخبايا الحَبيثةء والنّات الصالحة» 
والمقاصد الفاسدق فإذا كان علیمّا بات الصدور تن على العاقل البتصیر أن تخرص 
على حفظ باطنه من الأخلاق الرّذيلة» ویجتهد في اتصافه بالأخلاق ى الجمیلة. 

۳- في قوله تعالى: وا نات لشٌذور تباث علم الله بما في القلوب. 
ويتفرّحٌ على هذه الفائدة: التَحذيرٌ من إضمار ما لایرضی به لك إذا أَضْمَوْتَ 
ما لم يَرْض به الله فسوف يُحاسيّك عليه؛ وإِنْ كان لا يبدو للنّاس. فعلى المرء آن 
يُحاسب نفسه دائمّاء ويَنظْرَ ما في قلبه: هل في قلبه الخيرٌ وإرادة ما برضي الله 
أوغية ذلك فعلية أن يطهو قلبه". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

۱- قال تعالی: لش وله لد ون كثيرًا من یکون له المُلك والغْتّى 
لا يكو محمودّاء بل يكون مذمومًا؛ إذ الحمدٌ یتضمّنُ الإخبارٌ عن المحمود 
(۱) يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) /٤(‏ 4۷ ۵). 


(۲) ینظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: .)۸٦٦‏ 


(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ ۳۰). 
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8ے 
وكتداشهه ال فعض اکا انیا المتضوى تم وک تال 

١ 5 3‏ 2 و ۲ کے و 7٦‏ چ 
نصيبٌ من الحمد والمحبّة یکون فيه عَجرٌ وضغف ودل يُنافي العظمة والغنى 

E‏ ا و نو یگ ور 2 ول لت ا و و 
والملك؛ فالاول يهاب ویخاف ولا يحَبتء وهذا يحب ویحمد. ولا هابت ولا 
یخاف! والکمال اجتماع الوصفَين''' 

1 ۳ ھ۶ 

ا و زی لب هقی کاو د و وق ينا ان 

بی يذل علی أنه كلق الکافر کافزاه والمومی ٹون وهنا مق علیه ن 
الصحابت وج جمیع آهل اس فاللہ ی ذکر له علق العبای وجعل منهم 
موی والكافر؛ فإيماهم هم كله بقضا الله وقَدَره وهو الذي شاء ذلك 
منهم. بان جَعَل لهم قدرةً وإرادة بها یتعکنون من گل ما يُرِيدونَ من الأمر 
والتهی۳. 

پر ات E‏ 
كثيرة مثل قوله تعالی: ۶ ہُو الى فک نکر كا وک موم :۰ وفیه 
جكمة الله عر وجل في جَْل الخلق : 7 ينقسمو إلى قسمّین؛ فلولا هذا الانقسام 
ماكر َل الابما ولا شرع جه ولا لام بالمعروفِ وا عن لک 
لاک انل ا جو تب 


7 ور ممه ہے ساد م صد 
٤‏ - قال تعالی: 38 ہو الپزی عفر نکر کا ومن #6 وقال: ی 
یر یک من آلطیّب 6: [آل عمران: ۱۷۹]ء 7 الله سبحانه الناس قسمّين» 
(۱) ینظر: ((الفتاوی الکبری)) لابن تيمية (۲۲۹/۵). 
(۲) يُنظر: ((أحكام آهل الذمة)) لابن القیم (۱۰۲۹/۲). 
(۳) ینظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: .)۸٦٦‏ 
)٤(‏ ینظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1۷۸/۱). 
(۵) پنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ۵716). 
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يي ص بح : ص 
O‏ جا التفسیر المحرّر للقران الكريع )4ه 


ولم كني ثالّه ولیس فیه دلیل على مَذهب الخوارج الذين يقولودً: إنَّ 
مس ان آو کان ولا یمکنْ لاحد ایک زی الایمان والکفر؛ لاد 
المومن إذا لم مَل ما يَخْرُحٌ به من الایمان فإنّهِ لا يَصدّق عليه وّصف الخبیث 
على سَبيل الإطلاق» بل هو من قشم اه لکن فيه ناه وهذا لَب غَلَبَ 
على شه كما أن الكافرٌ E‏ والجود. والشجاعة 
وطلاقة الوّجد یال إیمانء لكنَّ ته أعظمٌ من هذه 
الخصال. فهو من قشم اجب ولیس من قشم الین ادن نقول: هژلاء 
المؤمنونٌ الذين عندهم صفاث کفر: من قشم الطَّيْبٍ الذي فيه حب لک طبه 
غلب على حه انار اين فيهم عِصَالٌ من الطیب: ين قشم الحبیث: 
24ف قد شوو جانب السبث» وعلی هذافلیس خلا 
ال بل هما قسمان(). 

-٥‏ قول الله تعالی: ۵ وضو اخس ضور فيه سُوال: قد کان من آفراد هذا 
شرع من کان موه لضورت سَوجّ الجلقف ؛ فکیف أَحسَنَ ضوَرّهم؟ 

الجوابٔ: أنَّ الحُسنّ کغیره من المعاني؛ على طبّقات ومراتبت؛ فلانحطاط 
بَعض الصُوَرِ عن مراب ما فوقها انجطاطا یناه واضافتها إلى المُوفي علیها لا 
تستملخ» ولا فهي داع في ج الخسن غا عن غد وقد جعلّهم 
2 سراہ كر انيدل از الاسیان لاد کر سومان 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة آل عمران)) (۲/ ۰1۷ 4۷۷). 

من أصول أهلٍ ان والجماعة أله قد َجتیغ في العبد بعض شب الإيمان» وبعض شب 

الكفر أو التفاق التي لا ثنافي آضل الایمان وحقيقته» خلافا لطواتف أهل الأهواء من الخوارج 

والمُعتزلة والجهمية والمُرجئة. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (۷/ ۰4۳۵۳ ((الإيمان 


الأوسط)) لابن تيمية (ص: ۳۹۸)ء > ((الصلاة وأحكام تارکها)) لابن القیم (ص: ۰٣‏ 


(۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /٤(‏ 57 0)» ((تفسير الرازي)) (۳۰/ ۵۵۳). 
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خلاف ما یری من سائرٍ الصَوّن ومن حُسْن صُورته أنه ملق مُنتَصبًا غير منکب 
كما قال عزَّ وجَلّ: 9ف تن قوير [التين: ]220 فصورة الإنسان مُستوفية 
الحسن مُتمائِلةَ فيه لا يَعتورُها من فظاعة بَعض أجزائها ونّقصان الانتفاع بها 
ما يُناكدٌ مَحاسِنٌ سائرهاء بخلاف مَحایسن أحاسن الحيوان من الدَّوابٌ وط 
والحیتان؛ من مشي على آربع» مع انتكاس الرس غالبا أو زخف. أو وب 
في المشي في البعض ولا نو الإنسانّ نقائصٌ في صُورته لا من عوارض 
رطق في لدو نوين آو من عوارض تفرش له في م5 حانه» شد بعض 
محاسن الصّوّرء فلا ید ذلك من أصل تصوير الانسان على أن ذلك مع ُدرته 

اما فطاعت ولك تفص سے فى المحاسن. 

-٦‏ في وله تعالی: وصور اخس ضور تحريمٌ الَصویره فان من صَوّرَفقد 
نازع اله تعالی فیما هو من اختصاصه -وهو الحَلَق-؛ ولهذا جاء في الحدیث أنه 
يقال لمُصَرَّرِينَ يوم القيامة: ((أحبُوا ما حَلَفكم)) 7" وهذا هو الصَّحيحٌ: أنَّ التُصوية 
حرام بل هومن كبائر الذنوب؛ لا ال صلَى الله عليه وسم ال 


.)٤٤۸ ۰۵1۷ /4( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 

(۲) بنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 55 2)» ((تفسير أبي حيان)) (۱۸۸/۱۰)ء ((تفسير ابن عاشور)) 
(۲۸/ ٢٦۲)ء‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)1١701١5/1١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (٢۲۱۰)ء‏ ومسلمٌ (۲۱۰۷) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

.)5 5٠ يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة غافر)) (ص:‎ )٤( 
من حديث أبي جحَيْفةَ وب بن‎ )0۳٤۷( وحديتٌ لعن النبيٌ لفاعل الْصویر أخرجه البخاريٌ‎ 
8ھ بت‎ 20 
ا وَر عير ذات الأژواح -كالشَّجَر ونّحوه- فهي مباحةٌ» وذلك باتفاق المَذاهب الفقهئّة‎ 
الاربعة: 5" والمالكة اا والحنابلة. يُنظر: ((البناية)) للعيني (۲/ 0۸ 4 ((الشرح‎ 
الکبیر)) للدردیر (۲/ ۰)۳۳۷ ((روضة الطالبین)) للنووي (۷/ ۵ ((كشاف القناع)) للبهوتي‎ 
3 .)۲۸۰ /۱( 
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568 ' "!جن 


AR”‏ سس ود و لمعو 


۷- قال الله تعالی: یرما ی سوت والازض ویع ارما روت وما نون وله عبات 
ES‏ والأرض, فعَمٌ عظام المخلوقات 
ثم تدرح القَولْ إلى آخفی من ذلك وهو جميعٌ ما يَقوله الاس في سر وفي 
عَلن ثمٌ در إلى ما هو آخفی» وهو ما يَهجسٌ بالخواطر"". 

۸- قوله تعالی: ةلدات تالور فيه دلیل على أنه تعالی یلم الأشياءً 
قبل وُجودھا الخارجی وهذا مما لا ینکزه أحدٌ سوى شرْذمة من المُعتزلة”. 


بلاغة الآيان: 

۱- قوله تعالى : شح ی فی توت وما ف آلأرض له ماش وله الحند ومع 
شدي ے و 
9.1 


- امعان ا ت علیه هذه الور الکريمة ابطال |شراك الشركة 
وزجرَهم عن دین الإشراك بأَسْره وعن تفاریعه» التي اف إنكارهم 
البعث. وتکذیه هم الرّسولٌ صلی الله عليه وسلّمٌ وتكذيبٌ القرآن وتلك 


= وا الصُوّرُ المُجَسّمَةٌ لذوات الأرواح (التمائیل) فهي محرّمةٌ بالاجماع وممن نقَلَ الاجماع 
غلی ذللك: این الخریی: ينظر: ((المسالك في قيطا مالك)) ار العربي (۷/ ۰)۵۲۲ 
ویْنظر: ((عارضة الأحوذي)) (۷/ ۰6۲۵۳ ((فتح الباري)) لابن حجر (۱۰/ 6۳۸۸ ((مواهب 
الجلیل)) لطاب (۲/ .)۲٦٢‏ 
0(۵ ج7 يه فهي محرّمةٌ وهذا مذمَبُ 
الجمهور: ی والشافعيّةء والحنابلة . يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن تُجیم (٢/۲۹)ء‏ ء۰ ((مغني 
المحتاج)) للشربيني (۳/ 4۷ ۰۲ ((کشاف القناع)) للبهوتي (۱/ ۲۸۰). 
أمّا التصويرٌ بالالة (الکامیرا» فهذا موضعٌ خلاف بِينَ المتأخرينَ؛ فمنهم من متعه» ومنهم من 
آجازه. ینظر: ((مجموع فتاوی ورسائل العثیمین)) (۲/ .)۲٥٢‏ 

(۱) ینظر: ((تفسیر ابن عطیة)) (۳۱۸/۵). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الالوسي)) .)۱۹۸/٦(‏ 
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أصول ضلالهم؛ ابثدّت السورة بالاعلان بضلالِهغ وکفرانهم المُنعمَ علیهم؛ 
فإ ما في السّموات والارض يُسبّحُ لله تعالی عن التٌقائص» فالمعنی: یسم 
لله ما في السّموات والأرض وآنتم بخلاف ذلك وهذا يُفِيدٌ ابتداءً تقريرٌ 
تنزیه الله تعالى وقوّة سلطانه؛ یداد الّذِينَ آمَنوا إيمانّاء ويكونَ لهم تعليمًا 
ماه وی انا بطریق الكناية تعريضًا بالمُشركينَالذِينَ لم رو ولا 
وقَروةُ فنسّبوا إليه شركاء”©. 1 

- وجيء بفعل السبيح مُضارعًا لش شع » للدّلالة على تجدّد ذلك اسبح 
ودوایہ وچي بفعل ایح في فواتح شور «لحدید) والحشی) وس 
بصغ الماضي؛ للا على أن ّيح قد ستقرٌ في قدیم الأزمان» فحصل 
من هذا ال في قوانج هذه اسر كلا المعنيين. وما في هاته السورة من 
المُناسَبة ِن تجدد ایح والأمر بالعفو عن دوي القَربىء والأمر نوی 
بقذر الاستطاعة. والسّمع والطاعة؛ لکي لا يكتفي المُؤمنونَ بخصول 
إيمانهم, ليَجتهدوا في تعزيزه بالأعمال الصالحة. 


e -‏ فى الا موہ 


ںا ۳ئ0۳ کت ذلك في قولہ: 00 
ثم كرّر (ما) في قوله: # یل ما رون وما نون #؟ ووجه ذلك: 
ey‏ 
)١(‏ پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۱۰ ۲). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
وینظر وجه جع السّموات وإفراد الأرض في تفسير سورة الجمعة (ص: ۲۳۹). 
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١‏ 7 لي ص 
OE‏ خا ادتفسیر المحور للقرآن الكريى)) 65 


کے تد 3 ی ل 
وقلةء وبعدًا وقربًا من المعصية والطاعة؛ آعیذت لفظة (ما) لهذا الاختلاف. 
۲ 07 م2 ےہ 7 3 ہے ود 4 3 
وکذلك لفظ ما رود 4 فانه مُخالف ل بل وَما نون 4 غاية المخالفة فلم 
سی و 8 5 ۔‫ د كو مان موسر حك 38 
يَصلحٌ إلا بإعادة (ما). ولم تکوٗز (ما) مع تل یعلر ما فی َو والارض 4#؛ لأن 
الكل بالاضافة إلى علم الله سبحانه جنس واحله لا يخفى عليه شی۶. 

و رم کو وو مه اہ موم 0ل“ عي 0 : 
- وجملة له الم * استثناف واقعٌ موقِعَ التعليل والتسبّب لمضمون 
شبح یل ما فی أَلسَمَوتِ وما فى الازض 4؛ فان مُلابّسة جميع الموجودات 
لدّلائل تنزیه الله تعالى عن الشرکاء وعن التّقائص لا مُفْتضی لها الا انفراده 
بتملكها وإيجادها وما فيها من الاحتياج إليه» وتصَرّفه فيها تصرّف المالك 
المتفرّد فى مُلکە'''. ۱ 

4 ا کچھ مدوم عمو بر 6 و ہ 3 2 
- وفي قوله: له لمك وله امد یه قدم الخبرٌ في الجُملتّین -الذي هو الجار 
والمجرورٌ (له)- لإفادة تخصیصه بالمُسسَدِ إليه؛ یل بتَقَڈِھما على معنّى 
احتصاص الماك الكو اع وج[ وذلك لان اناك علی الحَقيقة له؛ 
لاه مبدی کل شيء وشبدعه والقاتم به المُهِيمنُ عليه» وكذلك الحمدٌ؛ لا 


5 


3 4 2 و ۳ 13 ع 
أصول العم وفروعها منه» وأمّا مُلكُ غيره فتسلیط منه وحمده اعتدادٌ بأ 


نعمة الله تعالّى جرث على يده» وهو قَصرادّعائیٌ''' مبنيّ على عدم الاعتداد ہما 


)١(‏ ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: ۱۲۸۰-۱۲۷۸))ء ((أسرار التكرار في 
القرآن)) للكرماني (ص: ۰۲۳۷ ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (۲/ ٤۷٦)ء‏ ((بصائر 
ذوي التمييز في لطائف الکتاب العزیز)) للفيروزابادي (۱/ ۷٦ء‏ 40۸ ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: .)٦٦٥٢‏ 
ويُنظر وجه التَعبیر ب (ما) دون (مَن) في تفسير سورة الجمعة (ص: ۲۳۹). 

(۲) ينظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۰۲۲۰ ا 


(۳) تَقدّم تعریفه (ص: ۵0). 
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لقیر الله من مب لتتقصه. بخلاف مه تعای؛ فهو المَلك الط لد ال 

في شلطانه کل ذي 2 
- ومضمون جملة بولند سَببٌ لتسبيح الله ما في السّموات وما في 
الأرذ حر سے فلا جَرّمَ أن كانَ حَمْدٌ ذوي الإدراك مُختضًا 
به تعالی؛ إِذْ هو الموصوف بالجمیل الاختياري المُطلق» فهو الحقیق بالحمد 
والتسبيح» فهذا القَضْرٌ ادّعائیٌ؛ 7 الاعتداد بِحَمْد غيره؛ لنتقصان كمالاتهم» 
و ہو هبو بو 


سر هي یر 
و 2 موم مک مد پے م 5 
- وجملة مإ وهو على کی شی رہ معطوفة على الب له وهي بمتزلة 
الذييل لهُماء والّیین لوجُہ القَصرَیْنْ فیهما؛ فا القَدِيرَ على کل شيء هو 
فاك ٤‏ الس وھو و E‏ ا6 
مو کت ھ2 2 ۳9 ہے ۔ 
- وهو تذییل فيه وعد للشاكرينَ» ووعید وترهيبٌ للمشركينَ”". 
- والاقتصارٌ على ذكر وضف یر هنا أن المخلوقات جح 2 
(۱) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ۰960 ((تفسیر البيضاوي)) (۵/ ۲۱۷)ء ((تفسير أبي حيان)) 
(۱۸۸/۱۰)ء ((تفسیر أبي السعود)) (۸/ ٢٥۲)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸/ ٢٦۲)ء‏ ((إعراب 
القرآن)) لدرويش (۱۰/ ٩‏ ۰ 
(۲) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 060 ((تفسير البيضاوي)) /٥(‏ ۲۱۷)ء ((تفسير أبي حيان)) 
(۱۸۸/۱۰)ء ((تفسير أبي السعود)) (۸/ ۰6۲۵۵ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ٢٦۲)ء‏ ((إعراب 
القرآن)) لدرويش .)1١5/١١(‏ 


(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ .)۲٦٢‏ 
)٤(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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1 ا ۹7 3 هی AT‏ ۴ 
الله دالة على صفة القدرة أوّلا؛ لان مَن يشاهد المخلوقات یِعلم أن خالقها 
قاد . 


3 


-١‏ قوله تعالى: خی کر سکاو زک وین وا تلد 
بی هذا تقريرٌ لما فاده وله ا 
وه ما وعد ا قوم أن الّذينَ آشرکوا باو قد کرو 
نعمته وبَلقھم: زيادة على جخدهم دلائ تنزُھہ تعالی عن التّقص الذي اوه 
له؛ ولذلك قدمَ لاک كاف 4 علی وس من #4 ؛ لأن اش الأول نهو 
پیر سو ری ل سوہ 
إليه قو له E‏ اکور ین قبَلُ 4[التغابن: .]٥‏ وقيل : قم ذِكرُ الكافر؛ 
لاله الاغلب عليهم والاکثر فيهم» ومع کثرته هو الاضعف؛ لأنَّ الله تعالى لیس 
معه بمعونتهه وا لأعدّم الصَنف الاخر. وقیل: دم العدو إشارة إلى أنه عالمٌ 


به» وقادز علیه» وما كان منه شی۶ إلا بارادته"؟ 


- قوله: ل و ای فک نکر كا وم نکر ممن 4 أفاد تحریف الجزأين 
من جملة 2 هو ای و و پل 
حقيقيٌ”" قُصِدّ به الإشارةٌ بالكناية بالرّدٌ على المُشْرِكينَ؛ إذْ عَمَدوا إلى عبادة 


e 7 


أصنام يَعلمونَ ها لم تَخلَنّھم ء فما كانت مه لان َو لان السا 
شک 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۱۱ ۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (6/ ۰۵87 ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ ۰6۱۰4 ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۲۸/ ۰۲ ۲). 

۳( تقد تعریفه (ص: 5۵ 


.)۲ ۱۲ /۲۸( پنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٤( 
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BONE 
والفاءُ في سکاف ه عاطفة على جملة 2 هراز یفک وليستْ‎ - 
عاطفة على فعل 4 وهي للتَّفْرِيعُ في الوقوع دونَ تسیب ومثل‎ 
هذا اش لتَعجیت من جرّي آحوال و اا عا غير ما‎ 
تسار اھ گا کی ترش سس‎ 
۰ تفريع في الحصول".‎ 

- وحمل وکین نمي" وتَّنويةٌ بشأن أهل الإيمان» ومُضادّة حالهم 
لحال أهل الگفرء ومُقابَلة الحال بالحال۳. ۱ 


+ 7 ۳7 
82 سورةٌ الغایْن - الآيات 
4 


- قوأ: ياتتا یر نمیم وحت رس واستط راد فھو تم 
لا یکمل المقصود من تقسیمهم إلى فریقین لإبداءِ الفزق بی الفريقين في 
الخیر والشرّ وهو علیمٌ بذلكء وعليمٌ هي - ولیس الله مغلوبًا على وُقوعه. 
ولکنْ حکمتّه وعلمّه اقتضیّا ذلك» وهو احتراسٌ من أن يتَوَهَمَ من تقسیمهم 
إلى فریقین أن ذلك رضًا بالحالین» كما كي عن المُشرکینَ: بإ وا مَاء 
لمکم که الز خحرف: ۰ وهو اط الکنايةبهعن الوعد 
والوعید(. 


و ا ا صا ی 2 کی سس 1 ۰ 
- والایات واردة ليان عظمة الله فى ملكه ومّلکوته؛ فلمّا أنْبَتَ تعالی لذاته 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ .)۲٦٢‏ 
وینظر ما تقلّم من الکلام عن الفاء (ص: ۳۸۶). 
(٢)‏ تقدم کو (ص: ۳۰ 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ .)۲٦٢‏ 
)٤(‏ تقدّم تعريفه (ص: ۳۲۱). وتقدّم بیان الفرق بین میم والاحتراس (ص: .)۳۳٣‏ 
)٥(‏ تقدم تعريفه (ص: ۱۲۲). ١‏ ۱ 


(5) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۰۲۲ ۲۳). 
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ص کک 1 رح 
568 حكككئ 


الأقدس التي ون كل شَيءِ هه ويْقدسْه عمًا لا ليق بججلالہہ نم حص 
لها صف المالكيّة على الإطلاق» وخص أن لها کل كمال وجمال» ومنه کل 
نعمة وافضال» وهو سا کل مهتد ونظم دلیل الآفاق ى مع دلیل 
الأنفس» وین أن إليه المصيرٌ والمال؛ مها بإثبات عِلم الله الشامل للكليّات 
E 50‏ تی 
َو بر # استطر ادا لذکر الحلق وتفصیله 0 القضاء 0" 
۲- قول تعالى : جلا علق لسوت وال بل مور لسن شور وا 
التي 4 
- قوله وت ريه بیان ناش عن قوله: 
نکر ڪا ویک مُوْمن 4 [التغابن: ١‏ بين أن انقسامّهم إلى سي 
لد اود السو كر : 
خلت السّموات والأرض؛ لا الح نوس لاس بوجود خالقهم» وبا أنه 
واحذ. وأَنْ یفردوه بالعبادة فذلك الذي آرادء لله من حَلَقَھم؛ فمن حا عن 
الایمان ومال إلى الکفر فد حاد عن الحق والفطرة. 
درو تالق معترض بی جملة 2 حَلَقَ ا لکوت وَآلأرْصٌَ # وجملة : 
2 و وفیه ريما إلى بات البعث والجزاو ان قوله : یلق # متعلق تعلو 
1 ا عاق تعلق المُلابسة الماد بالباءء أي : خلقا ملاسا للحق» الع 
ضدٌ الباطل» آلا ترَی إلى قوله تعالی: 3 َف خَلْقِ الوت DIE‏ 4 [آل 
عمران: ۱۹۰]ء إلى قوله: ربا مَاحَلَقتَ هدا بتطلا # [آل عمران: ۱۹۱]؟ 


e 


(۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ٤١ /٤(‏ ۰60 ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)٥٥٤ ١٤١١ /۱٥(‏ 
(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۹6 ۲). 
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م 


والباطل ما صَدَقه هُنالك هو العبثُ؛ لقوله تعالى: 2 وَمَا لتا الوت وَالَْرْضَ 


وما ییا ليت ٭ ما حَلفَتَهمَآ بای که [الدخان: ۳۸ء ۳۹ء فتعيّنَ أن 


سس ےل 


ما صَدّق الق في قوله: 2 عَلق سکوب وَلاض بالق 4 أله ضد العبّث 
والاهمال. ومُلابَسةٌ الحق للق السّموات والأرض یمن تكون ملاس 
‌'ٰيص ٰ ٰ۹ 290 حال من أحوال مخلوقات السّموات 
للحيء لكان ناقضًا لمعنى مُلابُسة حَلقھا للحق. فكان نفی البعث للجزاء 
على أعمالٍ المخلوقات مُوجبًا اختلال تلك المُلابَسة في بعض الأحوال. 
لت الجز اء عن الأعمال في انیا مُشاهَدٌ؛ إِذْ كثيرًا ما تری الصَالِحینَ 
في گرب وتّری أهلّ الفساد في نعمة» فلز كانت هذه الحياةٌ انیا قصاری 
حياةٍ المُكلّفِينَ» لكان كثيرٌ من أهل الصّلاح عير لاق جزاءً على صلاحه» 
وانقلب آکتر أهل الفساد مُتميّعًا بارضاء بان نفسه وتوال مشتهیاته» فكان 
حَلَقُ كلا هدّين الفريقين غَيرَ مُلابس للحقّ بالمعنی المُراد! ولزیادة الایقاظ 
لهذا الإيمان عطفَ عليه قوله: وليه لمیر * [التغابن: ۳]» وك ذلك 
توطتة لما سيرد بعده من قوله تعالی: عم وان نیمه [التخاين : 
۷ الایة(. 

- وفي قوله: مإيآخَيَ # رمْرٌ إلى الجزای وهو وعيدٌ ووعد”". 

- وفي قوله: 3 حَلَقَ لسوت ولاز 4 إلى آخره إظهارٌ أيضًا لعَظّمة الله في 
لومي 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸/ 27715 ۹۵ ۲). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۸/ .)۲٦٢‏ 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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ور[ : وصور سے ضورقم إدماج ج"" امتنان على النَّاسء وتعديد للئعمة 
جو رر کے یه من فلاسه ہے 
الاجمال» الك ا الحكمة الإِلھذ فد خلقوا في 
أحسَنٍ تقويم'" 

کرد رک ایپ غطف على جملة ور لان ایس 
يقتي الإيجاة؛ فأْقب بالتّذكير بأنَبَعْدَ هذا الإيجاد ناء ثم بن للجزاء". 
ورك َيه لمیر # لا إلى غيره استفلالا أو اشتراگاه وقیل: تَقَديمُ 
مويه € للرّعاية على الفاصلة مع إفادة الاهتمام بلق ذلك المصیربتصرّف 
الله المحض؛ ولیس مُرادًا بالتقديم فصو 00و س رتا 
المصبر ین أصله نما مصيرٌ إلى یره حى يرد عليهم بالقَضر"». 
- قوله تعالى : یر ما في اوت وَالارضٍ ویتلر ما رود وما ون وه عم 
بات لدو 1 


- کانوا ينون الحشر بعلّة أله إذا ترقت أجزاءٌ الجسد لايُمكنٌ جمعهاء و 

يُحاطٌ بها؛ فكان قوله: یر ما في توت ررض وبا ما رون وما شوت 4 
دخضا لشبهتهم. أي: إن الذي يَعلمْ ما في السّموات والارض لا عجره تفرّق 
أجزاء البدن إذا آراد جمَعَها والّذي یلم الس في نس الانسان -والسٌّةٌ 
دق وی من ذرّات الأجسا المُتفرّقة قة ة- لا تخفی عليه مواقم تلك الأجزاء 


(۱) تقدم تعریفه (ص: ۱۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) /٤(‏ 967 ((تفسیر أبي حیان)) (۱۸۸/۱۰)» ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۲۸/ ۰۲۵ ((إعراب القرآن)) لدرویش (۱۰/ ۰۱۰۹ ۱۰۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ 0 ۲). 

.)۲٦٦ /۲۸( يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۸/ ۰6۲۵۵ ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٤( 
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بط 


و سورةٌ التَغابْن - الآيات )4-١(‏ تج مت زوا 
الدَّقيقَة فالمقصود هو ة 7 و سی 
في تذییله بقوله: وله عَم دا الور # ولم يَذكَر أنه عليمٌ بأعمال 
الجوار E‏ لاحم دولك ول ظهور 
هر ګر ررر 


لاق فل يكن قوله : رتم مرت رما مو 4 تهديدًا على ما بط 
الاس مِنّ الکفر. وأمّا عطف فوم شود فتتميمٌ للتذکیر بغموم تعلق 


علمه ٦ھ‏ قر 0007 مات که وَعيدًا 
ووعدًا ناظرین ن إلى قوله : رگا ویک ومن 4 [التغابن: ٢]ء‏ فكانت 


الم لذلك 200 الاتصال با ة ل ہُو انی عم کر ڪاو وین سڈ 
موم 4 [التغابن: ب[ 


- وإعادة فعل فعل (يَعْلَمُ)؛ للتنبيه على العناية بهذا لت الخاص للعلم الإلهيّ 
بِعْدَ ذكْر تَعلّقَه العام في قوله: اه ما في توت َال 4 تَنبِيهًا على 
الوعيد والوعد بوجه خاصٌ”" 

- قوله: یرم رون وم نون 4 أي اوه في أنفسكم وفيما ييتكم؛ 
وما تظهرونه مِنَ الأمور, والتصریخ به مع اندراجه فيما قَبْلّه؛ لاه الذي يدور 
عليه الجزاء؛ ففيه تأكيدٌ للوعد والوعید وتشدید لهما". 

ومجملة جر منت اشثور) اعتراض تنب ف 8001 
ره ےت ما وی 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ٢٦٦۲ء‏ ۱۷ ۲). 


(۲) پنظر: ((المصدر السابق)) (۲۸/ ۲۲۷). 
(۳) ینظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۸/ .)۲٥٢‏ 
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565 ا یہی 
يسِرُونَه وما يُعلنوته©؟! 

- وإظهارٌ الجلالة في قوله: 3# وألَه مدب دور ؛ للاشعار بِعِلَةِ الخکم 
وتأكيد استقلال الجملة". 


لي 


- وتقديم 7 مر القدرة في قوله: ور کی .2 [التغابن: ]١‏ على 

العلم؛ لأنَّ دَلالة المخلوقات على قدرته اھ وعلى علمه ہما فيها من 

الاتقان والاختصاص ببعض الاأنحاء". 

- و(ذات الارن فا کی صفة لموصوف محذوف الث مر له موصوفهاه 

آي: صاحبات الصّدورء آي: المکتومة فیها؛ ورالد بالات والخواطر 

ذات ال 

و 

وقبل: قوله: مإ بدَّاتِأَلصّدُورِ # أي : ہما في القلوب التي في الصدور ِن لائر 

الخفيّة» ووصفت بذلك؛ لھا لدمکُنھا من الصّدور مجعلت كأنّها بالك ھا 


1 


ف(ذاتٌ) بمعنى صاحبة» لا بمعنى ذات الشّيءِ ونقسه وعُبّر بذاتِ الصّدور 
دود ذات لوپ مع أن عير لني أولى بهاه لأنَالقلوب محلها بلا وايطة. 
ومَحَلَيهُ الصدور لها بحتب الظ مر بواسطة القلوب؛ لا (ذاتَ الصدور) بمعنى 
الأشياء ي لا تکاد تفارق الصدور لگونھا حال فيها بل ثُلازِمُها وتصاحبها 
آشمل من (ذات القلوب)؛ لصذق الأولى على الأسرار التي : في القلوب» 
وعلی القلوب آنفسها؛ لان لین هنالاس ازع دور باعتبر گنه 


(۱) يُنظر: ((تفسیر البیضاوی)) (۵/ ۲۱۷)ء ((تفسیر أبي السعود)) (۸/ ۰6۲۵۲ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۲۸/ ۲۲۷ ). 

(۲) ینظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۸/ ۲۵). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر البيضاوي)) (۵/ ۰6۲۱۷ ((تفسیر أبي السعود)) (۸/ .)۲٥٢‏ 

.)۲ ۱۷ /۲۸( پنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٤( 
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0۰۶ NEE ۹ 89 
الصدور» فحيتئذ یُمكِنُ أن يراد من ذات الصدور هذا المعنى الشامل ویکون‎ 
التّعبِيرُ بها لذلك. والتَعبيرُ بالجملة الا سميّة؛ للإشارة إلى آله بحائّه لم رل‎ 
عالمًا بذلك؟.‎ 


- وقد بعد لله تعالى بالجلم الام للعالّم كله نم بخاص العباد من سرهم 
وإعلانهم ؟ ہے نت مو قش 


وکامنها وهذاكله في معنى الوعيد؛ إذ هو تعالى المُجازي على جميع ذلك 
بالتواب والعقاب") 


.)۳۱۰/۲( يُنظر: ((تفسیر الألوسي))‎ )١( 
.)۱۸۹/۱۰( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )۲( 
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)۸-٠( الآيات‎ 


«< کب كتين مَل متا ال نوف اث ا ) یت کات 
نهم رسذهرياً ال فَقالوا ردو کا رز سق اراب ج رم 
> أ ل بأل بک ريت وم وت مک یز( ارت 
ند رل ارت مهو( 
غريب الکلمات: 
وبل آرم پچ: أي: جزاة ذلبهم. وعاقية آمرهم وتان ای 
وسوء العاقبته وأصل (وبل): 0 على شِدَّةٍ في شيب وتجَمم۷) 
المعنی الإجماك: 
یخبر الله تعالی عن الأمم السَابقت وما نزل بهم من العذاب؛ لمخالفتهم 
الرسل وتكذيبهم بالحق. فيقولٌ تعالی: ألم يأتكم : خر لین 5 من قَبُلكم 
منّ الأقوام السّابقة» فذاقوا عقوبة کفرهم. فأهلکهم الله في الدّنياء ولهم عَذَابٌ 


مُؤْلمٌ في الآخرة؟ 


07 


بوي و بر ۶ 


ثم بين سبحاته الأسبابَ التي اَذ إلى ضوء ء عاقبة هذه الأمم» فیقول: : وقع 
بهم العذابُ بسب أنه كانت تأتيهم رُسُلّهم بالحُجج الواضحة فگذبوهم بدّغوی 
ویج واستبعدوا أن یکونوا مدا لهم! فکفرواه وأعرّضوا عن اتباع 
ال وات موا إل سے سی 
أقواله وأفعاله وصفاته حامد لمَن ب یستحق الحمد من عباده. 


(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰4۷۹٩‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/۸۲)؛‏ 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 9 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۲ اكليات)) 
للكفوي (ص: 59). 
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بح 3 ۳7 
اڑے سورۂ التَغایْن - الآيات 


5 و سر ھپ 
يخبرٌ تعالى عن عِنادٍ الكافرين» وتكذيبهم بالبعث» فیقول: زعم الکفاز 
مگ رص ے ےم 1 3 1 له کوک وه او رو ۔ 
کنبّا أن الله لن بََعَتَھم! قل -يا محمّد- لهم: بلی» وربي لتبِعَشْنَّه ثم لتُحْبَرْنَ يوم 
القيامة بما عَمِلتُم» وذلك آمر سل على الله. 

که 1 کے 2 2 ا 2 ل 
ثم يقول تعالی آمرّا عباده بما یتفعهم یوم القيامة: فآمنوا بالله ورّسوله وا 
الذي أنرّلناهء وال خبیرٌ بجمیع أعمالكم» وسيُجازيكم علیها. 


سم 
ی ال 


تفسیز الآیات: 
ار یک نبو ال ن توأ ین بل ما وبال آرم وف ناب آم () > 
و نتم مر مر 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
کر لير 5 ۶ و م2 
ّا ذکر الله تعالى من أوصافه الكاملة العظيمة ما به یعرف ويُعبَد وید 
8 م مرحم 7 2 ع 70 3 2 22 ۶ 
الجَهدٌ في مَرضاته» نجسب مساخطه؛ بر ہما فعَل بِالأمّم السَابقينَ» والقرون 
الماضينَ الذين لم تزّل آنباژهم يَتَحَدَّتُ بها المتأخرونَ» ويُخبرُ بها الصّادقونَ 
نو ع ا بر اه اوه 5 کر 
في الدنياء وأخزاهم فيها0". 
وأيضًا لما فرَعَ من ذکر بیان العَظّمة له سبحانه؛ جاء بلتّهدید والوعیده وقال”"©: 
جک بز كتين تن 
r.‏ ص کی ۰ 33 کے 2 ٤‏ 7 4 
أي: ألم يأتكم خر الكافرينَ من قبُلكم» كقوم نوح وعاد وثمود وغیرھم''؟ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)۸٦٦‏ 
(۲) یُنظر: ((حاشية الطيبي على الکشاف)) (۱۵/ .)٥٥٤‏ 


(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۲۳/ ۰6۷ ((تفسیر القرطبي)) (۱۸/ ۰۱۳6 ((تفسير ابن كثير)) 
(/3377»). ((تفسير السعدي)) (ص: .)۸٦٦‏ 


قیل: الخطابٌ هنا لمشركي قرّیش. وممّن ذهب إلى هذا: ابن جریرہ والقرطبيٌ. يُنظر: ((تفسیر = 
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E 7 E ۳۰‏ 20 ویک ۳۹ 
أي: فذاق كفار الام الماضية عقوبة كفرهم» فأهلكهم الله في الدنیا. 
وَل عاب الہ . 


ہے وت وت 


(۲) 


ی 


20 


لك یات کات تیم زم ایتک قفاوا ار پوت کفروا وتو اتم ان 
(O‏ 
۳ و 5 2-2 
مناسّبة الاية لما قبلها: 


ما ذکر الله تعالی ما أَحَله بالذين کفروا من قبل وأشار إلى القَطُع بأل من عنده 
بانّساقِه في حَرْقه العوائد بالاستتصال لِمَن گذّب الرسُلء والَنجیة لِمَن صَدّقھم؛ 
ہے 


:( دی بان کات تیم ُسلْه بالیکت فقا لوا دوک . 
۶ 7 7 ۳ 2 5 1 4 3 2 29 17 
تس 


كانت تأتيهم رَسْلْهم بالخجح الواضحة والدّلائل الباهرق فگذٌبوھم واسٹکبروا 


= ابن جریر)) (۲۳/ ۷)ء ((تفسیر القرطبي)) (۱۸/ 4 ۱۳). 
وممّن جعله لعُموم لاس البقاعي» فقال: اه أي: یه لاس ولا سيّما الكمّار). 
((نظم الدرر)) (۱۱۱/۲۰): 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۲۳/ ۷)ء ((تفسير القرطبي)) (۱۸/ ۱۳4 ((تفسیر ابن کثیر)) (۸/ 
٦ء‏ ((تفسير الشوکاني))(٥/۲۸۱)ء‏ ((تفسير القاسمي)) (۹/ 57 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)۸٦٦‏ 

(۲) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۰۷ ((تفسیر القرطبي)) (۱۸/ ۰۱۳۶ ((تفسير ابن کثیر)) 
(۸/٦۱۳)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۸7 ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸/ .)۲٦۸‏ 

(۳) ینظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ ۱۱۲). 


الجزء ۲۸ - الحزب ٦٥‏ 


7 سرت 1 - و an‏ ے2 2 
عن اتباعهم بدَغوی بش 0 وَاسْتَبْعدوا أن يكونوا هداة لھ ! 


پچ هر و 


چو >> و مور م سر مر 
ہت بت تصدوه کاک 


میب # قات لهم رسلهم إن خن إن فا کے 


ودن الله يمن که رید 


2 ام 


بک رسوا # [الإسراء: .]۹٤‏ 
کٹ را . 


أي: فکفروا بالله ورْسله» وأعرّضوا عن اتّباع الح . 


اي: واستّغنی الله عنهم وعن إيماتهم به ور سل فلیس له حاجة |لبهم» ولا 
يبالي بهم» ولا کا ا a‏ 


وج رت 


أي : وال غي عن جميع خلق وغيرٌ مُحتاج إليهم ولا إلى عبادتهم؛ وهو 
محمود في أقواله وأفعاله وأوصافه. ومحموةٌ من کل مخلوقاته بلسان المقال 
02 ۶۹ 


(۱) ينظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/۲۳)ء ((تفسیر القرطبي)) (۱۸/٣۱۳)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۱۳۹/۸)ء ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ ١١‏ ۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: .)۸۱٦‏ 
(۲) ینظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/۲۳)ء ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ٣۱۳)ء‏ ((تفسير السعدي)) 

(ص: .)۸٦٦‏ 
(۳) ينظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۳/ ۸ ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ۱۳ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(۲۰/ ۰۱۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: .)۸٦٦‏ 


= ((تفسير الرازي))‎ 4۵۰ /٥( يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۸/۲۳)ء ((تفسير السمعاني))‎ )٤( 


الجزء ۲۸ - الحزب 5ه 


كينا فال کان ٹل ومن ٹک رفإنماشکر لنفید. ومن کفر فا نع حم 4 


[لقمان: ۱۲ ]. 
رڪم کی نت 0 
مناسّبة الآية لما تیه 


أنَّ هذا ضَربٌ ثالث من ضروب کفر المُشركينَ المُحاطَبِينَ بقوله: ار 
یک 4 [التغابن: ٥‏ الاب وهو کفرّهم بإنكارهم البَعثٌ والجاء0©. 


و 
2071 32 ا و ا کک تر ی م2 


= (۳۰/ 0۵۳ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ ۰۱۱6۰۱۱6 ((تفسير الشوكاني)) (۵/ ۰)۲۸۱ 
((تفسیر السعدی)) (ص: ۸1۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۰۲۷۰ ((تفسیر ابن عثيمين- 
الفاتحة والبقرة)) (۳/ ۳۶۰). 
قال الرازي: (الحمیدٌ بمعنی المحمود آي: اشک للکمد لاف ویکونْ بمعنی الحامد). 
(«تفسیر الرازی)) (۳۰/ ۵۵۳). 
وقال ابن عثيمين: («قعیل؛ تأتي بمَعنّى «مفعول»» ومنهقوّهم: كَل بمعنی مقتولء وجَریخ بمعنی 
مجروح. لكنّها تأتي بمَعنّى «الفاعل» آیضا؛ مثل علیم بمعنی عالم» عزیز بمعنی عازه حکیم 
بمعنى محکم: وهكذا تأتي بهذا المعنى. ۱ 
فإذا كانت تأتي بالوجهین جميعًاء أي :بالفاعِل والتفعول؛ فهل الأؤلى أن جلها تقصورة على 
المفعول؛ أو تجعلها شايلة؟ الجوابُ: الأَوْلى أن تجعلّها شاملة؛ فهو عر وجل حميدٌ بمعنى 
حامد» وبمعنی محمود). ((تفسیر ابن عثیمین- سورة سباأ)) (ص: 1۲). 
ويُنظر ما تقدم فی تفسیر سورة الحدید (۳۵/ ۱۷۲). 

(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۲۷۰). 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۳/ ۹)ء ((تفسیر القرطبي)) (۱۸/ ۰۱۳۵ ((تفسیر ابن کثیر)) (۸/ 
۱۳3 (نظم الدرر) للبقاعي (۲۰/ ۰۱۱۵ ((تفسیر السعدي)) (ص: .)۸٦٦‏ 
قال القرطبي: (قولّه تعالى :زع ینکن ماه أي : ظنوا . العم هو القول بالظنٌ . وقال 
شْرَيحٌ: لکل يم کنه وكنيةٌ الكذب زعَموا). ((تفسیر القرطبي)) (۱۸/ ۱۳۵). = 
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( ١ 9 2 ۶| یع‎ ET 
ONG 9 2 سورة التَغایٔن - الآيات (ھ۸)‎ 


E 
و‎ 
بوركم ایا‎ 


01 1 عا 
و سی مس 
م6 نون ب خی 
۔ 


7 مر ره 5 تم 4 7 رد ها م ۔ ع ا 
أي: وبعث الله عباده من قبورهم أحياءً بعد موتهم للحساب والجزاء آمر سَهل 
علے( , 


موم م روم وه صح جو مور کہے 7 


کما قال الله سبحانه وتعالی: لوھ وای وا ای بر سک رقو هو 
یات وش ارت اون يما تمه ر © ). 


7 ای (لرَغْم : حكاية قول يكونٌ مَظِنَةَ للکذب؛ ولهذا جاء في القرآن في کل موضع 
2 م القائلونَ به). ((المفردات في غريب القرآن)) (ص: ۰۲۰۷ 
وقال محمد رشيد رضا: (الرَعُْمُ في آصل الل ة القول والدّعوّى» سواء أكانَ ذلك عقا 3 
باطلا. .لَه القرآن أن ارم عم في الباطل والكذب» وهو یرد على الرَاعمينَ ولا هم 
على شيء). ((تفسیر المنار)) (9/ ۱۸۲). 
۹۳ ۹۹ وعلی المشکوك فیه وير ل في کل 
موضع على ما یلیق به). ((شرح التووي على مسلم)) (۵/ 0۷5 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۳/ ۰6۹ ((تفسیر القرطبي)) (۱۸/ ۰6۱۳۵ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(۲۰/ ۱ )((تفسیر السعدی)) (ص: .)۸۱٦‏ 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۳/ ۹ ((تفسیر القرطبي)) (۱۸/ ۰۱۳۵ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۸/٦۱۳)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۲۷۲). 

(۳) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۳/ ٩‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۸/ ۱۳ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(۱۱/۲۰) ((تفسیر السعدی)) (ص: .)۸۱٦‏ 
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TOE 


E 2 0‏ 70 
مناسبة الایة لما قبلها: 


ما 


NL‏ بالله تعالى من أنه الملك لذي او ات فارعا 
یاعد من انقسام عَبيده إلى مؤمن وكافر إلى أله لاب من الأخذ على يد الظالم 
منهماء كما هي عاد الملوك اک في الحكمة ولا في العادة غيرُ ذلك 
واخبر أن عِلْمَه محيطً لنسبته إلى العلویات والسْفلّات والظواهر والبواطن 
0 ۶۶'ٰئئ۹)/''ک يوان 
لكيل الحیاۃً بإصلاح ذات البين؛ لثلّا ی الخلاف ات تن ھرت 
الاعتبار بن مضي ین مهم( 

وأيضًا لَمّا ذكَر اللهُ تعالی إنكارٌ من أنكرٌ لبمس وأنّ ذلك منهم مُوجِبٌ 
رهم بالله وآياته؛ أَمَرَ بما يَعصِمُ من الهَلَکَة والشْقای وهو الایمان بالله ورسوله 


وکتابه. 


٢ص‏ 029909 و 

وأيضًا لما بالَمَ في الاخبار عن البَعث -والاعتراف بالبَعث من لوازم الإيمان-؛ 
ها ۳۳ 1 

اما وزشو.واورَع نا >. 

آي: فآمنوا باه ورسوله» وآمنوابالقرآن نی اه تهتّدوا به من ظلمات 
1 2 لال(؟؟. 


(۱) ینظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۱۱/۲۰). 

(۲) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)۸٦٦‏ 

(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١١77/7١(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۳/ 4)» ((تفسير القرطبي)) (۱۸/٣۱۳)ء‏ ((تفسير ابن کثیر)) (۸/ 
۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: .)۸۱٦‏ 
قال ابنْ عاشور: (لفاء قصيحة تُفصِحٌ عن شرط مُقَدَرِ والقدیژ: فإذا عَلِمُم هذه الحُجَمٍَ - 


الجزء ۲۸ - الحزب 5ه 


رح 


ROE کا‎ 


کے سم 


كما قال تعالى: ییا لاس فد جاک بر ین تیک وزا لک ورا میا که 


S2‏ سورة التْغایٔن - الآیات 
4 


وقال الله سبحاته وتعالى: اعد جا کم رت الو وڙ تب یٹ 4 
[المائدة: ۱۵ ]. 

7 رل 
وحم يو من دما من عباوت 46 [الشوری: 6۲]. 

وی ی 

أي: والله ذو خبرة بالغة تامّة بجمیع أعمالكم, لا یخی عليه شي؛ من ظواهرها 
وبواطنهاء ونيّاتكم فیها» وسیجازیکم علیها. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قول اللہ تعالی: كامسأ ورس ول رای رن وله یما كملق حر 

ماه الله تعالی نورًا؛ فان ود الظلمةء وما في الكتاب الذي أنرَلّه الله من 
الأحكام والشرائع والأخبار أنوارٌ يُهتَدى بها في لمات الجّهل المُذْلَهَةَ 
کک يواش راف ار ا وما سوی الاھتداءِ بكتاب الله فهي علوم 
ضَرَرُها أكثرُ من تَفجھاء وشَرها کر من خبرهاء بل لا حير فيها ولا تفم إلا ما 
TT‏ 


۲- في قوله تعالى: واه ما مور تحذيرٌ الإنسان من المُخالفة؛ 


ا 


و یک روا من مر اک درق ما التب ولا 


جو ر ال بنظرایکم من العقاب. وما سِتُتبَوُونَ به من أعمالكم؛ فآمنوا بالله وزسوله 
والقرآن). ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۲۷۲). 

(۱) پنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۲۳/ ۹)ء ((تفسير القرطبي)) (۱۸/ ۰۱۳۷ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(۲۰/ ۱۱۸۰۱۱۷)ء ((تفسیر السعدي)) (ص: .)۸۱٦‏ 

(۲) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)۸٦٦‏ 
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کی ص کک 1 رح 
568 وس سس ےھ 


لان هذا یوب آلا نُخالفت الله تعالى ما دنا للم ۰ئ 
یُمکن أنْ نخالِف الله عر وجل مثلما لو قال رجل لآخرَ: اذهب وأنا عم ما تَفعَل 
فالمرا: دید امن المخالفةة فکل نص س یبن الله تعالى فيه أنه يَعلمْ ما 
تك رض لنا من مُخالفته). 

الفُوائدُ العلميّةَ واللطاثف: 

-١‏ قال تعالی: ال اش 7 ۹۶۶ والارشاد بکلامه 


وبعلمه وآمره ونهیه وترغيبه وترهيبه» وأمّا حُصول الهدى في القلب فهذا لایقدر 
عليه إلا الله باتفاق م 

۲- ن اا ES f‏ فيه سو ال وله عا تعالی : وف گنروا 4 
تعميمٌ یم منه اي فما الحاجة إلى ذكره؟ 

واج : أنّهم کفروا وقالوا :ڑا روت وهذافي معنیالونکار والاعراضص 
بالكليّةه وهذا هو اي فكأتّهمكَمَروا وقالوا قو یل على اي فلهذا قال: 
کنات 6. وقیل: إنّهم گقروا بالژسُلء وولو عن البُرهان» وأعرّضوا عن 
الایمان والموعظة'". 

ہے )ها للع وجل ذو الغنی الوایع: ومع 
ذلك فان غناه مَقرونٌ بحمده؛ ولهذا قال : خی یڈ وقال : الع لحید 4 
[فاطر : ٥ء‏ فهو غني یحمّد علی غناه؛ لاه یود به على غيره» لكنَّ بني آدم 
کوخ لس مهم رھ لیس ع وتَسَلَط بغناه على 
غیرهه وفحر به على النَّاسء ولمم ہما یب علیه؛ صار ۶ غنيًا غير حمیدہ لکن 
(۱) ینظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الأحزاب)) (ص: ۲۵). 


(۲) ينظر: ((الاستغاثة في الرد على البكري)) لابن تيمية (ص: ۱ ۲). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازی)) (۳۰/ ۰۵۵۳ ((تفسیر ابن عادل)) (۱۲۸/۱۹). 
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ص 4 ۴ 
دک O‏ 


4- في قَوله تعالی: ول روآ ل يع أن نکر البعث كافر”". 

-٥‏ في قولهتعالی: یت کرو نکی رف بل رن اپ أن الف إذا 
IS ES‏ فّه جائل بل قد یکون کوک 5 

-٦‏ مر الله تعالی تیه صلى الله عليه وسلم أن یسم على الجَزاء والمَعاد في 


ثلاث ایات: 


2 


الأولى: قوله تعالی: زیم گنل کن با فل بک وق مه 
5 کہ رمرم کے ہے ہو ی رع ر ص ے رو دہ ده عراس لسع وه رھ 
والثانية: قوله تعالى: 35 وقال آلزین كفروأ لا ایتا السَاعة قل بل ور اوم 4 


افا 


ا 2۶ و مغ و م یئ گل موہ حا ا رر کے رر 2 
والثالثة: قوله تعالى: لو تنک احق هو فل ی ورف | لح وما ئر بسجرب 4 
۰ 3 ۔ پک 2 ےک 7 3 3 
[یونس: ۵۳]؛ وهذا لآن المعاد إنما یعلمه عامّة الناس باخبار الانبیاء٩.‏ 


ورو وى ہہ 


23 78 5 ل سم قا ر ص وره > رر س هر ساون 34 و 

۷- في قوله تعالى: 35 زعم انیت کفروا أن أن نوا قل بی ور لع 4 أنه يجوز 
للق والمناظر أن مخف على بوت الخکم عنده وإن لم يكن علنه توخا 
لشبوته عند السّائل والمُنازع؛ لِيُشْعرَ السَائل والمُنازعَ له أله على یق ویقین مما 


7 
1 


قال لہ وأنه غير شاك فيه . 


3 


کی اعد ہے لله کہ یں کر . ا و 
۸ قول الله تعالى: ل قل بی ورن 4 فيه سؤال: كيف يفيد القسّم في إخباره 


.)۱۳۳ ینظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص:‎ )١( 

(۲) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: ۷۱). 

(۳) پنظر: ((القول المفيد على کتاب التوحيد)) لابن عثيمين (۲/ .)٦۷٤‏ 

.)17" /8( يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:٦). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير))‎ )٤( 
.)١77/5( ينظر: ((إعلام الموقعین)) لابن القيم‎ )٥( 
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عن البَعث» وهم قد أنكروا رسالته؟ 
تراجت الم ره 
1 أن کون صدق هذا الإخبار هر من الشمس عنده وفي اعتقاده» والفائدة 
في الإخبار مع القَسَم ليست إلا هذاء ند ار لام الئون فکانه سم 


2 


عام 


مرجم 


ول اللہ تعالی: 20 ناه ورشولو۔ ولو رای ره قال: ۵ انوا بل 
ور و 4 بطریق الإضافة» ولم قل: (وتُورہ الذي ي أنرلنا) بطريق الإضافةء مع آن 
الو Nak‏ كلاقم و تقاف انت 

الجوابٔ: الالف واللامُ في اور بمعنی الاضافة كأنّه قال: (ورّسوله ونوره 
الذي آنز)۳. 

۰- في قوله تعالی: کا ایشا او وتو ونر ار نا رذ على المُعتزلة 
فما ون ال ءَ إذا سمي باسم» E‏ لزم أن يُشبهَهِ بجمیع 
جهاته لوقك بسك وص E a‏ 

۱- في قوله تعالى: وان يما َملو َو ڑچ إثباتٌ عِلْم الله عر وجل بالظاهر 
والحَفيٌ؛ فالخبيرٌ هو العَليمُ ببَواطن الاأمورہ ومّن کان عليمًا ببّواطن الأمور كان 
عليمًا بظواهرها من باب ول۵ . ۱ 

بلاغة الآيات: 

4 قولہ تعالى : طل ریک الین کنا من قبل شا وبا آفره وم ات ألم‎ - ١ 
.)۵۵/۳۰( يُنظر: ((تفسیر الرازي))‎ )۱( 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(۳) يُنظر: ((النکت الدالة على البيان)) للقصاب ٤(‏ / ۳۱۷). 
)٤(‏ پنظر: ((تفسير ابن عثیمین- الفاتحة والبقرة)) (۳/ .)۱٥۸‏ 
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- هو انتقال ون التعريض الرّمزِيٌ بالوعيد الاخروي في قوله: وله یمود 

بر 4 [التغابن: ۲]ء إلى قوله: وَإليهلْمَصِيرٌ 4 [التغابن: ٣]ء‏ وقوله: وب 
وما 4 [التغاين: 4] إلى تعريض لوح مه بطريق الابما إلى 
1١ :‏ يماء أ 


٭ہے) 
$ 


ای وت ار 


ره تو سه وی ما ب الشركة : سمل 
TT‏ كفرهم وهو إنكارٌ الرّسالة؛ فالخطابُ 
لخصوص الفريق الکافر؛ قرینة قوله: وا گرا ین َل فهذا الخطابُ 
007 تب لین گرا بل 
کنرهم مثل عادٍ وئمود ومَدین وقوم |براهیع ۲۲ 
لت : ا یھ نوا الین کتروام مرکا که الاستفهام کو وان 
معه بالجملة مَنفيّة؛ + وسعة على لقن كان ری الانکان حى إذا أقرٌ لم 
ستط بعد إقراره إنكارًا؛ لاله قد أغذر له من قبل بتلقينه الي . 
- وحذف ما أَضِيف إليه بل 4 و معنا والتقدير: من فلکم » آي: فی في 
الکفر بقرينة قوله : ہر كاف 4 [التغابن: ۲ والکافرون یعلمون نم ات 
المقصود؛ لأنّهم مقدمون على الكفر» ومستمرون علیه". 

2 و ۳ 1 
- والذوق معب به عن مُطلّق الاحساس والوجدان شب ما حل بهم منّ العذاب 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸/ ۷۷٦۲ء .)۲٦۸‏ 


(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۸٦۲)ء‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (۱۰/ .)١١١‏ 
(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ .)۲٦۸‏ 


الجزء ۲۸ - الحزب 5ه 


لي 


< ص تحت 1 ص 
568 ج تس ےھ 


2 ۱ 7ج ریا وک رن 0 7پ 2 2 ء 2 
ہے روہ شا سو یت 
اللمس باليّد أو بالجلدہ والمعنى: أ کر العذاب في انا ا 56 


- قوله: AEE‏ مره وفع عاب ألم 4 طرش 4 هو كفْرُهُمء وعُبرَ عنه بذلك؛ 


ها 
7 و م2 و موہ ۳ ا 7 
۲- قوله تعالى: :3 دَلِكَ بانه کات تنه رسلهم لیب فقالوا اش هدوت فكفروا 


ہ 


سیر 


ال ستاو ےت 
ال قود باك قاد لاط نكا سس يك انت 
الّبالء فیوشك أَنْيَدُوقَ مُماثلوهم في المقالة مثل ذلك الوّبال» فاسمٌ الإشارة 
عائدٌ إلى المذكور من الوّبال والعذاب الألیم» فهذا عَدّ لكفر خر من وجوه 
کفرهم وهو تكذيئهمٌ سول صلی اہ علیہ سل وتكذيبهم بالق رآن فإ 
القرآن بيّنة نة مق البیّنات؛ لاله مُعجز نا 


۳ 


- قوله: ديك ی کات انيهم شلهر لیب ...یه ارتقاءٌ في النّعریض إلى 


- قوله: لاتم هي الباءٌ نله للسّببيّة؛ فالججملة في مَوقع 


کی س 


العلّةء أي کب اق کات تانهع رهم با نی # بالمُعجزات''' 
عاك لمیر في ان 4 الام ھی ماك ا کجتار 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸/ .)۲٦۸‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (//597؟). 

(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ .)۲٦۸‏ 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر البيضاوي)) /٥(‏ ۲۱۷)ء ((تفسير أبي السعود)) (۸/ ٥٥۲)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۲۸/ ۹٦۲).۔‏ 
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S2‏ سورةٌ التَغابٔن - الآيات 
4 


2 رصم 27 22 ہم 
کر تو و الی آخرها 
درا في 19 بش » استفهام انکار وتعجب وابطال فَهُمْ آحالوا آن 
يكونَ بسر مثلهم يَهْدُونَ بر َمثالَهُم فقالوا على سبیل الاستغراب دشر 
دا ؛ وذلك أنَّهُم يقولونَ: نحن مُتساؤُونَ في البشریّة فأنَى یکون لهؤلاء 
تمیرعلنابحیث یصیرون یت 
البشريّة ومن يَصطفيه الله منهاء یله مُضْطَلعًا بتبليغ رسال إلى عباده؛ 
وججھلوا أنه لايَصلّحُ لإرشاد الاس إلا من هو من وهم ومن جهلهم هم 
أنكروا أن تكونّ الرّسلُ بشَرّاء ولم يُنكروا أنْ يکود الله حجَرّا! ولَمّا أحالوا 
أن یکو الب أهلا لهداية بشر مثله» جعلوا ذلك كافيًا في إعراضهم عن 
قبول سك 0 
ا و ا ۴ 0 
بالبشر الجنس؛ فوصف ا 
- وتنكيز (, نك ان عيّة؛ لأنَّ مَحط الإنكار على کونهم يَهدوتهم هو نوم 
البشرية. 

(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ .)۲٦۹‏ 

(۲) پنظر: ((تفسیر الزمخشری)) /٤(‏ ۰696۷ ((تفسیر البيضاوي)) /٥(‏ ۲۱۷)ء ((تفسير أبي حیان)) 
(۱۸۹/۱۰)ء ((تفسير أبي السعود)) (۸/ ٢٥۲)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۹٦۲)ء‏ ((إعراب 
القرآن)) لدرویش (۱۱۰/۱۰). 

(۳) ینظر: ((تفسير آبي السعود)) (۸/ .)۲٥٢‏ 


.)۲۹۹/۲۸( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۸/ ۲۵ ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٤( 
.)۲ ۱۹ /۲۸( پنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )۵( 
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(۱) 
(۲) 


- وتقدیم المستد إليه ءا ره علی الخبر لني رت ۷ لقصد تَقَوٌ 
خکم الانکان وما قالوا ذلك حتّی اعتقّدوة؛ فلذلك أقدموا على 
ف إذ قد اعتقدوا استحالة إرسال الله هم فجَرّموا بكذبهم 7 
دُعوی الرّسالة؛ فلذلك فرع عليه : مارا 20046 . 
- قوله: دا وك الط بالفاء یڈ على تب كفرهم مجي سل 
بالبيّدات» أي: لم يُنظروا في تلك البيّنات ولا تأمّلوهاء بل عقبوا مَجِيئّها 
بالكفر”". 
- وقیل: الفاء في قوله: ففرا # عاطفة» وثفید السّبيّةَ لا الّعقیب أي 
فكفروا بسبّب هذا القول". 
- وقوله: تا تراك و رومس ني اله عن إيمانهم. 
ص۳گ 0 ,)۶ 7 2 "ا 
يمانهم مُقرَّرٌ في الأزل . ویجوز أن يُرادَ: واستَعُنی الله عن إعادة دعوتهم؛ 
۱ چو عر و مر 
التصديق بدّعوة رُسلهم لولا المُكابّرة؛ فلذلك عل لهم بالعذاب» وعلى 
لوجټین نی مدو دل عليه قوأ: ناڑا وتو 
تب ه والتقدیز: واشت ستخنی الله عن إيمانهم' وقیل: لر الاستغناء 
تناو کل شيء ومن جملته إيمانهم وطاعتهم*) 


يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۱۹/۲۸). 
ينظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۱۸۹/۱۰). 


(۳) ینظر: ((إعراب القرآن)) لدرویش (۱۱۰/۱۰). 


(€) 
(0) 


يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۰۲۹۹ ۲۷۰). 
ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 1۷ ۵). 
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S2‏ سورةٌ التْغایٔن - الآيات 
4A‏ 


ا و و کس بل و 
- جملة واه عى یں تذييل» أي: غني عن كل شيء فيما طلبَ منهم» 
7 مو لے نے رھ ا 
حميد لمن امتثل وشکر لت 
2 7 ر > 0 سر هه ےہ رر س کو ر یں ہہ ہو ری م حو م 
۳- قوله تعالی: بے زعمالیں کفروا أن لن یھنا فل بک ور مش م لب یما عم وداک 


A‏ 3 م ور 
2 € 


5 4 مره سس وه > 4 وو ۰ ha.‏ 8 2 0 ذس 
- قوله: 3# رَعم الذي نَكفروا أن أن يعوا # هذا رب ثالث من ضروب كفر المُشركينَ 
المخاطبینَ بقوله: 2( ار بيك 4 [التغابن: ]٥‏ إلخ» وهو كفْرُهم بانکارهم 
البعثَ والجزاءَ والجملة ابتدائيةء وهذا الکلامٌ موجه إلى الب صلی الله 
عليه وسلع؛ بقرينة قوله: مول بی 4. وليس هذا ین الإظهار في مقام الإضمارء 
ولامنّ الالتفات بل هو ابتداء غرّض مُخاطب به غیر من كان الخطاب جاريًا 

۲) 

۱ م4 5 7 

- واجتلابٌ حرف أن لتأكيد التفي» فکانوا مُوقنينَ بانتفاء البعث؛ ولذلك 
1 2 2 2 ع له ۶ 2 و 0 

جيء إبطال زعمهم مؤكدًا بالقسم؛ لِيَنْقُضَ نفیهم بِأشَّدَّ منه» فأمر الب صلّى 
الله عليه وسلّمَ بأن یله عن الله أن البعتّ واقمٌ» وخاطبهم بذلك تسجیلا 
عليهم ألا یقولوا ما يُلَمْنا ذلك”. 

21 ےہ 2 2 
- وحرف بل 6ه حرف جواب للإبطال» خاص بجواب الكلام المنفئ 
لابطاله٩.‏ ۱ ١‏ 

7 رم د کو ہی گر سوسوي ر ےرس 28 ۲ 34 
- قوله: وري بعش م لبون ما َيل 4 جملة مستقله داخلة تحت الام 

ہی ا 7 - 2 2 505 
واردة لتاكيد ما أفادته كلمة (بَلى) من إثبات البعث» وبيان تحقق أمر آخرّ 


.)۲۷۰ /۲۸( پنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )۲( 
.)۲۷۱/۲۸( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )۳( 
پنظر: ((المصدر السابق)).‎ )٤( 
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بح 7 7 

20 چا التفسیر المحرّر للقران «عربی 48 
1 5 2 

را ۲ می ط به؛ ففيه تأكيد لتحقق البع* بوجهيّن'" 


ما رہ وی ۳ 8×۷" * + فإ 
انباء‌هم بما عملوا هم من إثبات البعث؛ إِذْ هو العِلَةُ للبعث. 


- والإنباء: الإخبارٌ» وانباُهم ہما عملوا كناية عن مُحاسّبتهم عليه» وجزائهم 
بے تس ہج 
کو وو 


ی ہے : لا مرجعهم فننهم 
عیلواً عَيلوا 4 [لقمان: [YY‏ وهذا وعيدٌ وتهدید بجزاء سيّى؛ لا المقام دلیل 


جس سر تہ 


- وجملة ول عل الہ سير 44 ت تدییل والواوٌ اعتراضية”©. 

- واسمٌ الإشارة: إِمّا عا عائد إلى البعث المفهوم من لچ + وامٌا عائد إلى 
معنیالمذکور ین سس رہ یم وأخير عنه بط بر 
دون أن بقل : (واقعٌ)؛ لا الکلاع لردٌ إحالتهم البعتّ بِعِلّةِ أنّ أجزاءَ الجسد 
تفر فیدر جمٹھاء فذكروا بأد لحسیر في مُتعارَفِ لاس لا ار 


له وقد قال في الآية الأخرى : هل لوا نی كذ مب وهر أهورك. 
عه 0 ۷ 


-٤‏ قول تعالی: ( ایا وله اور ای أ دیما شماوں جد 


(۱) ينظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۸/ ۰۲5 .)۲٥۷‏ 
(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۲۷۲). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

)٤(‏ پنظر: ((المصدر السابق)). 

(۵) پنظر: ((المصدر السابق)). 
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408 


- الفاءُ فصيحة مُفصحة عن شوط قد حُذِف؛ ثقة في ظھورہ أ ای: إذا کان 


76 


الأمْرٌ كذلكَ» أو إذا عِلِمْتُم هذه الحُجَيَ» وتذكرتم ما حل بُظراتکم منّ 
العقاب وما سیون به من أعمالكم؛ كايا ...۱ 

- والمرا اور الذي لاف القرآن» وُصف بان تور لاه أشبة لور في 
ایضاج المطلوب باستقامة حجته» وبلاغة کلامه واش الور في الارشاد 


ال السلوك القویم» وفي هذا الشَّبه ۾ التّاني د شا رکه الكتب کات 


- وفي توله: ای را التفاتٌ مى العَیة إلى اللَکلُم؛ لزيادة الترغيب 
في الایمان بالقرآن؛ تذکیرا باه نول منّ الله؛ لاد ضمیر اكلم شد دَلالة 
على مَعاده من ضّمیر الغائب» ولتقوية داعي المأمون كما أن الالتفات إلى 
نون العظمة لابراز كمال العناية بأمْر الانزال ۳. 


20 - و 5 2 یت ۳ 
- وإِنّما جعل الایمان بصدق القرآن داخلا في حَيّر فا ریم لا ما 
قبْل الفاء تضم تضِمَّن هم کذبوا بالقرآن من قوله: :3 ذلك بان ات لِم سر 
ایتک فَقَالوا سردا # [التغابن: ٦]ء‏ كما قال المُشْركونَ من أهلٍ ی 
والایمان بالقرآن يَشمل الإيمانَ بالبعثه فکان قوله تعالى: رال 
را که شاملا لما سبق الغاء من قوله: ۵ مالین روا أن أن یمتا گه 1التغابن: 

]إل . 

afl 2‏ تعملور لی هه هو م 

- جملة واه ما ون جر یه اعتراض تَذيبليٌ لجملة :ا ارولو 6 
(۱) ينظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۸/ ۷٥۲)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸/ ۲۷۳). 
(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۲۷۳). 
(۳) ينظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۸/ ۷٥۲)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۲۷۳). 
)٤(‏ پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۲۷۳). 
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ص کک ص 
568 سم ۱ 


ې سوہ 


رر ما له من الأمرہ ويّقتضي وغذا ان آمَنواء ووعيدًا ان لم يؤمنوا(". 
- وفي کر اسم الجلالة إظهارٌ في مقام الإضمار؛ لکوت الجملةًمُستقلة جارية 
رى الكل وال الجوامع» ولا الاسم الظاهرٌ أقوى لاله الضمير؛ 
لاستغنائه عن تطلٍّ المّعاد وفيه من تربية المَهابة ما في قول الخليفة 7 
المُؤمنینَ یاه کا و 
- قوله: 2 وله یما تشمو مود رنہ جيء بصفة (الخبیر) دون (البصیر)؛ لن ما 
ل ا وي تہ مت 
۰ بالوصف ال على تعلق العلم ی بالموجودات که 
بخلاف قوله فیما تقدم: ہو ایی علق کر كاز وینکر ون وهی 
تم بر 4 [التغابن: ۲ LY‏ 
محسوس؛لَث بالوصف ال على تعلق العلم اإلھيٌ بالمحسوسات * 
ج : وال اون عبر 4 اضله : (والله خبيرٌ ہما تعملون)» وِفَدُمَ المعمول 
يما ود وهذا الحصرٌ اضافیْ ٩‏ ی *» والغرض من لین فإفادة الحصر 
هن لتمام الخد ويس ان بدا لوال ین خی بسر آکان خی 
باعمایکم؛ نا االمخالفة. 


.)۲۷۳ /۲۸( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (۸/ ۰6۲۵۷ ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 
یُنظر: ((المصدران السابقان)).‎ )۲( 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۰۲۷۳ ۲۷). 

(4) تقدّم تعریفه (ص: 5۵ 

.)۱۷۷ يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة لقمان)) (ص:‎ )٥( 
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۳ ۶ > ے قد 
مرچ ور ره ۸ گت تی >2 ۸-77 وی هد م ا Toll‏ و ر ھی 
ا لوم الجمّع ذلك يوم اللغابن من تومن باه ویعمل صللعا مكدر عند سای 


مر متام سے میم وو م 


هب ری من كلانه رداوب نها أبدا دت العو الْعَظِيم )ر لیے 
کے 200 207 افکت اکا کید Ops E‏ 

غريب الكلمات: 

وم لین 46: آي: یوم القبامة اي رک تع سی ورختااکررت 
وَالعْبْنُ: أن يُعطى البائع ع نا لعبعه دون حن قيمته التي يُعَوضٌ بها شل ول 
ر ف 8 89+ الكل ازروف لكا السو وهي: 
ما یخفی عن العین؛ سم العَبْنْ في البّيع؛ لخفائه عن صاحبه) 

TC‏ اي: مخ ولت واصل (کفر): یل على الگتر الط 

المعنی الإجمالي: 

رن ان بت ان من آهوال يوم القيامة: یوم یجمعکم الله جميعًا 
یوم القيامة» ذلك اليَومٌ هو اليُومُ یخن فيه بعض آهل المحشر بعضا فيَغبنُ فيه 
أل الح ال الباطل» ويَخينٌ فيه أل الایمان أهلّ الکفی وأهلٌ الطّاعة هل 
المعصية وأهل اجه امل ار ۱ 


۳ 


0 


نم فص الله تعالى أحوال الاس في هذا اليوم» فیقول : ومن یمن بالله ويَعمّل 


؛)۱٥١‎ ء۱٥١ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۰۱۰ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: ٦٦٦)ء ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۰4۰۵ ((نظم‎ 
.)۲۷۵ /۲۸( الدرر)) للبقاعي (۱۱۹/۲۰)ء ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۳/ ۱۰۹)ء ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۵/ .)١9١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)7١5‏ 
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بطاعته یم الله عنه ذنوبه ويّدخله جُنّات تجري من تحتها الانهان خالدينَ فيها 
أا ذلك هو الفوز العظيم. 

والذین کر را له وکذیوا با ياته أو لث أصحابٌ الا خالدينَ فيها باه وِنّسَ 
المَرجِم هيّ! 

تفسيز الآيتين 


مرچ کر بو رم iG‏ کہ A>‏ مس ود هي مور < ہے سج الم 
اش ی بر کے ع بألله وبعمل صلا یکر عن ساز 


۳ بدا دلت الْمَوْرالْعَظِيم ۲9 


۷ 


رما خر الله تعالی بالبّعثء وأقسَم عليه» وآشار إلى دلیله السّابق» وسَبّب عنه 
ما يجي في يومه؛ ذکرٍ یوم وما یک ون فيه؛ لیذ فقال تعالی": 

گر زر الع 4. 

أي :يوم یَجمَعکم ال جميعًا؛ أوٌلكم وآخرکم اوک وجتکم جرم الا کا 


(۱) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۱۸/۲۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۲۳/ »)٠١‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ ۰6۳۱۹ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(۱۱۸/۲۰)ء ((تفسیر القاسمي)) (4/ 54 ؟)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)۸٦۷‏ 
قیل: بوم طرف مُععلَق ب حه في وله تعالى السَّابق: واه ی ملع أي: هو 
بما تعملون حبر یوم يَجِمَعُكم. وممّن ذهب إلى هذا القول: ابن جرير» ومگي. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (۲۳/ ۱۰)ء ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (۱۲/ .)۷٥٥۰٢‏ 
وقیل: 2۵ > که ملق بط ين . أي :لبون يوم القيامة . ومن ذهب إليه: الرَجََاحُ» والنّحَاسٌ 
والليمي» وابن عاشور. يُنظر: ((معاني الق رآن وإعرابه)) للز جاج /٥(‏ ۱۸۰)ء ((إعراب الق رآن)) 
للنحاس (4/ ۰۲۹۳ ((تفسیر العليمي)) (۷9/۷) > ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸/ .)۲۷٤‏ 
وقیل: 9 ب ومع بفعل محذوف تقدیژه : اذكروا . وممّن قال بذلك لی ي 
السعدي)) (ص: .)۸٦۷‏ ویٔنظر أيضًا: ((تفسیر الزمخشري)) /٤(‏ ۵4۸). ك 
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خی سورة التغابْن - الآيتان کے وق اج 
كما فال تعا 5 وَل ب کم لَه ااه مس و کہ و عر 1 :1۰[ 
یج جع اش وكيك کش € [هود: ۱۰۳ 


رصح 


وقال الله سبحانه: فل إت الْأَوَلِينَ لخن ٭ لَمَجَموغوب إل ميقت بوم تعلوم 4 
[الواقعة: ٤٦ء‏ 6۰]. 
لے و : 395 هلدابم الفصل 1ک رل 4 [المرسلات: ۸. 

وعن أبي مُرَیرة رضي الله عنہہ أن سول الله صلی ال عليه وسلم قال: ((يَجِمَعٌ 


= قال الرازي: (وفي تسميته بیوم الجمع وجوة: 

الأول إن الخلائق جر 0 فیه» قال تعالی :رگرورم ١#‏ نیَجتیخ فيه آهل السّموات 
مع آهل الأرض. 

الثّاني: أله يجمع بين الأرواح والأجساد. 

الثّالتُ: یجمغ ین کل عامل وعمّله. 

الرَابعٌ : يجمعٌ بین الم والمظلوم) . ((تفسیر الرازي)) (۲۷/ ۵۸۰). وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: 

((تفسیر الماوردي)) /٦(‏ ۲۲). 

ممّن اختار القول الأول ان الجمع للخلا تق؛ الأوَِّينَ والآجرينَء وأهل السُمّواتِ وأهل الأرض-: 

اسَمُعانیْ» ری والعليمي. پُنظر: ((تفسیر السمعاني)) (9/ ۱ ((تفسیر البغوي)) (۵/ 

٤ء‏ ((تفسير العليمي)) .)۷٦/۷(‏ وینظر أيضًا: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۳/ ۱۰). 

وممّن اقتصّر على أنَّ المراد جمْمٌ الأوَّلِينَ والآخرينٌ: ابن كثير» والقاسمي والسعدي. يُنظر: 

((تفسير ابن كثير)) (۸/ ۱۳۷)ء ((تفسیر القاسمي)) (4/ ٤٢۲)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)۸٦۷‏ 

قال ابن كثير: (قوله: بم کر لوم الع » وهو يوم القيامة» سمي بذلك؛ لاه يُجِمَعٌ فيه 

SS‏ ہووت 
وم حم ل آلکاش وَدَلِكَ بم تَشَهُوكٌ 46 [هود: ۱۰۳ ]» وقال تعالی: ناف وین وَالآخرتَ ٭ 

حول میت بوم نموم 44 [الواقعة: ۰4٩‏ ۵۰]). ((تفسیر ابن کثیر)) (۸/ ۱۳۷). 

ی۳ ئ+ لجع الذي في قوله تعالى: سب لاضن أن يحم امه که 

[القيامة: ٣]ء‏ وهذا زيادةٌ تحقيق للبَعث الذي آنگروه). ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ 4 ۲۷). 

وجقع وت ہو یت : (ومعنى جع ليوم القيامة؛ اه جع فيه 

هل المحشر للجزای ویْجمَ فيه بِيْنَ کل عامل وعمله» وبين کل نبي وأمّته وین کل مَظلوم 

وظالوه). ((تفسير الشوكاني)) /٥(‏ ۲۸۳). ۱ ۱ 
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الله يوم القيامة الأوَّلِينَ والآخرینَ فی صعید واحد))'. 


سے 

آي: ذلك الوه هو یوم الذي يدون فیه بعض اس اس کات 
أهل الحقٌّ هل الباطلء ويَغبنٌ فيه هل الایمان أهلّ الکفی وأهل لساعة اه 
المعصية وأهل اجه اهل انار . ۱ 


(۱) رواه البخاري (4۷۱۲) ومسل (۱۹۶) واللفظ له. 

7 وس ابن جریر)) (۲۳/ ۰6۱۰ ((الهداية ٍلی بلوخ النهایة)) لمكي (۱۲/ 16۷۵۰۵ 
((تفسير ابن کثیر)) (۸/ ۰۱۳۷ ((تفسیر الجلالین)) (ص: 47 ۰6۷ ((تفسیر الشوكاني)) /٥(‏ 
۳.. 
نكن اختارفيالجملة أن المراة يبوم ان يوم یخن فيه لالج أهل الا والمومنون 
الفاسقين» وأهل الهدى هل الصّلالة ومّن ارتفعث مَنِلتّهِ في الجنّة مَن كان في دون منزلته: 
مقاتل بن سُلَيمانَ وابنُ جریرہ ارجا ومگي» وابن عطية» وابن کثیر وجلال الدين 
الي اي يل :لطبي ھا ب یی 700۷ھ انعر 
(۲۳/ ۱۰ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج /٥(‏ ۱۸۰)ء ((الھدایة إلى بلوغ النهاية)) لمكي 
(۱۲/ ۷۵۰۵ (تفسیر اين عطية)) (۰)۳۱۹/۵ ((تفسير ابن کیر)):(۱۳۷/۸)ء ((تفسير 
الجلالين)) (ص: 1 ۰6۷ ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۱۷). 
قال الواحدي: (قال المُقاتلان: هو یوم یبن فيه أهل الحیٌ أهلّ الباطلء وأهلٌ الهدى أهلّ 
الصّلال واهل الإیمان أهل الكفرء فلع ی منهء هؤلاء يَدحُلونَ ال وهولاء يدخلون 
فو وهذا معتی قول جماعة المفگری). (البسیط)) (۲۱/ 4۸۵). ونظر: ((تقسیر مقائل بن 
سلیمان)) (/ ۳۵۲). 
وقال ابن عطيّة: (وهو بوم التَغابُن؛ ؛ وذلك أن کل واحلٍ نب من قبره وهو برجو حظً ول 
فإذا وقع الجزاء غ بَنَ المؤمنونٌ الكافرين؛ لالم يَحوزونَ الله ويَحصّل الکفاژ في الّار. نحا 
هذا المنحى مجاهدٌ وغیژه» وليس هذا الفعل منّ الاب من اثّین» بل كتَواضَمَ وتَحامَلٌ). 
((تفسير ابن عطية)) .)۳۱۹/٥(‏ ا 
ودا ين بعضهم بعضا؛ لثرول السّعداءِ مَنازل الأشقياءٍ الي كانوا يتِلونها لو 
كانوا سعدا ورول الأشقياء منازل الشعداء التي كانوا ینزلونها لو کانوا آشقیاء. وفيه هکم - 
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34 


سو التْغایٔن - الآيتان 
2 702 20 ہک 2 ب وه سور ره ۹۴ بب ر ای 
كما قال تعالی: قل إِنَّ لب ات روا اہم وآهلیم نوم ال لك هو 
شا مین 4 [الزمر: ۱۵]. 
وقال اه سبحانه: e‏ آن 


و > < ۔ مرچ ل کے IL‏ ےل ہے ot‏ 
تقول تفن خرن عم ما فرطت ق نب 


ےو 


[الزمر: 65]. 
وقال الله عر وجل: وتا تعکر أن ینگ مُكدْيينَ * وله لح ل الك 


[الحاقة: ٤٦ء .]٥٥‏ 
وا مت بی ۱ 890 71 ۱ 3 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((ما منم من آخد الا له منزلان: مَنزل في الجنَة ومنزل في التّاره فإذا مات 


= بالاشقیاء؛ لا تزولهم ليس بعَبْن. ومن اختار هذا القول: ری والبيضاوي والنسفي» 
دوسا لسعود» a‏ ((تفسیرالزمخشری)) (۶۸/6)» (تفسیراليضاوي)) 
(۰/ ۰۲۱۸ ((تفسیر النسفي)) (۳/ ۰4٩۲‏ ((تفسیر آبي حیان)) (۱۰/ ۰۱۹۰ ((تفسیر أبي 
السعود)) (۸/ ۰۲۵۷ ((تفسیر الشربيني)) (4/ ۳۰۳). 

وقیل: هر يَومَئذ عَبْنُ کل کافر بتّركه الإیمانَء ويَظهَرُ عَبْنُ کل مؤمن بتقصیره في الاحسان. 
E‏ الع ارت A SO‏ طاشن لعزي NO‏ 
الخازن)) /٤(‏ ۰0۳۰۲ ((تفسیر العليمي)) .)۷٦/۷(‏ 

وقال السمرقندي: (يَعبِنُ فيه الكافرٌ نفسه وأَهْلّه ومنازله في الجنّةء يعني: یکون له الار مکان 
الجن و .)٥٥٤/۳( NES‏ 

وقال القرطبي: (أي: أنَّ ال الجنّة أحذوا الجنّه وأحَدَ أهل اللّار لا على طريق المُبادّلة؛ فوقع 
العَبنُ لأجل مُبادّلتهم الحَیرَ بالشَّرٌ والجَيّدَ بالرّديء رام اتا ((تفسیر القرطبي)) 
١ 0۱۳۹/۸‏ 

وقال ابن عاشور: (وأمّا صِيغة لماع فحملها جمهوژ الممَسّرِينَ على حقیقتها ین حصول 
الفعل من جانبین» فقسّروها بأنَّ أهلّ الجنّة عَبَنوا أهل النّار؛ إذ أهل الجنّةِ آغذوا ال وأهل 
يم كدو حي لاله ساي وقتادة والحَسَنٌ. فحَمّل القرطبیٌ وغیزه کلام مولاء الأثمّة 
على أنَّ الَغابنَ تَمثِيلٌ لحال الفریقین بحال مُتبايعين أت آحذهما من الوافي» ود الا 
الم المَغبونَ). ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۰ ۲۷). وينظر: ((تفسير القرطبي)) (۱۸/ ۱۳۷). 
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4/6 ا التفسیر المحزر للقرآن الكريم‎ CY 


فمل الَا وَرتَ هل الجنّة مَنزله» فذلك قولّه تعالی: «< ریک هم الور 4 
[المومنون: ۲۸))]19, 
ومن دومن بال ویعمل صللحا نکر عَنَهُ سان 4. 
َا قال تعالى : درك بو مالعا الذي يَظهَرٌ فيه الین الات بین الخلائق» 
یبن المومنون الفاسقين» ويَعرفٌ المجرمون هم هم الخاسرون؛ فک قیل: 
بأي د ی يَحضل الفلا اشقا والتعیم والعذاب؟ فذکر تعالی آسبات ذلك 


وتا رشنل میک کت عن میک 4. 

1 ف نالا لت وو ار 

یو وہ یی يمع لله عنه دنو یه ۰ 

روه روجو م صح کیہ و 

وله تن ری من ا ا ٹھدر 4. 

77 اوق ا رک اح ا أ ٤‏ 
رج اض a‏ ۲ 
ریت نها نا >. 


.)۲٤٢( أخرجه اب ماجه (57741). والیْهَقیُ في ((البعث والنشور))‎ )١( 
ء)٥٤٤ صح إسناده القَرطبِيٌ في ((التذكرة)) (ص: 4۳۵ )» وابنُ حجر في ((فتح الباري))(۱۱/‎ 
(إسناده صحيحٌ على شرط الشَيخین)؛‎ :)۲٦٦/٤( وقال البوصيري في ((مصباح الزجاجة))‎ 
۱ .)0۷۹۹( رک الحدیت الاباك ف ((ضعيم الجامم))‎ 

(۲) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)۸٦۷‏ 

(۳) بُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۰۱۰ ((تفسير السمرقندي)) (۳/ ٤٥٥)ء‏ ((تفسير الرازي)) 
(۳۰/٥٥۵)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۱۷). 

)٤(‏ ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۳/ ۰6۱۰ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۲۱/۲۰)ء ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۸۱۷). 
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AOE 

أي: لابثينَ في تلك الجَنّات أَبَدّاه فلا یموتون فيهاء ولا يُخْرَجِونَ منها. 

ورت ان تيع ) 

أي: تكفيرٌ السّيّئات والحُلودُ في الجنّات راف الجا للعساژه 
0 

اوا ت کنو ودب ایا آزتيك أَصحَبُ السار حَِدِنَ فها وشن 
سیر ©). 

مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

ما در الله تعالى الفائرٌ بلزومه التّهوى؛ ترغيبًا- یه الخائب بسَبّب إفساد 
الین الحاملتّين على النَُوى: العلميّة والعَمَلية؛ رهبا" ۱ 

وات کر ارک زا تا ايك امس ب لار حَليبَ فبا #. 

وھ و ڑا بالله وکدّبوا بآياته آولتك أصحابٌ التار الملازمونَ لها 
دورما الماکتون فیها با اگ 

EOE‏ : وما یکره ERIS‏ ره رلک ف اماب 
تحضَرُونَ 46 [الروم: ۱۲ ]. 


(۱) بنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۳/ ۰4۱۰ ((الهدایة)) لمكي (۱۲/ ۰6۷۹۰۱ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۳/ ۲۳۵). 

(۲) بنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۳/ ۰۱۱ ((تفسیر السمرقندي)) (۳/ ٤٥٥)ء‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(٠۱۲۲۰۱۲۱/۲۰)ء‏ ((تفسیر الشوكاني)) /٥(‏ ۲۸۳). 

(۳) ینظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ .)۱۲٢‏ 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۳/ ۰۱۰ ((تفسير السمرقندي)) (۳/ ۰4۵7 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۸۲۱۷). 


الجزء ۲۸ - الحزب +۵ 


ويش اَلَمَصِر 4. 

أي: ويش المَرجِمُ والمتقلت لذي تفي إلية الكمّارُ في الآخرة: النار. 

الفوائدُ التربويّة: 

اشتر نفْسَّك اليومَ؛ فإ لوق قائمذء والْمنَ موجودٌ. والبضائع رخيصت 
وسيأتي على تلك لوق والبضائع يومٌ لا تول فيها إلى قليل ولا كثيره ذلك 
يوم اتابن يوم يحض الظَالمُ على يديه" وقد أعطى الله تعالى کل إنسان رس 
ماله وأمَرّه بالتجارة فيه مع خالِقہہ ورأسٌ هذا المال هو ساعات الم ودقائقه 
وئوانیه فلا مثیل لھا في الڈُنیاء ولا یوجد شي کم منها فائدة إذا أُعمِلّتْ على 
ید یاسور مخز 
مع اللہ فان كنت رجلا عاقلا ید الأموز ویّخاف العَواقبَ السَّيَْةَ حر 
عك وتاجَرْتَ فيه مع خالق السّموات والارض تجارق وذلك أن ۷ 
ساعات العُمُرَ وأوقاته ودقائقه وثوانيّه فيما يُرضيهء وتحدّرَ أن تصرف شيئًا 
منه فيما يُسخطهه فتنظر في أوقات عُمُرك الوقت الذي یوج إليك فيه مر من 
السّماء -كأوقات الصلوات» وأوقات الصّومء وأوقات الحجٌ وما جرى مُجری 
ذلك- فتبادر إلى امتثال مرك بنفس طَيّبة مُسارعة راغبة فيما عند الله والا وق 
ان ليق کرت ی مس وه 
من أن تركب شيئًا يُضِبُ خالقك ویُسخِطّہء فإذا انَجَرْتَ مع الله هذه التجارة 
ربخت ربا عظیمّا+ رَبحتٌ مُجاوَّرةَ رب غير غضبان» والنّظرٌ إلى وجهه الكريم» 
)١(‏ ینظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۰۱۰ ((تفسير السمعاني)) /٥(‏ 40۲ ((تفسير السعدي)) 


(ص: ۸۱۷). 
(۲) ینظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: .)٦۹‏ 


الجزء ۲۸ - الحزب 5ه 


(م سور ةُ الاين - الآيتان کے AOS‏ 


ولک ا 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

۱- قول الله تعالی: ‏ برجم کرو لمع دك بوم لا إِنْ قیل: فأي مُعامَلة 
وقعت بیْنَھما حتی ی العَبْنُ فیها؟! 

و سم تا و 
لإ أوكيك لذي شرا له بالهدی 4 [البقرة : ۱5 کم کر انان 
الاو با لته رتا زبحوا في تجارتهم بل تسرواء 7 و یم غبنوا؛ 
وذلك أنَّ أهلّ الجنّة اڈ شتَرَوًا الآخرة بتزك الدّنياء واشتری أهلى الثَّار الذنیا بوك 
الآخرة» وهذا نوغ مُبادلق وقد فرّق الله سبحاته وتعالى الحَلقَ فریقین: فریقا 
لكك رويك مر تھا موضوعه في دنار سز الحذلان 
على العبد فيکون من أهل ره فيِحصّلُ الموفق على مَنزل المخذول: ومنزل 
موی في الا للَخذول» کته وَعَ الالء فحصل این والامثال موضوعة 
للبیان في خکم ال والقرآن"» وآیضا نأمل الجن بایعوا على الاسلام بالجنّة 
فربحواء وأهل لا متتعوا من الاسلامفخسروا؛ هوا بالتبايعين ين أحذّهما 
الآحرَ في یمه وريد ذلك قوله صلی انه عليه وس :اتدل أحدٌ الج إلا 
أي مه من الار لو سا ليزداد شكرًاء ولا دحل أحد ار الا آري ده 
من الجة لو أَحْسَنَ؛ لیکون عليه حشرة)). 

الا ES‏ یمان چ اسل بقوله تعالی: 
)١(‏ ینظر: ((العذب النمير من مجالس الشنقيطى فى التفسیر)) /٤(‏ ۱۷۳). 

(۲) ینظر: ((تفسیر القرطبي)) (۱۸/ ۱۳۷). 


(۳) ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (۸/ 1۵۳). 
90 ٰپ)ٔ ۹ وم 
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آي ص بح ص 
6 © 2 جل التفسیر المحرر للقرآن العرييي) 0 


۲ لك يوم ا ع ا نس ہہ 
ان یوم ایت نال کو ا ل 

في الأ لکن الع على کن ف ع ف ردو على لاف ن شا 
کر انا 


4 ا 20 2 م حو م2 مرح ود جو 
۳- قول الله تعالى : تل ومن رمن باه ویعمل صلحا کف عَنَهُ سالد ولد جنب 


سہ ع بر 


ری من اا لا نھر ا بت فما أبدَا #6 فيه سُوالٌ: قال تعالى: ومن ون 4% 
7 ی وت#خلربت فا 4 بلفظ الجمع؟ 
الجوات: ان ذلك ب" بحسب اللفظء وا ی ا 


٤‏ - قال له تعالی: ونومن يا اگ 4 بلفظ المُستقبّلء وفي الكُفْر قال: راک 
کنو که بلفظ الماضي؛ وذلك أن تقديرٌ الگلام: ومن یمن بالله من الذين کفروا 


ت ی ۶ ۳ 7 5 ۶۰٤‏ ع و 
وكذبوا بایاتناء يدخله جنات» ومن لم يؤمن منهم فاولئك اأصحات النار“. 


ا 


-٥‏ في قوله تعالى: رت تنا َا ادا اوي حب جن کان 
2 ہی يك ی سي لأنَّ الكفرَيَدورُ على شیئین :إا استكبار» 
وما جُحودِ فکفر الیش کر استکباره لأنه مقر بالل له استكبر وكُفْرُفرعَونَ 
وقومه: کفر جحود؛ لِقَولِهِ تعالى: دوا يها 4 [النمل: »]١‏ فَهُمْ في آلستتهم 


(۱) ینظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (5/ .)۲٦٢‏ 

)٢(‏ اتّمَّق الا الأربعة: آبو حنيفة ومالك والشٌافعیٌ وأحمدٌ على لب في اليم بما لا یفخش 
لایور في صکته ثم احتلفوا إذا كان العَبْنُ فيه ہما لا يتابن الاس بمثله في العادة؛ فقال مالك 
0217 :يت القسح» وقڈرہ مالك بالثلث ولم ده أحمد وقال آبو عَنیفة والشافٌِ: لیس 
له القسخ. يُنظر: ((اختلاف الأئمة العلماء)) لابن هَبَيْرة (۱/ ٣٥۳)ء‏ ((المغني)) لابن قدامة 
(۳/ 1۹۸ ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (۲۰/ 0159 ۱۵۰). 

(۳) پنظر: ((تفسير الرازي)) (۳۰/ ۵۵۵). 

)٤(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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جا سور التَغایٔن - الآيتان (4- 
4 


ار 


کت لکنهم في اموس در لقوله تعالى: #واستيقتتها افم چ 
[النمل: ۱ ]. 

اک الله تعالی: ول گرا رڪ EE AG‏ میت سار 
٥ھ‏ ۶پ لْمَصِيْرٌ ‏ فيه سُالّ : ما الجكمة في قوله تعالی :وشن آلنصر چ 
بعد قوله تعالی: 4رر رب بن فا #» وذلك ب شن ٭ئ" 

الحوات: ذلك وان کان في معناہ فلا دل عليه بعري التُصريح؛ فالّصری 
اه ٦)‏ 

۷- - في قوله تعالی: اکب ألا 0 ي: الملازمون لها؛ ولهذا لا تأتي 
«أصحابٌُ ال إلا في الکفَار لا تا في المؤمنينَ أبدًا! لأنَّ المراد الذين هم 
مُصاحبون لهاء والمصاحبٌُ لاب 00ھ 

بلاغة الآیتین: 

عق لو تعالی: 2۶ مغر لۇ ركع کل یمان ومن نوم باه یج 


مر م 


کیت فا پا کرد 


سے 


مح عم و 


عنه ساد وله + جات جت ری من کہا الأنهدر 
انيع 
جو ری تس إلى قوله :ويس الْمَصِيْرٌ [التغابن: ۱۰ 
تفصيل لما ا في قوله: # وله یما عَملون رہ [التخابن: ۸] اي هو 
تا 8 


و جو 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) .)٠٤١ /١(‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۳۰/ ۵۵۵). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (۱/ .)١51١‏ 
)٤(‏ پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۲۷۷). 
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يي ص کک ص 
OE‏ جا التفسير المحزر قران الكريع الا 


- وانتصب بل بوم مہ [التغابن: ۹] بقوله: کب 4 [التخابن: ۷]ء أو 
حر [التغابن: ۸]ء بما فيه من معنى الوّعید والجزاء أو بمحذوف 
دل عليه سياق الکلام أي: تتفاوتون يوم يَجْمَعُكُم. وقیل: هو مفعول به لفعل 
محذوف أي: کرو 
وعلی القول بأن قوله رت مس نس تبنم 4 
لان ۷ لذي هو كناية عن «نجاژژن» على تكذييكُم بالبعث فيكونٌ من 
تمام مار لت صلّی الله عليه وسلم أن يقوله لهم ابتداء من قوله تعالی : لق 
بل ور من 4 [التخابن: ۷]. 
- واللَامُ في لوم للع که یجوز أنْ یکون للتعلیل» آي: یجمَعکم من 
اللو اريت السك رت یہ الذي م من أجل جع 0 
ی نکم من أجل أن ر جآ لي ھت کے نى الجمع 
ا لی سی 000 ا 
الشيء بنفسه» بل هو من قبیل الجنیسء ژیجوز آن یکون للام ف 
(فی)ء والاحسَنْ أن يكونّ اللامُ للتّوقيت» وهي التي بمعنى (عِندَ)؛ كالتي 
في قولهم: تب لکذا مَضَيْنَ مثلاء وهو استعمالٌ یڈل على شدَة الاقتراب؛ 
ولذلك فشرو؛ بمعتى (عنذ)» ويُفيد هنا لهم متجموعون في الأجل الم 
دون تأخير؛ ردا على قولهم: اون نی [التخابن: ۷ فیتعلّن قوله : لور 
تلع € بفعل سکره فیوم المع هو یوم الحشرہ عل هذا مرب 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (4/ 04۸ ((تفسیر البيضاوي)) (۵/ ۰6۲۱۸ ((تفسیر أبي حیان)) 
(۱۰/ ۱۹۰ ((تفسیر آبي السعود)) (۸/ ۲۹۷ ((إعراب القرآن)) لدرویش (۱۱۱/۱۰). 
وينظر ما تقدُم في حاشية النّفسیر (ص: .)٥٢٤‏ 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ٣‏ ۲۷). 


الجزء ۲۸ - الحزب ٥٦‏ 


٦‏ یڈ و 32 6چ مو 
کُسجمسجج٘و OE‏ 


الإضافي قبا لیوم الحشر”". 

مت" 2 كوم الاب € اعتراض بین حملة فلا مالم 14 التخابن: 
۷ بِمُتعلّقها وین جملة ہکن یه وال سیک يكير عه یلید 4 
اعتراضا يفيد تَھویل هذا الیّوم؛ تعریضا بوّعید المُشركينَ بالخسارة في ذلك 
اليوم؛ أي: بسو نظ 

- قولّه: لک بوم الاي 4 الاتیان باسم الإشارة في مَقام الضمير؛ لقَضد 
وو بهذا اليم مزه اک تمه مع ماه اسم إشارة البعيد من 


TT‏ رھ نر یرت سا 


الإشارة» وهو من قبيل ة قصر الصّفة على الموصوف قصرًا ادُعاكًا 29 آي: 
ذلك يوم العَبْنء لا یام أ سواقكم ولا غیژها؛ فان عدم أهمّيّة عَبْن الاس 
فى الدنیا شك عن الذنها نيا كالعدم؛ وج يوم القيامة مُنحصرًا فيه جنس 
العَئْن””. 

و یوم این 6 قیل: لین تمئیل لحال الفريقين بحال متبایعیّن 
أخن سنا اللْمَنَ الوافي» واخ اا المعبون؛ 77 ول عقبه: 


(۱) ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۰۲۷۶ ۲۷۵). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۸/ ۲۷۵). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


.)۵۵ تقدّم تعریفه (ص:‎ )٤( 


(۵) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (4/ ۰6۵1۸ ((تفسير البيضاوي)) (۵/ ۰4۲۱۸ ((تفسیر آی السعود)) 


(۸/ ۰۲۰۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۲۷۷). 
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١‏ 7 أي ص 
OE‏ خا ادتفسیر المحر للقرآن الکری )) 65 


ناویل صللا یکترعته میاه )» إلى قوله: ویس ألْمَصِيرٌ ) 
یل لاد ہی جات یکرت رم را ی 
عنة یو لی ول وق لب لا تن فیکون في الب 
ھی شی فالمثیل في صیغة الاب وهو تشبية مرب بمنزلة التّشبيه 
00 ہما سيان 3 


07 رح سه 


ا 7 9و بقرينة "7 يله رن و ۳۹۳ 0م 

[التغابن: ۸]ء والغابنٌ لهم هو اله تعالى» ولولا قَضْدُ ذلك لَمَا افتصرٌ على أن 

ذلك يوم تغايّن؛ فان فيه ربخا عظيمًا للمُْمِنِينَ بالله ورسوله والقرآن. 
- قوله: رنب باه ول صللا کته سكا وده کت جخْرى ین 
م 2 عم ای 2 یس گار ۶ 7 
نهر 4 الواوٌ استتنافية والجملة مستأتفة مسوقة لبيان التّابُن وتفصیله ۳. 

226 م مود رجو 2 ا 23 1 مس 

حر کرس سو لان مدير 
الجّلالة E‏ بعناية الله بهذا الفريق» وعلی قراءة «الكتز» «وتذعلة» 
-بنون العظّمة»- فيكو فيه تفا من اليب إلى الم ان مَقامٌ الوعد 
تن إقباله فناسبه ضمیز کل *. 

(۱) ینظر: ((تفسیر الزمخشري)) (4/ ۰98۸ ((تفسیر البيضاوي)) (۰/ ۰۲۱۸ ((تفسیر أبي حیان)) 
(۱۰/ ۰۱۹۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۰۲۷۰ ((إعراب القرآن)) لدرویش (۱۰/ ۱۱۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۰۲۷۲ ۲۷۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر البيضاوي)) (۵/ ۰6۲۱۸ ((تفسیر آبي السعود)) (۸/ ۰6۲9۷ ((إعراب الق رآن)) 
لدرويش .)١١١/١1١(‏ 

)٤(‏ قرأهما المَدَئِيّان -نافحٌ وأبو جعفر-» وابنُ عامر باون وقرأهما الباقونَ بالياء. يُنظر: ((النشر 


في القراءات العشر)) لابن الجزري (۲/ .)۲٤۸‏ 
)٥(‏ پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۲۷۷). 
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VARNA 32 ور وو‎ ٦ 


۶٣ 


سم 2۳ ہو و ےر 


- ومُملة الط تذييل. والاشاره ب ہلک © إلى مجموع 
الأمْرين -تكفير السَينا لات ورذخانالعتاتت» ولذلك عله لور الع 
لاه جامعٌ للمصالح: من دفع المضان وجلب ا 
در تناك ع ا فلن يم 
ساد مل حتت خر ی من 7 الاي سريت تا کا کے 
"۳یت , , + , یک ی جت 
زی من تھا شر رین فبا أ ۶ لے کس ال لن رز [الطلاق: ۱ء فخصّص 
لآب الأولى :ی ید )> و خلت الآ الَانية منه؛ وج ذلك: 
نالآ الأولى جاءٹ بخ قوله با عن الكقار: رات دوين فکفرواً 
رورا اتی کرک تزع یه کنو دک یسم کر دخ لین 
عم وک مل اک بر [التغابن: ٦‏ ۷]ء فهذه سيّئات تحتا ج إلى تكفير 
إذا آمن 0 --ب - رت مسر 
مقن سام وو ر السا والكا تال سکیا 
یر عن ےہ تہ نها وعملو 
الصَّالحات مكاتهاء وكان مَضمونًا تكفيرٌ السات عند الإيمان» وعمّل 
الصَالحات؛ فلم يُحتَج إلى ذکره كما كان الامز في غیره"" 


از تا : ٭اوالیے قروا وتك دوا پیت رتاک آذ مح تسار این 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۲۷۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/۲۱۸)ء‏ ((تفسير أبي السعود)) (۸/ ۲۵۷). 

(۳) ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأأویل)) للإسكافي (ص: ۱۲۸۱ء ۱۲۸۲))ء ((أسرار التکرار في 
القرآن)) للكرماني (ص: ۲۳۷)ء ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (۲/ ۰46۷۵ ((بصائر 
ذوي التمییز)) للفيروزابادي (۱/ ۸٦٥)ء‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 5548). 
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کی ص کک ص 
EEE 56‏ 
فَاوَينَ اسر * 


- قولّ: را کرو وکا ایکا #» أي: کفروا وکتّبوا مِنْ بل 
واستمّرُوا على كفرهم وتكذيبهم» فلم يَسْتَجِيبوا لهذه الدّعوة بت لهم آَم 
أصحابٌ اللّار؛ ولذلك جيء في جانب ا بالجملة الاسميّة ال 
على الثبات لعراقتهم في الکفر والّکذیب") 

۰ قوله: وف امت آلتار ای كارن ی 1 جيء باسم 
الإشارة تب 4+ سیزهم تمبيرًا اتيس معه غیرهم بهم مع اف 
اسم الاشارة ین أنَّ استحقاقهم لِمُلارّمة ار ناش عن الگفر واتّکذیب 


708 اتکی 3 
بایات لله» و هدا وع ۱ 


- وجملة ويش الْمَصِيِرٌ # اعتراض تذييليٌ؛ لزيادة تهویل الوعيد'”. 


.)۲۷۷ /۲۸( ((تفسیر ابن عاشور))‎ O) 
پنظر : ((المصدر السابق)).‎ )۲( 
پُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )۳( 
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2 E 
ات‎ 
OE 


(ıP-11) الآيات‎ 


سم ا ۶ 02 مہ يقار > ہہ ہے م5 ہم یو ۳ 2 
3 ما من ا و ا ا و و یھ ا 


3 محر و مجو 


© ليما له ی ا کیت بر کا کل شوت الخ انر © 
لا وول لله وك النؤيثوت (4)2. 
المعنی الإجمالي: 


0 
ب وى 


32 2 2 ع # و 
ار یئ ۷۰یگ 


بقَضاء الله تعالى ومُشيئته» ومَن بُومنْ بالله وبأنْ المصائب بإذْنه وقدره يهد الله 
لبه للحق٬‏ وال بل شَيءِ عليمٌ. 

میخض : الله تعالى عبادّہ على طاعته وال عليه؛ فیقول: وأطیعوا الله وأطيعوا 
٣‏ َعرَضتّم ٰ2 لبلاغٌ الواضحٌ الذي تَا الا 
علیکم اللهُ لا مَعبودَ بحق لا هی وعلى الله وه فليَعتَمد المؤمنونٌ. 


یں ای عر ری یىی رح ق 2 ا ہم لكرج رمه 227 

:3 مآ آصاب من مُصيبَة الا یادن الہ ومن من یال یہد لبه واه یکل شَىْءِ 
عي 

a 54 سو‎ ۶7 

پر زد و 2 2 «ي دل 

هذه الاية تتعلق بقوله تعالی: 38 كامنوا لله ورسوله. 46 [التغابن: ۸ لما أن من 
و م رر و 7و 2 وو ا ۵ (۱) 
یمن بالله فيصدقه يعلم أنه لا تصيبه مصيبة إلا باذن الله . 


م2 


ع 9 عه 
صيبَ أحد بای مصيبة كاز نت إلا بقضاء ِ الله تعالى وتقدیرہ ومشیتته 08 


.)۵۵7/۳۰( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
= ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۰6۱۱ ((تفسیر القرطبي)) (۱۳۹/۱۸)ء ((مجموع الفتاوی))‎ )۲( 
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O‏ ی 


ee در‎ J 
تا آ0‎ 
وت من نهد‎ 
أي : ومّن یمن بالله ويَعلَمْ 5 المصائب بإذنه وقذرہہ ب يُوَفق فق الله لبه للعَقٌ؛‎ 

شيا لاثره ویرضی بقضائه. فتهون عليه مصیبته() 
كما قال الله تبارك وتعالى: ور اير * ان( اج وت IRE‏ 

نه و ناوجون ٭ و عم سوت من رهم وة و لک هم لْمْهْمَدُونَ # 

[البقرة: ۱۵۵ - ۱۵۷ ]. 

8 ۲ و 5 0 : 0 
وعن صهیب رضي الله عنه قال: قال رَسول الله صلی الله عليه وسلم: 
ررقت لامرالمُومن! إن مره كله خی وليس ذاك لاد إلا للمُؤمن؛ إن أصابئّه 

تا 7" جر له» وان أضاحه ضواء فكو فکان خیرّا لو )0 

واه یک ىء عي . 
امت متھاھ ات ھتہ 

وأحوالهم, لا يَحْمَى عليه شيءٌ سُبحانَه٣.‏ 
= لابن تيمية (۸/ ٣۳۲)ء‏ ((تفسير ابن کثیر)) (۸/ ۱۳۷)ء ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ ۰6۱۲۳ 
((تفسير السعدي)) (ص: ۸۱۷). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/۲۳)ء ((تفسیر ابن عطية)) (٥/۳۱۹)ء‏ ((تفسير القرطبي)) 
(۱۳۹/۱۸)ء ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ۱۳۷)ء ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ ۰۱۲۶ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۷٦۸)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۰۲۷۹/۲۸ ۲۸۰). 

(۲) رواه مسلم (۲۹۹۹). 


(۳) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۳/ ۰۱۳ ((تفسیر القرطبي)) (۱۸/ ۰6۱6۰ ((تفسیر البيضاوي)) 
(۲۱۸/۵). 
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> یج SNA‏ 
سورةٌ التَغاین - الآيات (۱۳-۱۱) > 7 
که 5 202 


مت ورتم ماع رسولتا ایغ امین © ). 


EEL‏ اه سَبّقَ: فاصبروا عند هجوم المصائب. عطف عليه قَولّه؛ 
نیا ين أن بحل بها رقع في الاك تلع عن ساب الجا دال 
على 5 آمور الدّین وا ن العبادة لا 0 1 بالاتباع لا بالابتداع: 

وی هه کی ۱ ۱ 

۶ أطيعو أله وأطيعوا الرس سول 4. 

أي: وأطيعوا الله وأطيعوا رسوله» بامتثال ما أمر الله به ورسوله» واجتناب ما 
E ES‏ 


ےس سم و محر و هجو 


2 کب توش تما عل رسولتا الم امین 4. 

أي: فان أعرّضْتّم عن طاعة الله وطاعة رَسولِه» فإنّما على رَسولِنا محكد إبلاغ 
ما آرسله الله به إبلاغا واضحَاتَُامُ به الحْجُة ويَنقَطِعٌ به العُذرُ ولیس عليه جسابکم» 
بل الله تعالی هو الذي ری ذلك ويُعاقيُكم ان رک( 

٣ھ‏ تعالی : قلطم اطا اول گی قاٹ رک عومجل رک 
اش ون و ۶ َك ول 28 € [النور: .]٥٤‏ 

ط تد له لا هو ول اہ بو کل ال لوت 2(7 
(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)۱۲١٥/٢٢(‏ 


(۲) پنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۱۳ ((تفسير القرطبي)) (۱۸/ »)١5٠‏ ((تفسير ابن کثیر)) 
(۱۳۸/۸)ء ((تفسير السعدي)) (ص: .)۸٦۷‏ 


(۳) بُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۰۱۳ ((تفسير القرطبي)) (۱۸/ ۱4۰ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۷ 
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آي: الله لا معبودٌ د بحن إلا هو وشا فلا صا العيادة ة لغيره”". 
عل لله تست لورت 


2 
ان رت مس کے ا راع 
ریو سر وف سو رد 


اس 
رضم نز 


كما قال تعالی: رب انرق ورب لا له إلا هو ده وگلا 4 [المزمل: ۹]. 

الفوائد التربويّة: 

4 قول الله تعالی: 2 ما اب ین مم مُصِبِبَةٍ | لا یاذن أله ومن یم بان یهد لب‎ -١ 
هذا عام لجمیع المصائب؛ في الس والمال»والولد والأحباب وتحوهم» فجميعٌ‎ 
ما أصاب العباة فبقضاء لله وقدره قد سبق قى بذلك عِلم الله تعالی» وجری به‎ 
مه وت به ع رکف وان کل مز الب‎ 
بالوظیفة التي عليه في هذا المقام أو لا قوم بها؟ إن قام بها فله النَّوَابُ الجْزیل»‎ 
والاجر الجَميلٌ في الدنيا والآخرق فإذا من نها من عند الله فرضيّ بذلك‎ 
وسلم لأئرہ؛ هدی ال له فا ولم ينزعج عند المصائب كما يجري لکن‎ 
ا لب ویر رو او‎ 
Ts 9 کی9‎ ۳ 
باللہ عند عند ورود المصائب بأنْ لم يَلحَظ قضاءَ الله وقَدَرَه بل رقف مع مجرّد‎ 


ص 


(۱) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۳/ ۱۳ ((تفسیر القرطبي)) (۱۸/ ۱۰ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۱۳۸/۸). 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۳/ ۰۱۳ ((تفسیر الشوكاني)) (۵/ ۲۸۶ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۸۱۷). 
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ال ا ے سورۂ التٌخایٔن -الآيات 
AÛ‏ 


:أنه نه يُحدَلُ» ویک ال إلى نفیه» وإذا کل لد إلى نفيه الس لیس 


نر 


نها ازج وال اي هو قوب انا عو اف ٹر فو یرت 
على ما فرط فی واجب الصّبر(). 


-١‏ في قولهتعالی: تن مون با دلب أن من الإيمان بالل لب على 
أقل ار ار( 


۳ 


الأسباب 


رو مرو 


۳- قال الله تعالى: ول ما آَصاب من مُصِيبَةٍ تريس اہ 7587 صص 4 
القَصدٌ من هذا تعليمُ المُسلِمينَ الب على ما يلبهم من مصائب الحوادث؛ لكي لا 
ل عزائِمُهم: ولايهنواء ولا یلهیهم الزن عن مات أمورهم؛ وتدبير شُؤونھم؛ 
كما قال تعالى: :9 لِکَلاَاسَوا عل مَاقَاتَكُم 4 [الحديد: ۲۳]. 

-٤‏ من فوائدِ الایمان بِالقَدَر ون المصائب على العَبدِ؛ لا 0 عَلمَ 
نها من عند الله هانث عليه المصیبت »كما قال الله تعالى: تل ما صاب من معب 


sat 
2 


0 م م قد رسا ہے ا 
لا بد ن الله ومن وم يالله یہد کے قلبه د 


ہے ہو 


-٥‏ قول الله تعالى: ومن ین باه َد به & فيه أنَّ کل مَنْ آمَنَ الایمان 
المآمور به؛ من الایمان بالله» ومّلائكته. وک ورسله الوم الآخرء ودره 
یره وشرّه وصَدّق إيمانه بما يقضيه الإيمان من القيام بلوازمہ وواجباته: أن 
هذا الب الذي قام به العَبدُ أكبرُ سیب لهداية الله له في أحواله وأقواله وآفعاله 
وفي علمه وعمّله. وهذا آفضل جزاء یعطیه الله لاهل الإیمان!“. 


(۱) ینظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: .)۸٦۷‏ 

(۲) يُنظر: ((القول المفید على کتاب التوحید)) لابن عثيمين (۱۲۲/۲). 
(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۹ ۲۷). 

(4) يُنظر: ((مجموع فتاوی ورسائل العثیمین)) (۸/ ۵4۱). 

.)۸٦۷ يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:‎ )٥( 
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-٦‏ قَولّه تعالی: 20و یل یم علي فيه عُمومٌ علم الله سبحائه» وفائدة 
لحو عو الكل ل من لاک ان من علم بك مُمِتئلًا أو مخالِمًا 
فسوف يُجازيك على ذلك فان كان الأمرُ هكذا ففي کل آية فیها إثباث الیلم 
تحذيرٌ من ممخالفة الله عر وجل؛ لثلا ية يقَعَ الانسان فيما یسخط الله سُبحاّه وتعالی 


عله 

¥ - في قوله تعالی: :3 وین ال وی نوا السو ت تشر ما ل 
نر وخ “» وفيه تحذيرٌ من عصيان الله 
09ھ ۰ 


۸- قول اللہ تعالی: ول وک الممثوت یه فيه اله بحسب 
إيمان العَبد یک تک فکلّما قوي الایمان و الوك ققد کر تسا 
سم الإيمان هاهنا دون سائر و دلالة على استدعاء الایمان لیر 
وأنَ هلر وضفه تسب فة الإيمان وضغفه مات یمان لد 
E N MO A oa‏ 
فهو دلیل على نف الایمان و ۳ 


الفواثذ العلميّة واللطاثف: 
-١‏ في قوله تعالی: :3 ما آصاب من مُصِببَةٍ ابا 


۳7 


5 ذن هه ذكْرُ الاذن الکونی 
-وهو المتعلقُ باحق والتكوين- وهذا لاد من وقوعه ويُقابله الإذْن الشَّرعِيٌ 


.)5 55 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:‎ )١( 
.)۳٥۷ /۲( بنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )۲( 
.)۲۸۱/۲۸( پنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )۳( 

(5) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)۸٦۷‏ 

.)۲٥٢ ینظر: ((طريق الهجرتین)) لابن القيم (ص:‎ )٥( 
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سوه ومیل بالشّع والعبادة- اا : قوله تعالی ی 
تنس 46 [یونس: ۹ء وقوله تعالى 00 مكو سرغو لهم من 
لین ما مین یہ لت 4 [الشورى: ۰]۲۱ والفرق بيهم اد المأذونٌ به شرا 
قد يقَعُ وقد لا يقعٌ» وأمّا المأذوثُ به درا فواقحٌ لا مَحالة ومن جهة آحری: أنَّ 
ا سم إلى ای واا يد قدا شک سیت 
وقد یکول غير محبوب. 

۲- قال ال تعالی: 3# مآ اب ین مُصسیبَق الا بٍذن أ * التنصيص على 
المُصيبة هنا؛ لدل أن کل شَيءِ تال العَبد الما هو بإذن الله؛ لأنَّ الجبلَةَ تاتی 
ہر وی ی في مقدوره لہ 


7۸ رم 2 


قد يذعي أنه حصّله باجتهاد ہف كما قال ارون : انما وهل علو عنړۍ 774" 
[القصص: ۷۸]. 


رم 


ب من مُصِيبَة إِلَاباد نِأمّهِ ‏ فيه رَد على القَدَريّة". 


5 - في قوله تعالى: رایع لی 4٤‏ أن سماء الله ال على معان هي 
صفاته» فالله تعالی یل بأسمائه المعمولات من الظروف والجارٌ والمجرور 


وغَيرهماء ولو كانت أعلاما ءَ مَحْضَةً لم يصح فيها ذلك »! 
0 - في قوله تعالى: ل يوأ اه ولو لد ل 6 أن طاعة الي صلی اله 


علیه وسل ا بمعنی: نهر اي صلی الله عليه وسلم شيب لا نقول: 
هل و جد فى القرآن هذا الأمر آو لا وج بل طاعثه م ر ذلك: ا 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین - الفاتحة والبقرة)) (۳۱۶/۱). 

(۲) بنظر: ((تتمة آضواء البیان)) لعطية سالم (۸/ ۲۰۱۲). 

(۳) يُنظر: ((الاکلیل)) للسيوطي (ص: ۲۹۵). 

.)۱۷ ۲ ینظر: ((جلاء الأفھام)) لابن القیم (ص:‎ )٤( 
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ص کک : رح 
568 سس . 


أعاد فقال: #إوأطي غو الرس له وإعادة الفعل تذل على أنَّ طاعة سول مستقل 
بمعنی ٢‏ ا اا قرب 99 
لک هل يمكنٌ أنْ يکود مر الله ار الرّسول عليه الصّلاةٌ والسلام مُتناقضَين؟ 
الجوابٔ: لاق الناقض؛ لاه لو وقَعَ كانت طاعة الرّسول مَعصية لله» وطاعة 
سی سول صلی اه عله وسلم وهذا تناقض؛ لأنَّ التّناقض یکون 
التقیض که ضد کم نقیضہ فلو فلنا: إن يَقَعُ التّناقض رم من ذلك ما تقَدمَ 
فق أنَّطاعة تكو معطية لرسول» وظاعة سول کرد محم ۱ 

-٦‏ في قوله تعالی: ا لیوا له ووأ الول 4 أنَّ الکتابَ وال أصلٌ 
پرجَع إليه". 

۷- قال عرٌ وجل : لوطي موا رو . في قوله تعالی: ول أن الرّسالة 
من أفكر الاوصاف الى ینف ها الد ولا شك أن الأول يتصل کرت 
بحسب منزلة مریله لو جاء رسول ین عند رجل شریف عالي المنزلة» فهل 
یکول في نفوسنا کر سول جاء من عام الاس؟ الجوابُ لا بل یکون فی تفر سا 
لهذا سول بمقدار ما يَستَحلّه من مَنزلة من أَْسَله؛ فعليه تكوثٌ الرّسالةٌ فخرًا 
ا 

۸- في قوله تعالی: ول اہ کل نموت » تحريض للمُؤْمِنينَ 
على مُكافحة الا والصّبر على دين الله". 

۹- قال تعالى: وم آل کل المومئوت 6 فجيء في ذلك بصيغة 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ .)۳٥۷‏ 
(۲) يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين (۲/ ۳۲4). 
(۳) بنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ .)۳٥۸‏ 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۵/ ۳۲۰). 
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ان سورڈ التَّغَابُن - الآيات (۱۱- 
4 


O 
أمر الممنین لول على الله دون غیره؛ ؛ ربطا على قلويهم؛ وت تشبيًا لتفوسهم؛‎ 
کی لا يأسَفوام من إعراض المُش رِكينَ وما بُصيبهم منهم» وأ ذلك لن یره فان‎ 
00 المُؤْمنِينَ لا يَعتزُونَ بهم ولا یرون بأمثالهم؛ لأنَّ الله أم‎ 
عليهء وفيه ایذان باتهم لا يُخالفُونَ مر الب وذلك يَغیظ الکافرین!''‎ 

بلاغة الآيات: 

کوٹ وب ی 
واه کل شیم عَم استتناف انل إليه بعد ان توُعَدَالمُشركونَ ہما يَحصُل لهم 
یت د تا 
هدید المُشركينَ بيوم الحساب یلیر في تفوس المُوْمنينَ اَساوّل عن الانتصاف 
9 9 899 0 
ود اف اميه وإصابتهم في أبدانهم وآموالهم» والفتنة هم وبتن 


۳ 


0 


آزواجهم وأبنائهه”". أو هو كلام سا سوق للرّدٌ على الكمَار دين قالو: 
لو كان امُسلمون على ج لضام ال من المصائب في الا“ 
- قوله: دومن د من یا یہد فد آي: يهد قلبّه عندما تُصيبه ُصیڈ؛ 
نت دا 02 لظهوره من السياق. 
- ومفعول ساب # محذوفء أي: ما آصاب أحدًاء والفاعل ین مُصِيبَةٍ ى 
و(من) زائدة©. 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۲۸۲). 

(۲) پنظر: ((المصدر السابق)) (۲۷۸/۲۸). 

(۳) پنظر: ((إعراب القرآن)) لدرویش (۱۱/۱۰). 
)٤(‏ پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۲۷۹). 

.)۱۹۰ /۱۰( ینظر: ((تفسیر آبي حیان))‎ )٥( 
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ص کک 1 رح 
6 © جل التفسیر المحرر للقرآن العرييي) ھ2 


- قوله: و يمن یگ ید فلب » قال ذلك مع أنَّ الهداية سابقةٌ على 
الإيمان؛ لأنّه ليس المُراد ید َب للإيمان» بل المراد: يده لليقين 
عند نزول المصائب؛ فَعلَمْ أن ما أخطأهُ لم گن لِيُصيبه» وما آصابه لم یگُنْ 
لیخطته أو يَهْده للرّضا والتسليم عند وجود المصائبء أو للاسترجاع عند 
نرولها با هرد لور سان 1 

- والخبرٌ في قوله: وَمَن ومن با هلب إيماءٌ إلى الأمر بالثبات والصّبر 
عند حلول المصائب؛ 0٦‏ 00 
ل في ابات والتّصِيّر عند حلول المصائب؛ فلذلك یل 
بجملة وم یگل ل ىء عم گهه فهو تذییل للجملة التي لاه وارد على 
ثراعةجمیع ما تشه ند لمصانببافن الك ومن اتکی قلوت 
المُؤمنِينَ لت عند محلول المصائبء وم الا مر بالات والصّبر عند المصائب» 
ای کل جم ذلك 

- وفي قوله: وتیل ل شىء علد یم كناية عن مُجازاة الصَّابِينَ ن باّواب؛ 
لأنّ فائدة یلم الله التي نهم الاس هي لخن ورجاء اواب ورفع رجات 


24 


1 ہے 


و و ۵ 2 م ر 2 ج و E‏ ہہ ا پر 
۲- قولَهُ تعالی: *3 ولیک أنه واطیخا لتقل کات و حمر ا نو 


للع امین ٭ 
5 سے وم مه رم 
- قوله: 9 وَأطِيعُوا لا يلمأ ثول # عطت على جملة دومن یمن ین 
یہد لبه 4 [التغابن: ETE‏ المُؤْمِنِينَ متهیتون لطاعة الله 
)١(‏ ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ۰9۸ .)٤٦۹‏ 
(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۲۸۰). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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ان سورڈ التْغابْن - الآيات (۱۱- 
4 


O 
ورسوله صلَى اله عليه وسلّمَ فيمايذْعُوانهم إليه ِن مصالح الأعمال كما يذل‎ 
»] ۱۳ عليه تذل الكلام بقوله ہر بی ات بے 4[التغابن:‎ 
ولأن طلت الطَاعة ة فرع عن تحقق تحقق الإيمان"".‎ 

- وله وی و کر الام با للتأكيد. والایذان 
بالفرق بيْنَ الطاعتين في الكيفيّة”". 


لس مہ ہر مر 


- وتفریغ قوله: کیٹ شرا عل روا الب الین # تحذیز من 

عصيان الله ورسوله چان الله عليه وک 

- والتعریف في قوله: رو ا نا € بالإضافة؛ قضد تعظيم شأنه نہ صلی الله 
aE‏ ار لق بي وهذا لمیر اغات مى الب إلى اكلم 

یف تشریف الرّسول صلی اللہ عليه وسل بعر الإضافة إلى المُتكلّم". 

- وأيضًا إظهارٌ الرسول مُضافا إلى نون العظّمةٍ في مقام إضماره؛ لتشريفه 

عليه الصلاة والسّلام ور ی الد هو کون وّظیفته علیه 

الصلاة والمّلامُ تحض البلاغء ولزيادة تشنیع بع اي عنه“'. 


محر رم و 


- ومعنى الخصر في قوله : فما ع ولك الک ین قصب سول 
صلی اله عليه وسلّم على کون واجبه البلا قرو صوف على صفة؛ 
فالرسول صلی الله عليه وسل مَقصورٌ على لُزوم البلاغ له» لا يَعْدُو ذلك إلى 


.)۲۸۰ /۲۸( پنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 
.)۲٥۸/۸( ينظر: ((تفسير آبي السعود))‎ )۲( 
.)۲۸۱/۲۸( ينظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )۳( 
پنظر: ((المصدر السابق)).‎ )٤( 

.)۲٥۸/۸( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )٥( 
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ص کک 1 رح 
568 حكككئ 


رو ییحی 
۲ھ 

۳- قوله تعالی: ط اق لال إلا هو ول الله مکی المقمثورت 

- قوله: 3 لالهلا ُو جملة مُعترضة ITN EE‏ 
ليسول 4 [التغابن: ۱۲] وجملة ول الہ فلتو ڪل الم مثوت 4 
واسم الجلالة بت ومجم هبل وهذا ذكيڙ نین 


2 0 


TS‏ 090 +7 ی 


وا IEE‏ لاهن ۹ 
7 00:0 خيلا ة وی وا سول 4 [التغابن: ۱۲ لا 
طاعة الرّسول ترجعٌ إلى طاعة الله؛ قال تعالى: من بطع أَلرَسُولَ فد أَطَاعَ 
۲ ہہ ۸۰ 
الکمال» ولتکون ا مسعقلة کہ اھ ات مجری ا 
والکلم الجوامع *" 
- قوله: ول تک المقمثوت 4 عطف على 38 وآییعوا له 4 
(۱) تقدم تعریله (ص: ۵۵). 
(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۲۸۱). 


(۳) پنظر: ((المصدر السابق)) (۲۸/ ۰۲۸۱ ۲۸۲). 
)٤(‏ پنظر: ((المصدر السابق)) (۲۸/ ۲۸۲). 
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[التغابن: ۱۲] فهو في معنى: وتوکلوا على اللہ؛ فان المُؤمنينَ يتوكلونَ على 
الله لا على غَیرہہ ونم مُؤمنونَ؛ فتَوَكلوا عليه"©. 

- وتقدم المجرور تل وعل أله + لافادة الا ختصاص أ آي: ان المؤمنية لا 
کر N EE‏ 
اذ شتراگا”''. 


- والإتيا باسم الجلالة في قولہ: ول لک الم وت 4 إظهارٌ 
في موقع الاضمار؛ کون الجملة سل نیز عنری المتل؛ ولذلك 
كان إظهارٌ لفظ الیش بت 4 ولم ب يقل: وعلی الله فلیتوکٌلوا؛ ولمّا في 
الْمُؤْمِنُونَ ٩‏ من العموم الشامل للمُخاطَبينَ وغیرهم؛ لیکون موق 
التميل”. وأيضًا إظهارٌ الجلالة في وضع الإضمار؛ للإشعار بعل الول 
والأمربهة فان الألوهة ية مُتتضيةٌ للل ای تعالى بالكليّةه وقطع اعلق عم 
سول با 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۲۸۲). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۸/ ۰6۲۵۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۲۸۲). 
(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۲۸۲). 
(4) پنظر: ((تفسیر أبي السعود)) .)۲٥۸/۸(‏ 
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ص کک ص 
جو | سس 


الآيات (18-1) 


Als >3 e‏ ریت 


ص2 ءَامَنْوَا ایک من أ اکم 7س کت 
إن کرک کت کر وا رک اه عفد کی ارت لزا کت 
نشکا انك جك عَظِية )ارا َو َه اسم راکش ا را ریش ۶ 
نيد ملك خن © یز یه 
کا مدن لیدعت( عبر تنب الج از 


غريب الکلمات: 

ےر چو کے و 077۶۶٦٥‏ و فک ی نے 

وَتصَفَحوأ #: أي: تعرضواء وتترکوا التثریب. يُقال: صفحت عنه: إذا آعرضت 
سرت عن صاحیه وله صَفحة 
کې )0 


عنقه» وصرّف عنه وجهه 


9 <. 


هه :أي : بلا واختبارٌ وامتحانء وأصل (فتن) یل على اختبار وابتلاة”. 
وسح 46 : الشح: بل مع جرص» واصل (شحح): یل علی منم 


2 5 3 وق اھ ۳ 
اکور 4: و دی سور لطا ويل القلیل من العمل وشيب عليه 
الك قن الراب ویقال: إن ن حقيقة الشكر الرّضا بالیَسیرہ والشّكورُ من الوا 


)١(‏ يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ٩۳‏ ۰)۲ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰4۸ ((بصائر 
ذوي التمییز)) للفيروزابادي (۳/ .)٦٢٤‏ 

(۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰47٩‏ ((تفسیر ابن جرير)) (۲۳/ ۱۸)ء ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (5/ ۰1۷۲ 1۷۳ ((المفردات)) للراغب (ص: 5 57). 

(۳) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰47٩‏ ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)٥۲۹‏ ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (۰)۱۷۸/۳ ((المفردات)) للراغب (ص: 55 5). 
ویُنظر ما تقدَّم في تفسير سورة الحشر .)40٩/۳۷(‏ 
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اس( کر 


جوا سور و اتابن - الآيات (14- 
4 


مایکفیه العلف القليل لسعنه» فبظهر من السمّن فوق ما يُعطَى من العلف» وأصل 
اکر في الكلام: الظُھور يُقالُ: شگر ال :الا وامتلاؤه ظهوژه وأصل 
(شکر) هنا: الامعلاة والغزة في الشي 92 

حلي : أي: لا يُعاجِلٌ بالعُقوبة» فهو ذو الصّفح والأنَاقِ الذي لا يَستَفره 
غضّبٌء ولايَستَحِفُه جَهْلُ جامل, ولاعصيانٌ اص يُقالُ: حلم فلا عن فلان: 
إذا لم يُقابله على |ساءته یی الأناة والسكون مع القدرة 
۵0 ۹ َٰ'"+ 

مُشکل الإعراب: 

قوله تعالی: وان فوا عا لسم 4 


في نصب برا © وجوه من الإعراب: 
أحدها: : أله مَنصوبٌ على المفعوليّة بفعل محذوف» تَقَدیرُہ: ٣۶ھ‏ 


لانفسكم. 


(۱) ينظر: ((تفسير أسماء الله الحسنی)) للزجاج (ص: ۰۷ ((اشتقاق آسماء الله)) للزجاجي 
(ص: ۰۸۷ ((شأن الدعاء)) للخطابي (ص: ٦٦)ء‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰۲۰۷ 
۸ ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٦٦)ء‏ ((تفسیر ابن جزي)) /١(‏ ٣۳)ء‏ ((عدة الصابرين 
وذخيرة الشاکرین)) لابن القيم (ص: ۱8۸). 
قال ابن القیٔم بعد أن ذکر اشتقاق کلمة کر وحقیقتھا في اللْة: (تامُل هذا الاشتقاق وطابق 
یه وبْنَ الشّكرٍ المأمور بەہ وین اشكر الذي هو جزاءٌ الوب الشّكورء كيف تجدٌ في الجميع 
معتّی اليا دقر ھقاول ((عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین)) (ص: ۱4۸). 

(۲) پنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۸ ((تفسیر أسماء الله الحسنی)) للزجاج (ص: 4۵)» 
((اشتقاق آسماء الله)) للز جاجي (ص: ۰6۹5 ((شأن الدعاء)) للخطابي (ص: ۰1۳ ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰۹۳ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۲۵۳ ((تفسیر القرطبي)) (۸/ 
٦ھ‏ (الکلیات)) للكفوي (ص: 4 4۰). 
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56 


EE E‏ رارف اوک 05 الف المال) 
كقوله تعالى: إن رك نا 46 [البقرة: ۱۸۰]. 


e 2‏ اس ۳ ۶ 7 کے جب 
الثالت: أله بر (يكن) محذوفا مع اسمه أي: أنفقوا بن الإنفاق خَیرّا 


41 


لانفسكم. 

الرَّابٌِ: أله عفعول مُطلق نائبٌ عن المصدّر لاله صفثه أي: وأنفقوا إنفاقا یر 

الخامس : أنه مَنصوبٌ على الحال من ضمیر مَصدّر الفعل. أي : أنفقوا الإنفاق 
یر 

المعنی الإجمالي: 

یقول الله تعالى محذرًا من فتن الأزواج والأولاد والأموال: با نها الم 
آمنوا ِن عض أزواجكم وآولادکم آعداء لكم؛ إذ يتبُطوتكم عن طاعة الله أو 
یخملوتکم على مَعصیته؛ فاحذروا الوقوعَ في ذلك» ون تغفوا -أَيّها المؤمنونَ- 
عنهم. وتترژکوا عقوبتهم وتأنيتهم وتستروا علیهم وهی فِن الله غفوز رحيم. 

ما أموالكم وأولادكم بلاغ واختبارٌ لک وللُ عنده تُوابٌ عظیم لمن لم 
تشه أمواله وأولاده وآزواجه عن طاعة الله تعالی. 

ثمّ يحض الله تعالى عباده على تقوم ويحذَرُهم من البخل والشّحٌ؛ 0+ 
1 تقوا الله -أيّها المومنون - قَدْرَ استطاعتكم؛ واسمّعوا ما مرکم به الله ورّسولّہ 
7 وان ام من آموالکم ذ في ال گوات والتّفقات الواجبة والمُستَحَبَة؛ هو 
لاک ال تاره وی سد اسب مس کم تن 
(۱) يُنظر: ((إعراب القرآن)) للنحاس (5/ ۲۹۰)ء ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي بن أبي طالب 


(۰)۷۳۸/۲ ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (۰ 0۳2/۱ ((مغني اللبیب)) لابن هشام (ص: 
۷ 
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و 2 ط۶ 
سورةٌ التّعْابُن ‏ الآيات > 


۰ ں ا6 2 


فأولئك هم الفاتزون. 

ثي یقول تعالی مرغبًا في اللّفقة: إن تنفقوا من طَيّب آموالکم بلامَنْ ولا أذى 
محتَسبينَ للأجر عند ربكم پُضاعف ال لکم الأجزه ویغفز لکم ذنوبكم وال 
شکور يجزي بالجزاء الكثير على العمل القلیل» حَليعٌ على عباده؛ فلا يُعاجِلّهِم 
اتب على رهم عالمٌ مايَيبُ عن عباہ وما او فلا ټخفی عليه شي 


و وه 


۶ 8 00 0 4٤۶ 


فسیز الآیات: 


1 يت کا ا اليرت اموأ ہے من ارو کے ررکم عد عدوا وا کم دهم 


<4 ٹیو شس ہیں 


ون تعفوا وتصفحخوآ وَتعْف٠ٌواً‏ ناک OSG‏ 
مُناسَبةٌ الآية لما تلا 
ما قال الله تعالی: 3 مآ أَصَابَ ین مُصِيبَةٍ إلا 
رَسوله؛ حَذَّر مما یل بل من امرأته ووَلّده» بسبّب ما يَصَدُرُ من بعضهم 
من العداوة. 


إِذنِ ال »ثم أمرَ بطاعة الله وطاعة 


0 


م اف مر ARES‏ شك وه هر یہ 7 

وأيضا فالمناسَبة بيْنها وبیّن الآية التي قبْلها آن كِلتَيْهما تسلية على ما أصاب 
المؤمنينَ من عَم من مُعاملة أعدائهم [یّاهم» ومن انحراف بعض أزواجهم 
وأولادهم علیھم''. 

ظا ایا الت مامتا ریک بن کمک وَأَزَك یکم عدو كم نادرم 4. 
3 یھر ارس آزواجکم وأولادکم اعد کہ زا نگ رک 


عو 


أي: يا أ 


.)۱۹۱/۱۰( ینظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)۲۸۳ /۲۸( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )۲( 
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۳ ) 
فى د 5 


قال تعالی: 38 يَتأيها الین انوا الو . ر َتولکه وا أو کم عن ڪر ال 

ومن فكل ذلك مأوْلَيِكَ هم الْكَدِرُونَ 4 [المنافقون: ۹]. 

(۱) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۰۱6 ((عدة الصابرین)) لابن القيم (ص: 215)» ((تفسير 
ابن کثیر)) (۸/ ۱۳۹ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۲۸/۲۰ء ۱۲۹)ء ((تفسير السعدي)) (ص: 
۸. 
قال ابن تيميّة: (قَولّه تعالی: لاک من أروكم ولد کم درم 6 مِن: للتبعیض بالاتّفاق). 
((مختصر الفتاوی المصرية لان تیمیة)) نلبعلي (ص: ۱2۷). ۱ 
وقال ابن العربي: (العَدُوٌ لم يكُنْ عَدُوًّا لذاته» وإنّما كان عدوا لفغله؛ فإذا قل الرَّوجُ لول 
فِعلّ العدُوٌ كان عَدُوَّاء ولا فعل أقبحُ من الیلولة بيْن العبد وبين الطّاعة... عن ال صلى 
الله علیه وسلّم نه قال: (إنَّ اسان قحد لابن دم في طريق الایمانه فقال له: أتؤمنٌُ وت 
يتك ودينَ آبائك؟ فخالفه فآمَنَ. م لعل طریقالهجرته فقال له: تاج وت لك 
ومالك فخالقة فا فقّد له في طریقالچهاد فقل: جام قل فشك وگ از 
یسم مالك؟ فخالفه فجاهَدَ فتل فق على الله أن یُدخلّه الجن [النسائي «۱۳ 8۳» وأحمد 
۸۵ وقعودٌ الشيطان تک راغ شاد کون بالوسوّسة. والماني: بأن یحمل 
على ما يريد من ذلك الرَّوجَّ والوّلَدَ والضَّاحِتَ). ((أحكام القرآن)) /٤(‏ 715). 
وقال ابنٌ القيّم: (ليس المرادٌ من هذه العداوة ما یمه كثيرٌ من الّاس نها عداوة البَغضاءِ 
والمُحادّق EE‏ هي فا المحبَة الصَادة للباء عن الهچرة والجهاد وت العلم والصَّدَقَة 
وغیر ذلك من أمور الدّين وأعمال البڑ... وما أكثرٌ ما فات الب ین الكمال والفلاح بب 
لسر N‏ الشاکرین)) (ص: از 
وقال ابن عاشور : (الإخبارٌ عن بعض الأزواج والأولاد همع يجوز أن يُحمَلٌ على الحقيقة؛ 
فان بعضّهم قد يضر عداو وجه وبعضّهم لاه من لمعمل بم لاروق ون مع با 

في اس وسوء تفكير» فیصیز عدوا لمن بخن أن يكون له صدیفد ويك ان نا تيّ هذه العداوة من 

اختلاف الدّين» ومن الاساوالی الأعداء). ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ 5. وأجاز أيضًا 
أن يكون المعنی على التشبيه أي: أنهم کالعدو. يُنظر ما يأتي في البلاغة (ص: ۲ (EVV‏ 
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رح 


5 ںا 2 


سورةٌ التْغایٔن - الآيات > 


مس خر ۵ عر سه 


A>‏ ےم ا کے 20ھ 
ون تحفوأ وتصضمحوآ وتَْفِرُوا إت ا عفور رحيم 
مُناسَبتها لما قَبْلّھا: 
لا كان اه عن طاعة الأزواج والأولادٍ فيما هو ضَرَرٌ على العَبده والتّحِذيرٌ 
من ذلك: قد يُوهمُ الغلظة عليهم وعقابهم- أ مر تعالى بِالحَذْرِ منهم» والصّفح 
عنهم والعَفو؛ إن في ذلك من المصالح ما لامک > حخصره فقال: 


ای یں کا ہے + مو ے> و 


وا و 
ون تعقوأ وص مَخوا توا اک الہ عمو يحم 4. 
أي: وان تغفوا بها المؤمنون- عن أزواجكم وأولادکم وتتزکوا عقوبته م 
وتايتهم: تثرو رس بد سے 


الذي رھ رک ضر ۷ 


$ آمو کم وَأولكد کر فت واه دوا ع ۲:9 


ت‫ نت 

2 آموالکم وأولادكم بلاءٌ واختبارٌ لكم؛ ریراحت 
الشغل بهم - في المنهیّات. أو تترُكوا امتثال المأمورات» أو تَقَصُروا في أداء 
الاعات“ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۸۱۸). 

(۲) ينظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۸/۲۳)ء ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ ۰4۱۳۰ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۸٦۸)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۲۸۵). 
قال البقاعي: ما کان لنقدیرٌ: يَغفر ال لکم؛ سیب عنه قوله: «إقارك اللہ ...َو )... 
جزاء لكم على غفرانکم لھم وهو جدیز بأن يُصلحهم لکم بسب غفرايكم لهم؛ فا یم 
یزیدکم بعد ذلك الستر الإکرامَ بالإنعام إن أكرَّمْتّموهم). ((نظم الدرر)) (۲۰/ ۰۱۳۰ ۱۳۱). 

6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ 6۱۸ ((الوسيط)) للواحدي /٤(‏ 6۳۰۸ ((تفسیر ابن عطیة)) 
/٥(‏ ٣۳۲)ء‏ ((تفسیر القرطبي)) (۱۸/ »)١57‏ ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ۱۳۹)ء ((فتح الباري)) = 
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بط 


٠ 5108‏ سسجت 


که قال سالج : الگا اث * حَقٌ زرم المقایر 4 [التکاثر : 03 

وعن بُرَيدةَ رَضيّ اللهُ عنه» قال: ((کان ال صلی اللا علیه وسلم CE‏ 
فجاء الحَسَنٌ والحسين رضي الله عنهماء وعليهما قميصان أحمران يتر ان 
فيهماء فترل الي صلى الل عليه وسم فقطع کلامه. فحَمَلّهما : نم عاد إلى 
المنّر ثم م قال: صدق الله: 35 نما آمو لم وآوکدکر وت که ری هذین يَعثْران 
في قَمِيصَيْهماء فلم آصبز حٌى قَطفث کلامي فحَمتهما!)۷. 

وعن مب بن عياض رضي ا عن قال: وم ال صلی الله عليه وسم 


22 و یی 


E‏ لکل مه َة فتنةًء وفتنة نی ا 


وعن أبي سَعید الخذريٌ رَضيّ الله عنه» عن الب صلی الله عليه وسلم قال: 


7 


1 


0 


((إنَّ الڈنیا حلوة تحضر وإنَّ لله مُستَحْلِفْکُم فيهاء فيَنظرٌ كيف تَعمَلولَ؛ فاقوا 


= لابن رجب (5/ ۰۲۰۲ ۲۰۳)ء ((تفسير ابن عاشور)) (/75857/7). 

.)۳۹۸۱/۹( يعُران: أي: یسقطان على الارض. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري‎ )١( 

(۲) أخرجه آبو داو (۱۱۰۹)ء والترمذيٌ (٣۳۷۷)ء‏ والتسائتٌ )١417(‏ واللفظٌ له» وابنٌ ماجه 
(٣٣٣۳)ء‏ وأحمد (۲۲۹۹۵). 
صَححه ابنُ حِبَّانَ في ((الصحيح)) (۹ 1۰۳ والحاكمٌ في ((المستدرك)) (۱/ )٦٢٤‏ -وقال: 
(على شرط مسلم)- والالبانی في ((صحيح سنن النسائي)) (١٣٤٢۱)ء‏ وصحح إسناده على 
برط ۰ وک و کک کروی نی دی 
9 ران عبد الهادي فى ((تقیح تحقیق التعلیق)) (۷/ ۸۱). 

(۳) آخرجه الترمذی (۲۳۳۲) واللفظ لہ وأحمدٌ (۱۷4۷۱). 
صححه ابن حبّان في وت (۰)۳۲۲۳ وابن عبد الب في ((الاستیعاب)) (۳/ ۰6۳۸۱ 
والالبانی في ((صحیح سنن الترمذی)) (۰)۲۳۳ وشعیب تال نافوط فی تخریج ((مسند 
آحمد)) (۲۹/ ۱۵). 

(4) حُلُوةٌ عضرة: أي: عَضَّةٌ ناعمةٌ طية مرن في میونکم وقلوبکم» وإنّما وَصَفْها بالخَضرة؛ 
لأنَّ العرب تُسَمي الشَّيءَ لام حَضِرَاء أو لها بالخضراوات في سُرعة ژوالها. يُنظر: = 
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رک 


SOF 


7 


الذنياء وانّقوا النّساء؛ فإ أوّلَ فتنة بتي إسرائيلٌ كانت في النّساء))0©. 


وعن يَعْلَى العامري رَضِيّ الله عنه» قال: ((جاء الحَسَنٌ والحسین يَسعَیانِ إلى 
و E‏ ی إليه 0 ل ل م قر 


وال دة 7ئ عظی م4 


ع 0 ا ۳ ہد ع و 2 ع ع 

أي: والله عنده ثوابٌ عَظيمٌ لمَن لم تشغله آمواله وآولاده وأزواجه عن طاعة 
7 و یی و 
الله تعالی؛ فلا تؤثروهم على ما عنده سبحانه*. 


تاقوا لک ما متخ واسمغوا واطيعوا افوأ ڪا لصتم ومن بو 
ا أو هم الم {OE‏ 


= ((المعلم بفوائد مسلم)) للمازري (۲/ ۳۳)ء ((مرقاة المفاتيح)) للقاري ٤٤ /٥(‏ ۲۰). 

(۱) رواه مسلم (۲ ۲۷). 

۰)۱۰۳ /۱( آي: يحمل أبويه على البْخلِ والہُبْن. يُنظر: ((النهایة)) لابن الأثير‎ EY 
۰۲۹۷۰ /۷( ((مرقاة المفاتيح)) للقاري‎ 

نی SON aE TT‏ 
صححه الحاکم في ((المستدرك)) (۱۷۹/۳) -وقال: (على شرط مسلم)- والألباني في 
((صحیح سنن ابن ماجه)) (٣٦٦۳)ء‏ وقوّی ٍسناده الذهبيْ في ((المهذب)) (۸/ 41۰« 
وصح إسناده البوصيري في ((مصباح ال زجاجة)) (٤/۹۹)ء‏ وحشّنه شعيبٌ الأرناؤوط في 
الشواهد في تخریج ((شرح السُنَة)) .)۳٩/۱۳(‏ 

)٤(‏ ينظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۰)۱۸/۲۳ ((الوسیط)) للواحدي (4/ ۰۳۰۹ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۲۸/٦۲۸)۔‏ 
قیل: المرادٌ بالأجر العظیم: الجنّةُ. وممّن نص على ذلك: ابن جریرہ وان العربي. يُنظر: ((تفسير 
بق جریر)) 017/8809 ((لتحتكام القرآن)) لابن العربي 3۹۹(0 
ومعّن قال بهذا القول من الف قتادة. گظ ((تفسیر ابن جریر)) (۲۳/ ۰۱۹ ((الدر المتثور)) 
للسيوطي (۸/ ۱۸۵). 
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1 7 لي 5 ص 
OE‏ جلا التفسير المحوّر للقرآن العرييي) + 


أي: فاتقوا الله یا المُؤْمنونَ- بامتثال أوامره واجتناب نواهیه بقذر طاقتكم. 

کما قال تعالی: :3 لا يكل الله تفا کڈ معا 4 [البقرة: .]۲۸٢‏ 

وقال سبحاته: و ولیک انوا سیا یت لا کف تا لاسما 
کیک تب هم فيا ليذو 4 [الأعراف: 4۲]. 

وعن آبي وير اعت اا عنه» عن لئ صلّی الل علیه وسلم قال: ورد عو 
ما تركتكم. إِنّما لك مَن کان قبلکم بِسُوَالِهِم واختلافهم على أنبيائهم فإذا 
هيکم عن شَّيِءِ فاجتنبوه وإذا أمَرْتُكم بأمر وا منه ما استطعْم)). 

أي: واسمعوا ما يأمركم به الله ورَسولُه وکونوا مُنقادِينَ له. فلا تَترُكوا ما 


e e 58 0 


صا 0 


لوان 2 ۳۹ E‏ وہ 4 

7 او ع 2 9 

أي: وابذلوا من آموالکم باخراج الرّكوات المفروضة. واللفقات الواجبة 
وَالمُسِتّحَية؛ فذلك ير لأنفسكم في الذنیا وال خرة. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/۲۳)ء ((تفسير ابن كثير)) (۸/ »)١5٠‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: 
۸ 

(۲) رواه البخاری (۷۲۸۸) اط له ومسل (۱۳۳۷). 

(۳) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۳/ ۰4۲۰ ((تفسیر ابن کثیر)) (۸/ ۰۱۶۱ ((تفسیر الشوكاني)) 
(۵/ ۲۸۵ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۰۸۲۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۲۸۸). 
قال ابن عاشور: (الأمرٌ بالسّمع مر بتلقي الشريعة والإقبال على سماع مَواعظ ا صلی الله 
عليه وسلَّم وذلك وسيل التقُوى؛ قال تعالى: فرصا ٭ آرت تيش اول بمو که 
[الزمر: ۰۱۷ ۱۸]). ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸/ ۲۸۸). 

= ((تفسیر‎ ء)۲٦۸‎ /٤( ينظر: ((تفسير البغوي)) (٥/٥۱۰)ء ((أحكام القرآن)) لابن العربي‎ )٤( 
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جوا سور و اتابن - الآيات (14- 
4 


وم 2 کے رو ود لونک 


ومن بُوق شح نفره. رک ُم] 

ل را سر 
077578 ہ" e‏ 
رخ ایوپ ی ی 
ھ0 امحارمھم ))0 . 

ون عبد افون تم خي افأعنهما قال کے 


کو وو کو تم ار 


= ابن کثیر)) (۸/ ۰6۱۱ ((تفسیر السعدي)) (ص : ۸٦۸)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸/ ۲۸۸). 
قيل: المراٌ بالخير هنا: المال» فالمعنی: آنفقوا مالا من آموالکم لانشسکم تقذ وها من عذاب 
هی ها تس ODE OE‏ 
((الهداية إلى بلوغ النهایة)) لمكي (۷۵۱/۱۲). 
وقیل: الخَيرُ هنا منصوبة على السَبَريّة ب (کان) المحذوفة فيكونٌ المعنی: آنفقوا فيكونٌ ذلك 
خيرًا لكم» وان لم تفعلوا ین امتناغکم شرا لکم. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: الثعلبيٌ» وابن 
کثیره ga‏ لثعليي)) (۹/ ۳۳۰)» ((تفسیر این کثیر)) (۸/ ۱6۱)» (تفسیر 
السعدي)) (ص: ۸۱۸). وينظر ما تقدَّم في مشکل الاعراب (ص: ۰4۵9۵ 407). 

(۱) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۳/ ۰6۲۰ ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ۱ء ((تفسیر السعدی)) (ص: 
۸ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸/ 0۹6 .)٩۵‏ 

(۲) آي: استباحوا نساءهم؛ ےر رو و ہت فان 
استحلال المَحارِم جامعٌ لجميع أنواع الم وعَطْفُه على سّفك | لدّماء عطفٌُ عام على خاصٌ. 
۰ ۶" 18): 

(۳) رواه مسلم (۲۷۸). 

ء)۱۱٥۸۳( واللفظ له واللَّسائی في ((السنن الکبری))‎ )۱٦۹۸( آخرجه من طرّق: أبو داوة‎ )٤( 
5 ۷) 07 
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وعن ۳ 7ھ رضي الله عنه » عن ھی صلى الله عليه نسم قال: ((لا 
َجتَمِعُ اشح والإيمانٌ في قلب عبد 6 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه و ی تی 
رجلء فقال: يا رسول الله أي الصدقة أعظَع؟ فقال: آن تَصَدّقَ راس 


و و 


شحیخ ع تخشی الق وال الفنی؛ ولا تمھ سی إذا کت لو لت 


لِثُلان كذاء ولفلان کذا" الا وقد كان لملان۵))۱۹). 


= صححه ابن حِبّانَ في ((الصّحيح)) (011/5)؛ والألبانيٌ في ((صحيح سنن أبي داود)) (۹۸٦۱)ء‏ 
مکح ماف ابر في (مسند عمر))(۱/ ۰6۱۰7 والحاکم في ((المستدر2)) (۱/ ۵۷)» 
وأحمد شاکر في تخریج ((مسند أحمد)) (۹/ ۲۰۱ وشعيبٌ الأرناؤوطٌ في تخریج ((سنن 
ابي داود)) .)۱٦۹۸(‏ 

(۱) آخرجه مُطَوَلَا السات (۳۱۱۰) واللَفظٌ له» وأحمدٌ (414۳). 
296 لہ" ٥۵ء‏ والألبانیٔ في ((صحیح سنن النّسائي)) (۳۱۱۰) 
وشعيبٌ الأرناژوط بِطُرْقِه وشواهده في تخريج ((مسند أحمد)) (۱۵/ ۰6۳۳ وصحح إسناده 
الط في ((مسند عمر)) (۱/ ۱۰۲). 

(۲) من الامهال» وهو بالرّفع على أله خبرٌ ویجوز بالنّصب عطفًا على (تَصَدَّقَ)؛ أو بالجزم على 
التهيء آي: ولا تۇر الصَّدقق أي: ولا تُمهل نفسّك. نظ ((مرعاة المفاتيح)) 0 
A/D‏ 

(٣)ِفلانِ:‏ كنايةٌ عن الموصی له (كذا) كنايةٌ عن الموصّى به. يُنظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري 
.)۲۹۱/٦(‏ 

)٤(‏ وقد كان لِقُلانِ: أي: الوارث؛ قيل: جملة حالية أي: وقد صار الما الذي نتصرّف فيه في هذه 
الحالة تله حا للوارث وأنت نتب جمیعه فكيف بل منك؟! وقيل: اش وق ضارعا 
آوصی به للوارث» فیطل إن شاء إذا زاد على لت أو أوصى به لوارث آخَر. وقيل: المعنى: أنه 
قد خرج عن تصَرّفه وكمال مله واستقلاله با شاء ین لصف فلیس له في وه کی واب 
وکٹیژ فضل بالتٌسبة إلى تردق ة الصُحیح الشحیح. يُنظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري 
41/0 

)٥(‏ رواه البخاريٌ »)۱٤۱۹(‏ ومسلعٌ (۱۰۳۲) واللّفظ له 


الجزء ۲۸ - الحزب 5ه 


لا مر اله تعالی بالإنفاق» ورب من ضدّه على وَج عم زغب فيه؛ تأکیذا 


ا لما فیه من حرف لا سیّما في زمان الب صلی ال علیه وسلّم؛ فان 
۶3" العرّة0©. 


رتش ات حتامتدمنة لك . 


ع 


أي: ج ےۃے ۱ 
وا ل سَبْحَمِئَة ضعف أو أكثر”". 


[البقرة: ۵ ۲ ]. 
وقال سبحائه: ادن يوو آمو که في سی أله كمل حب لت س 
سابل فكي میا ل 0 دیف لسن که رنه ومع م 6 [البقرة: ۱. 


ما اك یت قال رسول الله صلی ال عليه وسلم: 
((ما تَصَدَّقَ أحَدّ بصَدّقة من طیّب E NOLEN e‏ 
مه ول كانت ةرو ني لو ام من الجیّل؛ کما 
5 عم دی آو یہ اپ 


(۱) ینظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ ۱۳۵). 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۳/ ۰6۲۱ ((تفسیر ابن کثیر)) (۸/ 6۱۱ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(۲۰/ ۰۱۳۱۰۱۳۹ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۸۱۹). 

(۳) ال رل وهو ولد الفَرسِ؛ سمي بذلك لاه فلي عن مه أي : فصل وعزل . والفصیل: 
ولذ الَاقة إذا فصل م من إرضاع أُمّه.ينظر: ((شرح ہپ وب تی 

(©) را البكارى ( ۰ ومسل )۱۰١۱١(‏ واللفظ له. 
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ا ل 7 
E‏ 


ا ت 
وبعسن ٣‏ 
کی و بو ۳۹ 2 م2 ۷ ےج 2 
اي: ویغفر الله لکم ذنویکم بسّترها علیکم ووقایتکم من شرها؛ جزاء لکم 
على إنفاقكم'". 
ga‏ ۶ع ۔ 
ره جس 
آي: ٦۳ھ‏ 9۶8م" 
بالكثير» حَليمٌ على عباده؛ فلا يُعاجلّهم بالعُقوبة على دُنوبھمء بل یمهلهم". 
ل عم ایب وَالتَْدوَ المرب لفكي © . 
ل عبد اتی اتد 
أي: عالم کل ما يَعِيبُ عن عباده» وجمیم ما یُشاهدوله؛ فلا خفی عليه شي ۹ 
ار كم . 
۳ 9 ۳ 5 2 7 4 ۳ وس ۔ 
أي: العَزیژ الذي يَغلبٌ ولا يُغلبٌ» الحَكيم الذي يضم کل شيء في موضعه 
(۱) رواه البخاريٌ (07) واللّفظُ له» ومسلعٌ .)۱٦٢۸(‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١/71(‏ ((تفسير ابن كثير)) (۸/ 6۱۱ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(۲۰/ ٦ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۱۹). 
(۳) ينظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۳/ ۰6۲۱ ((تفسیر ابن کثیر)) (۸/ 6۱4۱ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(۱۳۰/۲۰) ((تفسیر السعدی)) (ص: ۰۸7٩‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۲۹۰). 
)٤(‏ ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۳/ ۰6۲۱ ((تفسیر القرطبي)) (۱۸/ ۰4۱۷ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(۲۰/ ۱۳۷))ء ((تفسیر السعدي)) (ص: ۹ 


الجزء ۲۸ - الحزب ٦٥‏ 


بط 


کت کن زع ات 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ ول اللہ تعالی: يكيم أت ءَامَرا یت من ریک ووک رڪم مدو 
لم تَأحَدَرُوَهُمْ که هذا تحذيرٌ منَ الله تعالى للمُؤْمنِينَ من الاغترار بالازواج 
والاولاد؛ فِا يتعضهم عدو لک والعَدو هو الذي ۰ء م 0 


جح سل رك 


دا مر 


و 0 5 فر و 4 م2 ۶ 7 3 
الخذر مِمَّن هذا وَصّفهء والنفس مَجبولة على محبّة الأزواج والاولاد؛ فتصح 
یڈ کی لہ 7 : 7 مس رم 1 5 5 
الله تعالى عباده ان توجب لهم هذه المحمّة الانقياد لمطالب ادوع والاولاد 
ولو كان فيها ما فيها من المحذور الشرعيٌ» ورَعْبّهم في امتثال أوامره» وتقديم 
مَرضاته بما عنده من الأجر العَظيم المُشنّمل على المطالب العالية» والمّحابٌ 
الغالیق وآن را الک ةغل الذها الفانية المتقَضیة(. 
3 2 
۲- علم الله تعالى الانسان كيف يُعاشرٌ أقرّبَ النّاس إليه؛ زوجته وأبناءه وأسرته 
دی أمَرّه أن یتحفظ منهم غاية التّحفْظ لدينه وڈنیاہ؛ لأنّهم ریما أوقعوه فيما لا 
يُنبغي ثم أَمَرّہ إذا وجَد منهم ما لا يحب أن يُعاملهم باللين والصَّفح والمغفرة» 
كما قال الله تعالى: رک من ریک راز رک عَدُوَا كم َحَدَرُوحُمَ که 
7 2 2 2 م ع > 7 
فمن شدة حکمته يِعَلمٌ الإنسان كيف يعاشرٌ أسرته الأدنينَ» وأن يَحذْرَ من شرٌ 
امرأته وأولاده؛ لثلا يُضَيّعوا عليه یه أو دُنیاہہ ثم إذا عثّر منهم على ما لا ينبغي 
مره ألا عاملهم بِالشّدّة والمكروه؛ ولذا قال في هذه الآية: ات من رمک 


رح مور ی 2 فرح سم و ور 


وأوک کم عَدوَ تم دروم 4 نم قال -إذا رأى منهم ما یِکره-: ون 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۳/ ۰6۲۱ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ ۱۳۸۰۱۳۷ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۸۱۹). 
(۲) ینظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۸۰۸). 


الجزء ۲۸ - الحزب ٥ہ‏ 


e امس‎ 


2 في قوله تعالى: دو ھی کہ 


تا ا 

3 - في قوله تعالى: اون تعقوأ صمحو توا قر | الله عَفور کحم 
عزاءٌ لمن بلي برّوجة مُوذیّةہ أو وَلَدٍ عاق فَصَبَرَ على أذاهماء وعفا وصَفَحَ عن 
زلاتهماه ومکروه یکوت منیا وفیما وغد اله جل جلاله من العُفران مَن فَعَل 
ذلك: میرن علیه ويُعَظُمُ بشارته إذا احتمل مَضض غوائلهما ؛ طمَعًا في إنجاز 
ما وَعَدہ الله عليه" . 


0 


-٥‏ قال الله تعالی: ون تَحَهُوأوَتصْفَحُوأ ونوا ناک له عمو رصم 
ان الجَزاءَ من جنس العَمَل؛ فمّن عفا عفا الله عنه» ومّن صَمّح صفح الله عنه» ومّن 
عقر عفر الله له» ومن عامل الله فيما يحب وعامل عباده كما يُحِبُونَ ويَتقَعُهم؛ 
نال محبّة الله ومحبّة عباده» واستوثق له أمْرُو9) 


٦‏ - قال تعالى: ۳ اما موا ودک کر فش وه عند و بے چ و 
وأ عند اجر عم 4 تزهيدٌ في الدُنیاء وترغيبٌ في الآخرة". 
1 7 ع 7 7 ۳ 2 و 
- الاس منهم مَن يكونٌ العلم أيسَرَ عليه من الرّھدہ ومنهم مَن یکون رد 
أيه علیه» ومنهم مق کرت الاد ارک عله منهما؛ فالمشرومٌ لكل إنسان 


۰ 


أن يَفعَلَ ما یقدر عليه من الخیر» كما قال تعالی: ات ما ملعم 4 وإذا 


.)۱۷ ۰ /۲( بنظر: ((العذب النمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر))‎ )١( 
.)۳۱۸/( ینظر: ((النکت الدالة على البیان)) للقصاب‎ )۲( 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۱۹/4). 

.)۸۰۸ يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:‎ )٤( 

.)۱۹۲ /۱۰( ینظر: ((تفسیر آبي حیان))‎ )٥( 


الجزء ۲۸ - الحزب 5ه 


AOE 
ازدحمّت شَعَبُ الإيمان دم ما كان أرضى له وهو عليه أَقَدَرُ فقد یکون على‎ 
المفضول اندر منه علی الفاضل, ويحضل له أفضل کا بعصا من الفاضل؛‎ 
20 2 ام 2 ع 27 7 نو ام‎ 
ورس اتد‎ 
أفضَلٌ مُطلَقَا إذا کان متا في حَقه» أو مُتعَسّرًا فونه ما هو آفضل له وأنفَعُ‎ 


۸- قول الله تعالى: وا وا لاصخ )يه شش على ان 


نم تبتبه: : الواجب والمندوب» وهذا من وا بالتّراهة عن فتنة المال ب التي 
ذكرّت في قوله عالق 97 إا و کہ ودک 7 


4- قال الله تعالی: 35 عم لیب وال ےش یت 


مر لك و و 5 5 ١‏ 7 
من حيثٌ إن یچب للمُؤمن ترك ظاهر الإثم وباطنه. گل قصور وفتور وعَفلةٍ 


وتهاون. الله کا يراه . 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

4 قال تعالى: رک ین ا وأو رڪم عدوا ٽڪ درشم‎ -١ 
والمعنی: أنَّ من الأزواج والأولاد عدوّا» وليس المراد أنَّ زوج وولد عدو؛‎ 
۸," يسئسپىئًىگًَگًگًگِٗ‌‌‌4 4 امو ايد‎ 8" 
1 عباد الرّحمن: انهم يقولوت: رتا هب این آزوکیک ودرَيكيَ] شر سرت ی‎ 
[الفرقان: ٤ء فسَألوا الله أن يَهَبَ لهم من أزواجهم وأولادهم ره أعيين» فلو‎ 
کان کل زوج وود عدوّاء لم ین فهم ف أيه إن لو يکود ری‎ 
بل سح عَين» وأيضًا فإنّه من المعلوم أنَّ مثل إسماعيل وإسحاق بل إبراهيم؛‎ 
.)1۵۱ /۷( يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية‎ )۱( 


(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۲۸۸). 
(۳) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ ۱۳۷). 


الجزء ۲۸ - الحزب 5ه 


ص کک : رح 
568 حكحكككئ 


ومثل يحيى بن زكري وأمثالهم: لیسوا آعداء! 

۲- قال الله تعالی: لا کاس ليت امو ت من رفک ررکم عدوا 
ہے ےت نت 
یکون لها ولدها وژوجها عَدُوَّا بهذا المعنی بعينه» نه» وعموم قوله: ین امک 1 
یل فيه الک والأنثى كدُخولهما في کل آی۳. 


۳- ول اه تعالی: 2 يتأي لیے امن یت ین ایک واوت کم عد ۳ 
3> 7> > و 


کم اعد روهم ہی لما أخبّر عن العداوةه عبر ہما قد يمهم الواحد فقط تخفیفاه 
لما مر بالحذر جمَع؛ إشارة إلى زيادة التحذير والخوف في کل آحدء ولو كان 


20 3¢ 2 07 و 

e ٤‏ : دروم 4 معناه: على أنفسكم. والحذرٌ على الفس يكون 

بوجهین: ما لضوّر في البدن» او ۷۹۹ف" 
وضرر الدّين یتعلق بالآخرة» فحذر الله سُبحانّه العبدَ من ذلك ودره به 


2 


۵ - في قوله تعالی: وله E‏ 
محمد صلی الله عليه وسلّم في دينهم من خرچ بل أراد بهم لیر وم یرد بهم 
اولي ان جه على عباده سره بالاستطاعة©. 

-٦‏ قال الله تعالی: انوا 2 هسطع وأَسْمَعُوأ ل رات 
کم هذه | الآية تذل على أنَّ گل واجب عجز عنه العبدُ: 0929۳7 


(۱) يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية (5/ 077. 

(۲) ينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي .)۲٦٢ ۰۲4 /٤(‏ 
(۳) ینظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۲۹/۲۰). 

.)١57 /۱۸( ينظر: ((تفسیر القرطبي))‎ )٤( 

.)۳۷ /۱( بُنظر: ((العقود)) لابن تيمية‎ )٥( 


الجزء ۲۸- الحزب 5ه 


اس 
أنه ذا قَدَر على بَعض المآمور وعجز عن بَعضہ؛ فإِله يأتي بما يَقدِرٌ عليه 
سے و 
فأنوا منه ما استَطّعتم))20. يدل تحت هذه القاعدة الشَّرعيّة من ارو ما لا 
7 تحت ت الخصر( فالات إذالم یستطع القيام بأمر الله على وجه الگمالِ: 
فإِنّهِ يأتي منه ہما قَدَرَ عليه» ومن ذلك قول الب صلّی الله عليه وسلّم لمُران 
وحمي رضي الل ((صَل قائماء فان لم تَسمَطِْ فقاعدًا فن لم تَستطِغ 
فعلی جَنب))""؟ فر فَرَنَبَ ای صا اله علية نلم الصَّلاةَ بحسب الاستطاعة 
أن بصي قائمًا فان لم تطلغ فقاعداء فان لم تطغ فعلى جلب وهكذا أيضًا 
ية الأوامر“ ۱ 

۷- ا : فاقوا ی ورن 
+ منامام وحاكم؛ وعالِم وناظرٍ وت وغیر ذلك: ET‏ 
فانّقَى الله ما استطاع؛ كان هذا هو الذي کف الله اہ وهو مُطِيعٌ لله مُستحق 
الس جس تب وج 
رصن ا بمعنی: آله مُطيمٌ ل لن قد یلم الح في نفس الأمرء وقد لا یمه 
جلافا رة والمعتزلة في قولهم :گل تن افع وُشک لاله فان هذا 
ناطا بل کل من افرع شه ات لواب وکذلك الَا 70200 
اي صلّى الله عليه وسلّم في دار کف وحَلمَ أنه رَسول الله فأََنَ به وم ہما 
(۱) أخرجه مطوّلا البخاري (۷۲۸۸) واللّفظ له» ومسلعٌ (۱۳۳۷) من حديث أبي مُرَيرةَ رضي الله 

عنه. 
(۲) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: 85/4). 


(۳) أخرجه البخاري (۱۱۱۷). 
)٤(‏ ینظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (۵۱۶/۱). 
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)اه وا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 4 


ع 


أنزل عليه واتقى الله ما استطاع كما فَعَل النَّجِاشيٌ وغَيرُه ولم تمکنه الهجرة 
إلى دار الإسلام» ولا التزامُ جمیع شرائع الإسلام؛ لكونه مُمنوعًا من الهجرة 
ومَمنوعًا من إظهار دينه» وليس عنده مَن یِعَلمه جميعَ شرائع الاسلام- فهذا 


3 


موم من آهل الجنةه كما كان موم آل فرعون مع قوم فرعون» وكما كانت 
ےت رت مصر؛ رليم 
كانوا كفاراء ولم یُمکثه أن تقعل معهم كل ما یعرفه من دين الاسلام» وكذلك 
التّجاشي هو وان كان ملك الدصاری؛ فلم يغه قوثه في حول في الإسلام؛ 
بل نما خل معه نر منهم. وکثیرا ما کر لی ال جل , بن المُسلمينَ والتتار قاضيّاء 
بل وإمامّاء وفي نفسه أمورٌ من العدل رید أن يعمل بها فلا یمکته ذلك. بل هناك 
نیمتفه ذلك ولا يكل ال تفا لا وشعها. ومر بن عبد العزیز ود 
وأوذيّ على بعض ما أقامّه من العَدلِ وقيل: نه شم على ذلك؛ فالتٌجاشیٔ 
وأمثاله دام في الج وإن كانوا لم يلموا من شرائع الإسلام ما لا قرو 
على التزامه» بل کانوا يَحکمونَ بالأحكام ا الخکم 7 

۸- في قوله تعالی: 8[ فانتوا ول یت E‏ 


[البقرة : ۳ آنه سبحانه ألبّت للعبد مَشیتةً واستطاعة ار 
تابعتان لمشيئة الله تعالی . 


- قَوله تعالی: له اطعا مَس لمَوله تعالی: بای لین منوا 


ا 
¢ 
2 

<2 


توا له حَقَّ تاو 4 [آل عمران: ۲ ۰ ورافعٌ لظن من یی أن الل آمر اس 
راف و 


بعل تقاّه الذي لا یستطیعوتّه دهاش ام آراده من قال من المتقدمین: ان 
هذه نايسخة لتلك» آرادوا نها ناسخة للقن الفا من معناهاء ولم پُریدوا أن الله 


کک 


.)۲۱۹-۲١٢٦ /۱۹( ینظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)۳۰۱ /4( ینظر: ((مجموع فتاوی ورسائل العثيمين))‎ )۲( 
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أمَر الاس بما لایستطیعونه من تقواه» ثمَّ سخ ذلك! 

۰- قال الله تعالى: امن توق کس اوليك وہ حون 4 إضاذ 
لش إلى النَفْسِ؛ للإشارة إلى أن الح ن طباع النفس؛ فا لوس شحيحة 
بالأشياءِ المُحيّبة إلیھا'''ء ونه شدید امن منها. 


0 


ے یں 


۱- قال الله تعالى: 9# ومن يوق د IEE‏ ا 
شرط وهي من صِيّغ العُمومء :کل من يُوقَ شح تفه» والعُمو م دل على أنَّ 
ات تد EN E,‏ اکر 
سپ رپ نیہ ال 

کات وال ادالاد يقي صاحبه من الم المنهی عنه فإذا یس 
7 "ا" 


لا ا 


#4 رر بوي ےج ب مو ور کک 

۲- في قوله تعالی: ومن وق سح نشیه.فاژلييك هم الْمَفْلِحُونَ * إن نطو 

اه وا سا که تنبية للمُعتّرلة والقَدَريّة -المُْکرین أنَّ الهداية والاضلال بيّد 

اسان اس 

وم 
يقي سس وہنا نظي الاصلال عبر من شب 3 الم 
ا الو كار باشو 

۳- ول الّه تعالی : إن تر توا له ترضا جا ہمئا لک و مه فيه 

(۱) يُنظر: ((بیان تلبیس الجهمیة)) لابن تيميّة (۸/ ۵۷ 4). وینظر آیضا: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۰/۲۳). 
(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۲۸۹). 


(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
)٤(‏ پنظر: ((النکت الدالة على البیان)) للقصاب ٤(‏ / ۰۳۱۹ ۳۲۰). 
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ص 3 ۔ لد 
ع سے رھ 08023 5 
ان الذنوت یکفرها الله بالصدقات والحسنات!'. 


ت 


بلاغة الآيان: 
وى يرو ص ثم کر 


r 5 3 5‏ ص م موه چم عم 2 ےہ 
-١‏ قوله تعالی: 3 بتا۔ لذت منوا پت من زوك رازل رک عدو کم 
ہم گر مر ہے کر و ہج و سه A‏ 1 ۲ 
فاحذروهم ون تَحَف وأ وتصفحوا تفه روا فوت الله مورحم # إقبال على خطاب 

و ے‫ و و 7 و دوو ہز 2 كك و اما 5 
المؤمنين بما يقيدهم كمالاء ويجنبهم ما پفتنهم؛ فهذه الایة مستانفة استئنافا 
ای 


2 


- واذا كانت الشورة كلها كيد كانت الي بتداء إقبال علی تخصیص امن 
بالخطاب بِعْدَ قضاءِ حقّ الغرض الذي كت به السورة على عادة الات 
في تعقیب الأغراض بأضدادها من ترغيب أو ترهیب. وثناءِ أو مَلامء أو 
نحو ذلك؛ لیوفی الصرفان علیہ ت.-- ۱ 


5 ہے و ت رح 2> 32 


> عور ص کر 00 4 5 م2 
- قوله: ت من روسكم ررکم عَدُوَالحكم وأحدروهم 7 فيه تقدیم 
خبر (إِن) على اسمها؛ للاهتمام بهذا الخبر» ولمّا فيه من تشويق إلى الاسم؛ 
لمكن مضمون هذا الخبّر في الذهن تم تمكن؛ لما فيه من الغرابة هم 
بیو لگا كان الأزواح أقرّبَ عَداوة من الأولاد» قَدَّمَهِنَ“. وقیل: فَدمَھنٌ 


۶ 


لگون العداوة تأتي من الأزواج قبل الأولاد غالبًاء نم يأر بهن الأولاد". 
- والإخبارٌ عن بعض الأزواج والأولاد باتهم عدو يجوز أن بُحمَل على 


.)۸۱۸ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸/ ۲۸۳). 
(۳) پنظر: ((المصدر السابق)) (۲۸/ ۰۲۸۳ ۲۸6). 
)٤(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۸/ ۲۸۶). 

.)۱۲۹/۲۰( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )٥( 
.)471۷۲ /۸( یُنظر: ((تفسیر الشعراوی))‎ )٦( 
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جات 
الحقيقة» ویجوز أن يكونَ على معنی التَّشبيه البليغ» آي: كالعدُوٌ في المُعامَلة 
ما هو من شأن معاملة الأعداي كما یل في :یف الجاهل مه ما 
ا , ۱ 

- رمعت على ول هم و تفر و موا 4 إلى 
آخرها عَطْفَ الاحتراس؛ لاله إذا كان العفوٌ مطلوبّا محبوبًا إلى الله تعالی 
Ea‏ 09 لان فإنَّ عدمَ المؤاحذة على مُجرّد 
ظنٌ العداوة اجدر بالطلب ۲ عن ماه 90۵0ھ معاملة 


الاعداء م من أجل (یجاس العداوق بل المقصود من نَ التّحذير 9 0 
الحَبْطة» ۲ ابتداء المؤاخذة”". 


7 


ی۳" : ون تعقوأ وصَفحواً وتف وواً ¥ العفو: رك الجعاقية قبة على الب 
+ لاع از لها وت دای : الإعراض عن المذنب» أي کت 
عقابه على ذلبه دود الوبيخ وال ستر الذَذْب» وعدّمُ إشاعته» والجممٌ یه 
هنا إيماء إلى تراتب آثار هذه العداوق 207 تقتضیه آثازها من هذه المعاملات 


لّلاث". وقيل: يريد بالعفو عن الظّالم» وبالصّفح عن الجاهل» وبالغفران 


.)۲۸۰٢ /۲۸( پنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۲۸۵). وینظر: ((تفسير البيضاوي)) (۲۱۹/۵). 
قال البقاعي : (9وَإن تق # أي: تُوقعوا المُجاوَزۃً عن ذنوبهم بعدم العقاب عليها؛ فإِّه لا فائدة 
في ذلك؛ لان تن طبع على شيء لاج ولا الَف لح الي أرشد له شبحانه لا يكو 
سببًا ل «لوا المَنْهِيٌ عنه. وما كان الأجوع عن الححظوظ صعبا نهد مُبحاَہ فقال : عفرا # 
أي: بالإعراض عن المُقابّلة بالتتريب باللُّسان ©وَتَمْفِرُوا ه أي: بأن تستروا ذنوتهم سترًا تام 
شاملًا لكين والأكرء اجاوز بد ترك العقاب عن العتاب). ((نظم الدرر)) (۱۳۰/۲۰). 


5 . 5 : و ا I‏ وت ای وق 2 7 7۶ھ 5 5 
قال الفيروزابادي: (وصفحت عنه: اعرّضت عن ذنبه وعن تثزيبة وهو أبلغ من العفو) وقد< 
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يي ص بح ص 
568 وت ےھ 


للمسیء(. 

- و خذف مُتَعلّقُ الأفعال لا (تعفوا- تصفحوا- تغفروا)؛ لظهور أن المراد 

من آولاد ک وآزواجکم فیما در منهم مما یُوذیگم. ویجوز أنْ يكونَ حذف 

المتعاق لارادة ُموم الرغیب في العفو. 

- وجملة لماک أله عرص دلي جواب الشّرط المحذوف امن 

بالَرغيبٍ في العفو والصّفح واه فالتقديرٌ: وان توا وتَضْمّحوا وتوا 

و ا کا 70 ا ۲ و 

وجمَع وف کحم الخصال اللات“ 

-١‏ ول تعالى: رک رفک روک کر توا ننه لجعي 4 تنیل؛ 
لال فيه تمیعآحوال الأولاد فد َر حال حاص ببعضهم. اا 
یل الأموال؛ لأنّها لم شمه طلّبُ الحذره ولا وضف العداوۃ ووه إدماج 
لأموال هنا أن المُسلمينَ كانوا قد َصِيبوا في أموالهم من اشر كين فرشم 
على أموالهم ولم تک الأموال في الآية لب ة؛ لأنَّ الغرض هو التّحذیرُ من 


شد الا تا اتصالا بهم. وهي أزواجهم وأولادڈھ ول فتنة هؤلاء ا 


32 3 ۶ ع2 - 208 4 
لان الداعيّ إليها يكون من آنفسهم ومن مساعي الآخرينَ وتسويلهم“. 


= یعفو الانسان ولا يَصمَحُ). ((بصائر ذوي التمييز)) (۳/ .)٦٢٤‏ وينظر: ((المفردات في غريب 
القرآن)) للراغب (ص: .)٦۸٤‏ 
وقال القرطبي: (العفوٌ: ترك المؤاحَذة بالانْب. والصفح: إزالة ره من اس ((تفسیر القرطبي)) 
(۲/ ۷۱). 

(۱) ینظر: ((تفسیر الماوردی)) (5/ ۲۵). 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۲۸۵). 

(۳) پنظر: ((المصدر السابق)). 

.)۲۸ ۰۲۸۵ /۲۸( ((تفسیر ابن عاشور))‎ ۰۱٩۲ /۱۰( ینظر: ((تفسیر أبي حیان))‎ )٤( 
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حا سورة التغائن - الآيات 
1 


کر 
AOE‏ 
- وجرد التذييل عن ذكر الأزواج هنا اكتفاء؛ لدلالة فتنة الأولادٍ عليھنٌ 
بدّلالة فَحُوی الخطاب"؟ فان تن أشد من فتنة الأولاد؛ لأن جهن على 
التسويل لأزواجهنّ ما بُحاولته منهم أشد من جرأة الأولاد"". وقیل: که 
7 عسل الك ۹ a‏ 2 بر 2 2 
سُبحانه ترك ذکر الأزواج في الفتنة؛ لان منهم من يكون صَلاحًا وعونا على 


ولک 


الاخر 
- والقصر المُستفاد من (إِنّما) قضرٌ مَوصوف على صفت آي: ليست آموالکم 
وأولادكم إلا فتن وهو قصر ان 4۹ للمُبالّةٍ في كثرة مُلارمة هذه الصّفةٍ 
للموصوف؛ إذ در آن تخل أفرادٌ ین وین -وهّما آموال المُسلِمِينَ 
وأولادهم- عن الاتصاف ۵ك 3 


(۱) الاكتفاء: هو أن يَقتضي المقام ذكرٌ شیتیر E‏ وارتباط فیکتفی بأحدهما عن الآحر؛ 


لتكتةٍ بلاغ ومثال ذلك قول الله عرٌ وجل: 2 نجل کم ماع ظللا وَعَسل لكر 
نعمت ّم الک يموت [النحل: ۸۱]؛ ففي قوله تعالی: جع لک سيل 
تتیکم اَلْحَرٌ # (یجاز بالحذف على سبيل الاكتفاءء إذ التَقْدِيرٌ: تیم الح والبَزْة. يُنظر: 
((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (۱۸/۳ ۱ ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: ۰)۳۳۵ 
((البلاغة العربیة)) للميداني (۲/ 4۸). 

(۲) فحْوّى الخطاب: ویسمّی تنبية الخطاب» ومفهوم الموافقة» وهو إثبات حکم المنطوق به للمَسکوتِ 
عنه بطریق الأولى؛ کقوله تعالی: 6 لاه [الإسراء: ىا على هي عن 
ضربهما وستهما؛ ان الب والشت اعظم ین اکا حر کلت وله تعالی: له کات ار 
0۳ عمران: ۷۵] فيه تنبية على أنه يدي ما كان دون القنطار» ففي هذه الاية كه 
بالاعلی على الأدنّى» وفي الآية الأولى به بالأدتى على الأعلّى. يُنظر: ((الفقيه والمتفقه)) للخطیب 
البغدادي (۱/ ۰۲۳۳ ((تقريب الوصول إلي علم الأصول)) لابن جزي (ص: .)١57‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۰۲۸۵ .)۲۸٦‏ 

.)۱۳۲ /۲۰( ینظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )٤( 

.)۵0 تقدّم تعریله (ص:‎ )٥( 

.)۲۸۲/۲۸( پنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٦( 
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كي ص کک ص 
568 وه 


ےہ 34 14 7 34 2 3 8 
- وقدم ذکر الاموال على الاولاد؛ لان الاموال لم يتقدم ذكرهاء بخلاف 
۰ ع سر ع ۶ عم باع چ 0 ۶ 5 
الأولاد. أو قَدّمَت الموال على الأولاد لأنّها أعظمُ فِتنةً'''۔ آو: لان الأموال 
۶ ۶ 5 ۵ 4 
لا تکاد تفارقها الفتنة» وليسّت الأولادُ في اسْتلزام الفتنة مِنْلھا؛ فکان تقديمُها 


ع 


اول 

- والإخباز ب فة # للمبالخت والمراد: آنهم سیب فتنق سواءً أَسَعَوْا في 
فعل القَئّن أم لم يَسْعَوْا؛ فان الشغ بالمال والعناية بالأولاد فيه فِتنة"" 

- وجاة في باب القداوۃ رک من ارو و رو 
(منْ) التي فضي ضي التبعيض» وفي الفتنة 9 کم ولک وأول د كر َة 4 حکم 

بها على الأموال والأولاد؛ وذلك لعَلبة الفتنة بھما'“. فلمًا ذکر اللهُ العداوة 
ہپ مگ 3 عه ره ع 3 

آدخل فيه (من) للتبعیض؛ لأن كلهم لیسوا بأعداء ولم یذکز (من) في قوله: 
پل کم مو لح وأولَ نکر تن 4+ لأنّها لا تخلو عن الفتنة واشتغال القلب. 
"۳۴ 0 اج ۲ وكلاهما 
من الاطناب. لوران e‏ ا سو سا 


.)۲۸۵ /۲۸( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۱۰/ ۰۱۹۲ ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (۳/ .)۲٦٢‏ ويُنظر ما تقدّم (ص: ۳۷۱). 

(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) .)۲۸٦/۲۸(‏ 

.)۱۹۲ /۱۰( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )٤( 

.)۱۰۵ /۵( پنظر: ((تفسير البغوي))‎ )٥( 

() تقدم تعريفه (ص: ,)٦٦١‏ 

(۷) الاطناب: هو زيادةٌ اللفظ ظ على المعنى لفائدق أو وتات المعنى بعبارة زائدة عن مُتعارّف 
أوساط البْلغاء؛ لفائدة تقويته وتوكيده. وينقسمٌ إلى: إطناب بالبّسطء وإطناب بالرّيادة. يُنظر: 
((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: ۲۰۱) ((البلاغة العربیة)) لعبد الرحمن حَبّگة الميداني 
(۱۲/ 1۲). 
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والاکتفای وهو منّ الإيجاز. وفيها الإخبارٌ بالمصدر. وهو فتنة» والاخباز به من 
المبالغة؛ فهذه آربعة مق المُحسّنات البديعيّة. وفيها الَصر( وفيها التَعليل 
جو کوھت سارہ تلن مھا فتللة وت 
خصوصیّات''' على ما سبق 9 


وی : وا منده یمه عطف على جملة 3# نما آمولکم وأو کر 
که + أن قوله: تل ند جر عا عظ مر كناية عن الجزاء عن تلك الفتنة لمن 
يُصابرُ نفْسّه على مُراجُعة ما تُسوّلّه من الانحراف عن مَرضاة الله إن كان في 
دك فسوی 7 


۳- قوله تعالّى: ط٤ا‏ 81 وا َعم وم اتا الاشڪ 


ہے عم ےک ہے r‏ 22 


E‏ کک 

ا ۳ < < ر 
,ی۶ کیو وی مت لاد ان 
 ٔ 870‏ 1 ۹ ک۶ ولا 
پخرجکم الغضب ونخوه عن حدٌ العدل المأمور به» ولا حب المال عن 
آداء خقوق الاموال» وغ ما مر وک الحلال؛ فام اھر شامل 
2۶ اک 


٥ جح‎ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸۱/۲۸). 
(۳) یُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۸/ ۲۸۷). 
)٤(‏ پنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ۲۸ - الحزب 5ه 


يد ص کک : رح 
EES 568‏ 


وبذلك يكونٌ هذا الکلامُ كالتّذييل؛ لأنّ مضموئه أعمٌ من مضمون ما قَبْله". 
- و(تا) في قوله: تم € مصدرية طرفي أي: ها ستطاعتکم ليق 
الأزمان كلها ويعمَّ الأخؤال ا لعموم الأزمان» م الاستطاعات» فلا 
یا عن التّقوى في شيء من الأزمان وجملّت الأزمانٌ ظرفًا للاستطاعة؛ 
تاقوا بالّفریط في تی یستطیعوهفیماآمروابالقوی في شأنه ما لم 
يَخْرُجْ عن حد الاستطاعة إلى حذٌ المشّقَّة فليس في قوله: مکش 4 
تخفیف ولا تشدیك ولكنّهُ عدلٌ وإنصافء ففيه ما علیهم وفیه ما لهم. 
- رعلث راثا وی على قوله: ار ین عطفٍ الخاصل 
على العام؛ للاهتمام به e‏ المنهيّات؛ فاتها مشتقة 
من (وقی» اشر ا أن 7 يقي المرءٌ نفسّه مما نهاه الله عنه 0 
ترك المامورات يرول إلى إتبان النهبّات -لان تزك الأمر منھيٌ عنه-؛ 
كان النُصريحُ به بخصوصه اهتمامًا بكلا الأمرّين لِتَحصّلَ حقيقة عقن نوی 
الشرعیّف وهي اجتنابٌ المنهيّات» وامتثال المأمورات!؟ 

- وعطف وو وَأ ا 
به» فهو من المآمورات ی لبر كين انت الإنفاق والمندوب 


24 


ال ا ل ف ما ع ديع 7 
فلما کان الانفاق شدیداء اكد آمرّه بتخصیصه تال کر 


۳ 54 که مد ۰ اث انمه 1 عو سی نے ع ۶ 5 
- و خَيْرًا # مَنصوبٌ بفعل محذوف تقدیره: وأتوا خيرًا لأنفسكم» أو على 
سی 2 ًّ 0 ¢ 3 
[ضماو (یکن) فیکون شیر آو علی آنه ت نتر دو دل علیه 
(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۸۷ ۲). 
(۲) پنظر: ((المصدر السابق)) (۲۸/ ۰۲۸۷ ۲۸۸). 


(۳) پنظر: ((المصدر السابق)) (۲۸۸/۲۸). 
)٤(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ ۱۳۳). 


الجزء ۲۸ - الحزب 5ه 


AOE 
00 ی‎ 2 ۳7 38 
نوا والتّقديرٌ: إنفاقا خيرًا لألفسکم وافعلوا ما هو خير لها وأَنقَعُ وهذا‎ 
تأكيدٌ للحت على امتثال هذه الأوامر» وبيانٌ لأنّ هذه الأمورٌ خير لأنفسکُم‎ 
من الأموال والأولادء وما نم عاكفونَ عليه من حب الشهوات وزخارف‎ 
الدّنِيا؛ فیکون كالخاتمة لسائر الأوامر السّابقة» وكالبيان للتّرجِيح على ما‎ 
اعتقدوا فيه الخيرَ منّ الأموال والأولاد0".‎ 
و 7 هه مح ود - ۶ہ‎ 

- و جملة وم بو سح نشیه. رک هم الم حون 4 تذييل”". 

7 ہو کے 21 ۔7 كه ES‏ ےو 2 

- قوله: الک هم الْمُفْلِحونَ # لما كان وقایة التفس من الشح فلاحًا عظيمًاء 
رر لخر و لمي تس تک 


على جنس الذي وفوا د TT‏ للمُبالّغة في تحقیق 


(4) 


وَضْف المُفْلِحينَ یوق تاو 0 
-٤‏ قوله تعالی: لان روا الله ضا حا ضوف لک وی رلک واه شک 
لیے #6 استتناف بیانیٌ ناش عن قوله تعالى: وآ کے 
[التغابن: ١٠]؛‏ فإنَ مُضاحَفَة الجزاء على الإنفاق مع المغفرة یز عظيمٌ» وبهذا 
لموقع بعلم السَامع آن القرض أُطلقَ على الإنفاق المأمور به» والمقصود 


سے 


الاعتناءُ بفضل الإنفاق المأمور به اهتمامًا مُکوَرَاء فبَعْدَ أن جُعل خيرًا جُعل سبب 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/١٥۵)ء‏ ((تفسير البيضاوي)) (۲۱۹/۵)ء ((حاشية الطيبي 
على الکشاف)) /۱٥(‏ 1۱ 4) ((تفسیر أبي حیان))(۱۹۲/۱۰ء ۰۱٩۳‏ ((تفسير آبي السعود)) 
(۹/۸٥۲)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۲۸۹). 
ویُنظر ما تقدّم في مُشكل الإعراب (ص: 4۵۵ 407). 

(۲) یُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸۹/۲۸). 

(۳) تقدَّم تعریفه (ص: .)٤٥‏ 

.)۲۸۹ /۲۸( پنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٤( 


الجزء ۲۸ - الحزب 5ه 


کی“ ص کک : رح 
568 وس سس . 


8 و 3 0ئ 7 2 5 ہا هع 1 
الفلاح» وعرّف بأنَّهِ قَرْض مِنّ العبد لربّه» وكفى بهذا ترغيبًا وتلطفا في الطلب 


والاستدعاء إلى القرض؛ إذ عل المُنفق كأنّه يُعطى الله تعالّى مالّاء وذلك من 
معنی الإحسان في معاملة العبد ربّہ''' 


- وما أمرَ بالإنفاق آکده بقوله: 2 إن لا ا َه صا حستا وء ورتب عليه 
تضعيف القرض؛ وعُفْرانَ الذنوب» وفي لفظ المُضاعَفة تأكيدٌ بل لوجه 
الله تعالی". ۱ ۱ 

قو : همکد لیے # الشکوز : فعول بمعنی فاعل مبالغةء أي: كثيرٌ 
الشکر وأَطْلِقَ ال فيه على الجزاء بالخیر على فعل الصالحات؛ تشبيهًا 
لفعل المتفضل بالجزاء بشکر المُنعَمِ عليه على نعمةٍ نعمق ولا نعمة على الله 
فيما يفعلّه عباڈہ من الصّالحات؛ فإنّما ها لأنفسهم تولك الله تفضل 
ذلك حا على صلاجهم» فرب لهم الراب بالنّعِيمٍ على تزكية أنفسهم؛ 
72 1[۔ٔ۔ں. "ٴ۰ 
هذا المقصد با صفة کر بصفة ليم 46+ تنبيهًا على أن ذلك من 
حِلّمِه بعباده دون حق لهم عليه سبحائه۳. 

- وأیضا أَنْبَعَ جوابي الشرط بوصفین 0 ا 0 
الثضاعفۃ؛ إِذ که 5 مقابل للمضاعفت جج مقابل للغفران*. 


-٥‏ قوله تعالی: 2 عدي میب ولد 7 للجم 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (6/ ۰6۵۵۱ ((تفسیر أبي حیان)) (۱۰/ ۰6۱۹۳ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۲۸/ ۲۹۰). 

(۲) پنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۱۰/ ۱۹۳). 

(۳) بُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۲۹۰ ۲۹۱). 

.)۱٩۳ /۱۰( يُنظر: ((تفسیر آبي حیان))‎ )٤( 


الجزء ۲۸ - الحزب 5ه 


OE 
وَصْف الله بأنّه 3 عدم اليب ولتو مرجم تمم للتذكير بعظمة‎ - 
لله تعالی مع مُناسّبتها لتيب والتّرھیب این اشتمَلَتْ عليهما لیا‎ 
السَابقةٌ کلهاء لأنَّ الو و لان ظاهرها و َفیها لا یف شیامن الجزاء‎ 
و شی۱۶.‎ 9170 
وقوله: رل صفتا مُبالَغةء أي: المُبالعٌ في القدرة و الجكمة”؛‎ - 
فالحكيمٌ: الموصوف بالحكمةء لا يَدَعٌ مُعامَلةً لس بما تقتضيه الجكمة‎ 
من وضع الاشیاء مَواضِعَهاء ونَؤْط الأمور بما یناب حَقائقهاء والحکیم‎ 
کول وس اک ا المتقن في صنعه ومعامّلته» وهما معا من صفاته‎ 
۳ تال ش وت للمعت‎ 


تمٌ بخمد الله المجلذ الثامنْ والثلاثونَ 
ويليه المجلدٌ لسع والَلاونَ 


و 3 
وأوله تفسیر سورة الطلاق 


(۱) فرش ابن عاشور)) (۲۹۱۱/۳۸) 


(۲) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۲9۹/۸). 


(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/ ۲۹۱). 


الجزء ۲۸ - الحزب +۵ 


بیان 4ھ ھ7 000007 000ج وو ۶۷۳و 
مقاضد السو O ES‏ تھسا اھ مس E‏ 
موضوعات السورة را و 
الآيات (۴-۱) ا راہ نسہل سح سن گا 
غر یت الکلمات مود و و ا وو ل ل OS‏ 
کو 5 0 1۱ 
ال اجا OA‏ 
تسیر الایات ۱ 
لوا ال میں 1 010101110 
ارا والتطاف سس سس سس س ہت 
بلاغة الآيات مس سسیسمهسسمسسشسس لس ستا 
الایات )٦-٤(‏ چچھووی وھ وو چو اا 
غریب الگلماتِ تب سو ا رھ 
المعنى الاجمالي چیہ جس مت سس مس ۱۱۳ 
الفوائد ریوب a‏ 1[ 0 
لاد ات واللطائف ہد سس E‏ 
بلاغة الآيات و 
الآيات (۹-۷) 00 1 چو وو ہو سہ یہ 


بح 


5 


AOS,‏ تی الأ رالتفسير المحزر للقرآن الكريم 


۳ 


غریت الکلمات کی مہ می ات ا ل ل ا ا ا ان 
الف ال سم سرت ماما ساسا سس مامتا 
تفسیر الآيات سس راد مد اس اھ مھ ستھ سس ھت 
الو ائد ریوب ٦ے‏ ۔ سس ذ[1[ذ[ز[ [ [ 0 0 0 00 
لاد العلميةٌ ولاف نه ال ا 
بلاغ الآيات ی 
الایتان (۱۱-۱۰) ےمےے ما Ne O‏ 
غریب الگلمات ERE eR‏ 
المعو وان 1۱ 
تفسیر الایتین VOTO‏ 
الموائد ریوب سس O O‏ 


لاد انلم واللطائت A‏ ۱7 


بلاغة الایتین 20000001" 
الآيتان (۱۳-۱۲) RES‏ 
عریت الگلمات 1 0 10000 
المعنی الاجمالی o‏ 
تفسیر الایتین وس سے س مسا ےج سک رات 
الو ابد التربوية ۱ 


ارا الا والاطات 990 پپ 


۲ حا ا 
2 2ے الفھرس کے 


3 0 700 اج نیا 
ماد التربوية .0ں ؛ ‏ ۰ 99ھ 
َ2 1 2 د 9 eee‏ 
المَوائِدٌ العلميّة واللطائئف.. 


ئ0 


لاد ریوب o‏ 
ماد العلمة واللّطائف.. 


قضائل السَورة وخصاتضها 
اه ول ی- 


ار انتفسیرانمحّر للقرآن الکریم 


بح 


5 


در 


9 2ے الفهرس ک٤ا‏ 


قا و NT e a‏ 
الآيات )٤-١(‏ ا ا ل ا ا ل ا 1 
غیت الكلمات جا سم سس ا مات ساملنٌٌٗصےسسمس ۱ ۲ 


تفسیر الآيات بس تشم ہہ لس بے 1 
الو اد التَربَوية ا a O‏ 
ارا الك وَالاطاف یسل 1۱ 
بلاغة الآيات  7‏ اي وس... 
الآيات )۸-٥(‏ وھ وھ ۱۱ 
فرت الكليات م ا الح و وو و وح و لد TOTS‏ 


تفسیر الایات aS‏ تن اف 
الفوائد ریوب مٗنمسصم سس سس ےہ سج ۱۱ 
لاد الس واللطائف ی A‏ 
بلاغة الایات ی 
الآيات (۱۱-۹) 0 ام ره ۱۲۱۲ 
غریب الگلمات سے تاس ا تت7 


تفسیر الایات Eels Sessa‏ 
الموائد ریوب OE OO OEE‏ گا 
الفَوائِڈُ العلمية واللّطائِفُ 1[1[1[ [ 1 


بح 


5 


AOS,‏ تی لأ التفسيرالمحرر للقرآن الكريم 


۳ 


بیان الم والعدنین و 
ماد السورة ہہیا د ہہ 
نو رات ای لوا سس ساجچجسسہحت 
الآيات (۳-۱) O‏ ا EN OE‏ اکا و پش 
غریب الگلمات پٹ E‏ 
ای ای رت سید مر کس O O‏ 
نش ال سانش و و ۳ ۲ 
الو اد التربوية 0010016 0 E‏ 
الفراند العلمة واللطاات Pen E‏ 
بلاغة الآيات ہہ مس سح سس تت5 
الآيات (5-5) 00008 0 
غریب الکلنات ا ااا 
مُشکِل الاعراب مھ سس سم E a‏ 
المعنی ال جال مست سی مسمسسشكسم تا 
تسر الا نات ی GSA‏ 
الفوائد ریوب ساس ما O‏ 
الا اعت وَالاطاف e‏ 
بلاغ الایات جو سم سس سنمعسسست کت 


القرائد العلمية واللطائف 07ص44" 


الو اد التربوية ی و وگ 
الو اعت والاظافش ...ہہ سس 


3ئ 


ا التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


بح 


5 


۳ 


تش الایات AEE EES‏ 0 ااا 
المَوائِد ریوب 0 
الف اف واللطائف جس سس سھ ساس ےگا 
بلاغة الآيات 00 O‏ 
الآيات nak )۸-٥(‏ ت٤٤‏ 
غریب الکلمات SD E RSS SR‏ ۲۷۶۹ 
3 الحا 6[ ز[ز ز ز [ ز [ز ز N O O‏ 
تسیر الآيات ٗی شس سس 1 1 
الو الہ ریوب ام رسس مت جع سس مھ“ 
ال العلميهٌ والاطائفُ سم سسسحسمسس مس تتے 
بلاغة الآيات 0 مےمس گت 
الایتان Brea Saas RSA )٠١-۹(‏ 
غرية الكلهاف SESS SS‏ 001 1200 
المعنى الإجماليٌ ااا 
تفسير الایتین 000 CT VDSS‏ 
لاد ریوب yy‏ 
لاد العلممّة وَاللّطائفُ و00 *12«3 
بلاغ الایتّین 1 1 ۱ 
الآيات (۱۳-۱۱) OTS‏ ات ھت 
اتی الا جمالی حا مسارم تام O‏ لس مم اس طط 
شب الایاٹ CES‏ 
الفوائد ریوب جس ا ا سح کس 


ار _ سس ۱ۓج2ھ O‏ 


لاعت ولا 11 E‏ 
بلاغة الآيات 90 "یھ 
الآيات EOS aaa )۱۸-۱٤١(‏ 
غرف ال لمات ا 
مُشْكِلٌ الاعراب 000 1000000000 
المعنی الاجماليٌ ORO ETE CINETION‏ ی e‏ 
تفسیر الآيات عا ب اس ساس الاسام ا ھا 
الموائد ریوب او 1 00 ۱۱ 
ارا لعل کر والطائف جچوو و و 3 1 
بلاغة الآيات ہم O‏ 


تم الصف والإخراج في مؤسسة 


الدرر السزیت 


۷۰۷۷۷ . ل‎ ٥٢ ٢٦٣ 


@nashr@dorar.net ۰ 


